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histor.  Vereine  für  Steiermark.     9.  Jahrg.    Graz  4878. 

Zeitschrift  des  Ferdinandeums  für  Tirol  und  Vorarlberg.  Dritte  Folge. 
47.  Heft.    Innsbruck   4872. 

Berichte  des  naturwiss.-medicin.  Vereins  zu  Innsbruck.  4.  Jahrg.  Heft  8. 
—  2.  Jahrg.  Heft  4—9. 

Sitzungsberichte  d.  philos.-pbiLol.  u.  histor.  Gl.  d.  k.  bayer.  Akad.  d. 
Wissensch.  zu  München.  4872.  Heft  2.  3.  4.  5.  —  4873.  Heft  4. 
2.  3.     München  4872.   4  873. 

Sitzungsberichte  d.  math.-phys.  Gl.  d.  k.  bayer.  Akad.  d.  Wissensch.  zu 
München.  4  872.  Heft  2.  8.  —  4  873.  Heft  4.  2.  München  4  87$. 
4878. 

Gedächtnissrede  auf  Fr.  Ad.  Trendelenburg.  Gelesen  in  d.  öffentl.  Sitzung 
der  k.  bayer.  Akad.  d.  Wiss.  zu  München  —  am  28.  März  4878  von 
Karl  von  Prantl.     München  4878. 

Rede  in  der  öffentl.  Sitzung  der  k.  Akad.  d.  Wiss.  am  25.  Juli  1878  — 
gehalten  von  J.  von  Döllinger.    München  4  878. 

Der  Antheil  d.  k.  bayer.  Akad.  d.  Wiss.  an  der  Enlwickelung  der  Elec- 
tricitätslehre.  Vortrag  in  der  öffentl.  Sitzung  der  k.  Akad.  d.  Wiss. 
am  25.  Juli  4873  —  gehalten  von  W.  Beetz.     München  4878. 

Inhaltsverzeichniss  zu  Jahrg.  4860 — 4870  der  Sitzungsberichte  der  k. 
bayer.  Akad.  d.  Wiss.    München  4872. 

Verzeichniss  der  Mitglieder  der  k.  bayer.  Akad.  d.  Wiss.  4  873.  Mün- 
chen 4878. 

Bericht  der  histor.  Commission  bei  der  königl.  (bayerischen)  Akad.  d. 
Wiss.  hei  ihrer  vierzehnten  Plenarversammlung  abgestattet  von 
dem  Secretär  W.  v.  Giesebrecht,  München,  d.  30.  Oct.  4873. 

Abhandlungen  der  königl.  GeseUscb.  d.  Wissensch.  zu  Göttingen.  Bd. 
XVH,  vom  Jahre  4872.     Göttingen  4872^ 

Nachrichten  von  d.  königl.  Gesellsch.  d.  Wissensch.  und  der  Georg- 
Augusts-Universität  zu  Göttingen  aus  d.  J.  4872.     Götfingen  4  872. 

Ueber  unsere  jetzige  Kenntniss  der  Gestalt  und  Grösse  der  Erde.  Von 
J.  B.  Listing.  Aus  den  Nachrichten  der  k.  Ges.  d.  Wiss.  Göt- 
tingen 4872. 

Die  Einweihung  der  Strassburger  Universität  am  4.  Mai  4872.  Officieller 
Festbericht.     Strassburg  4872. 

Zur  Geschichte  der  Universität  Strassburg.  Festschrift  zur  Eröffnung  der 
Univ.  Strassburg  am  4.  Mai  4872,  von  Aug.  Stricker,  Senats- 
Secrelär.    Strassburg  4872. 

Die  Neugründung  der  Strassburger  Bibliothek  und  die  Göthe-Feier  am  9.  Au- 
gust 4874.     Strassburg  4874. 

Zeitschrift  des  k.  sächs.  statistischen  Bureau's.  XVII.  Jahrg.  4  874.  No.  5.  6. 
XVin.  Jahrg.  4872.  No.  5— 42.  Dresden  4  874.  4872.  —  Monatliche 
Berichte  über  die  Resultate  der  meteorologischen  Beobachtungen 
angestellt  an  den  k.  sächs.  Stationen  im  J.  4872.  S.  XVU— LVf. 
Dresden  4  873. 


Jabres-Bericht  der  Handels-  und  Gewerbekammer   zu  Dresden.    4874. 

Dresden  4873. 
Mittbeilnngen  der  k.  sttchs.  polytechnischen  Schule  zu  Dresden.    Heft  III. 

H  a  r  t  i  g,  Versuche  über  Leistung  der  Werkzeugmaschinen .   Leipzig 

4878. 
Programm  der  k.  sächs.  polytechnischen  Schule  zu  Dresden.   4  878 — 74. 
Verzeichniss  der  Vorlesungen  an  der  k.  säcbs.  Bergakademie  zu  Freiberg. 

(S  Eix.) 
Jahresbericht  der  Gesellschaft  für  Natur-  und   Heilkunde   in  Dresden. 

Sept.   4874  bis  April  4872.     Dresden  4872.     (2  Exx.)  —  Oct.  4872 

bis  Juni  4873.     Dresden  4873. 
Vierteljahrsschrift  der  astronom.  Gesellsch.   VII.  Jahrgang.    4  872.  8.  Heft. 

VIU.  Jahrg.    4873.     4— 4.  Heft.     Leipzig  4872.  4  878. 
Jahresbericht  des  Vereins  für  NalurkUDde  in  Zwickau.    4872.    Zwickau 

4873. 
Neues  Lausitzisches  Magazin.     50.  Bd.    4.  Heft.    Görlitz  4878. 
Zeitschrift  f.  d.  gesammten  Naturwissenschaften,  redig.  von  C.  G.  Giebel. 

Neue  Folge.    Bd.  V.    4872.    Bd.  VL    4872,    Bd.  VII.   4878.     Berlin 

4  872.  4873. 
Berichte  der  deutschen  chemischen  Gesellschaft  zu  Berlin.    Fünlier  Jahrg. 

(4872.)    No.  46—20.    Nebst  Titel  und  Inhaltsverzetchniss.    Berlin 

4872.  4873.  —  Sechster  Jahrg.  (4873.)    No.  4—48.     Berlin  4873. 
Schriften  der  königl.  physikalisch -ökonomischen  Gesellschaft  zu  Königs- 
berg.   Jahrg.  XIIL  4872.  Abth.  2.     Königsberg  4872. 
Abhandlungen   der   naturforschenden    Gesellschaft   zu   Halle.      Bd.   XII. 

No.  8.  4.     Halle  4  873. 
Bericht  über  die  Sitzungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  zu  Halle 

im  J.  4  874. 
Zweiundzwanzigster  Jahresbericht  der  Naturfaisiorischen  Gesellschaft  zu 

Hannover.    4874 — 72.     Hannover  4  872. 
Schriften  der  Universittiit  zu  Kiel  aus  d.  J.  4872.    Bd.  XIX.    Kiel  4878. 
Jahresbericht  d.  physikal.  Vereins  zu  Frankfurt  a/M.  f.  d.  Rechnungsjahr 

4874—72.     Frankfurt  a/M.  4872. 
Sitzungsberichte  der  physikalisch -medicinischen   SocietXt  zu  Erkingen. 

Heft  4.    Nov.  4874— August  4872.  —    Heft  6.  Nov.  4872— August 

4  878.     Erlangen  4872.   4  873. 
Verhandlungen  der  pbvsikal.-medicin.  Gesellschaft  zu  Würzburg.    Neue 

Folge.    Bd.  in.  Heft  4.    Bd.  IV.  Heft  4.    Würzburg  4878. 
Verhandlungen  des  naturhistorisch-medicinischen  Vereins  zu  Heidelberg. 

Bd.  VL  Dec.  4874— Nov.  4872.     Heidelberg  1872. 
44.  Bericht  der  Oberhessischen  Gesellschaft  für  Natur-  und  Heilkunde. 

Giessen  4873. 
Jahrbücbttr  des  Nassauischen   Vereins   für  Naturkunde.      Jahrg.   XXV. 

XXVI.     Wiesbaden  4874.  4872. 
Wirtembergisch  Franken.    Zeitschrift   des  historischen  Vereins   für  das 

wirtembergische  Franken.    Achten  Bds.  drittes  Heft.    Jahrg.  4878. 

Weinsberg. 
Verhandlungen  des  Vereins  für  Kunst  und  Alterthum  in  Ulm  und  Ober» 

Schwaben.    Neue  Reihe.    Fünftes  Heft.    Ulm  4878. 
Verhandlungen    der   Schweizerischen    naturforschenden    Gesellschaft   in 

Frauenfeld.    54.  Jahresversammlung.    4  874.    Franenfeld. 


VIII     

Actes  de  la  Sociätä  Helvötique  des  scieoces  natorelles.    5ftin«  Session. 

Compte  rendu  4  878.     Fribourg  4  873. 
Neue  Denkschriften  der  allgemeinen  Schweizerischen  Gesellschaft  für  die 

gesammte   Naturwissenschaft.      Bd.  25    oder    8.  Decade,   Bd.  5. 

Zürich  1878. 

Mittheilungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  in  Bern  aus  d.  J.  4874. 

No.  745  —  794.     Bern  4872.   —    Aus  d.  J.  4872.   No.  792  —  84  4. 

Bern  4878. 
Verhandlungen  der  Nalurforschenden  Gesellschaft  in  Basel.    Fünfter  Theil. 

Viertes  Heft.    Basel  4878. 
M^moires  de  la  Soclötä  de  Physiqae  et  d'Histoire  naturelle  de  Genäve. 

Tome  XXI,  partie  2.    Tome  XXII.    Tome  XXIII,  partie  4.    Genäve 

4  872.   4  878. 
Verbandelingeh  der  Kon.  Akad.  v.  Wetensch.    Afd.  Letterkunde.    Zevende 

Deel.    Amsterdam  1872. 
G.   Leemans,    Bathmensche   Muurschilderingen.      Verhandelingen    der 

Kon.  Akad.  v.  Wetensch.    Afd.  Letterkunde.    Deel  VU.    Amsterdam 

4872.    (4  4  lithograpb.  kirchliche  Wandbilder.) 
Verslagen  en  Mededeelingen  d.  Kon.  Akad.  v.  Wetensch.  te  Amsterdam. 

Afd.  Letterkunde.    2«  Reeks,   2«  Deel.    Amsterdam  4872.  ~    Afd. 

Natuurkunde.    2«  Reeks,  6«  Deel.     Amsterdam  4872. 
Ad  juvenem  Satira  Petri  Esseiva  Friburgensis  Helvetii,   cui  certaminis 

poetici  praemium  e  legato  J.  H.  Hoeufit  adjudicatum  est  in  con- 

sessu  publice  Academiae  Regiae  disciplinarum  Neerlandicae  A.  D. 

Id.  Mart.  anni  4  872.    Amstelodami  4872. 
Jaarboek  v.  d.  Kon.  Akad.  v.  Wetensch.  gevestigd  t^  Amsterdam,   voor 

4874.    Amsterdam. 
Processen- Verbaal  van  de  gewone  Vergaderingen  d.  Kon.  Akad.  v.  We- 
tensch. te  Amsterdam.    Afd.  Natuurkunde,  Mei  4874 — April  4872. 
Onderzoekingen  gedaan  in  tet  physiologisch  Laboratorium  der  Utrechtsche 

Hoogeschool.    Üitgegeven  door  F.  C.  Donders  en  Th.  W.  Engel- 
mann.    Derde   Reeks.  I.    Aflev.  III.     Derde  Reeks.  II.    Aflev.  I. 

Utrecht  4  872.  4  873. 
Dertiende  jaarlijksch  Verslag  betr.   de  Verpleging  en  het  Onderwijs  in 

het  Nederlandsch  Gasthuis  voor  Ooglieders,  door  F.  C.  Donders. 

Utrecht  4872. 
Mömoires  de  l'Acad^mie  Royale  des  sciences,   des  lettres  et  des  beaux- 

arts  de  Belgique.    Tome  XXXVII.    Bruxelles  4  872. 
Mömoires  couronnös  et  autres  Mämoires  publiös  par  l'Acad.  Roy.  &c.  de 

Belgiqoe.    Collection  in-8o.    T.  XXII.    Bruxelles  4  872. 
Bulletins  de  l'Acad.  Roy.  &c.  de  Belgique.    39.  Annöe.    2.  S^r.  T.  XXXI. 

40.  Ann6e.  2.  Sör.  T.  XXXII.  Bruxelles  4  874.  —  44.Ann6e.  2.S6r. 

T.  XXXIII.    42.  Annöe.  2.  S6r.  T.  XXXIV.     Bruxelles  4  872. 
Centi^me  Anniversaire  de  la  fondation  de  l'Acad.  Roy.  6tc.  de  Belgique. 

T.  I.  II.    Bruxelles  4872. 
Annales  mötdorologiques  de  TObservatoire  Royal  de  Bruxelles,  publikes 

par  A.  Quetelet.    5«  Annöe.     Bruxelles  4  874. 
A.  Quetelet,  Tables  de  mortalit^.    Extrait  du  tome  48  du  Bulletin  de 

la  Commission  centrale  de  statistique  de  Belgique.   Bruxelles  4  872. 
A.  Quetelet,   De  l'homme  consid^r^  dans  le  Systeme  social.    Extrait 

des  Bulletins  de  TAcad.  de  Belgique. 


Annales  de  la  Sociöt^  entomologique  Beige.  Tome  I — XV.  (Von  Tome 
VIII  an  mit  Verttnderang  von  Beige  in  de  Belgiqae.)  Bruxelles 
4857  —  4874—7«. 

Ouddietscbe  Fragmenten  van  den  Parthonopeus  van  Bloys,  grootendeels 
bgeenverzameld  door  wijlen  Prof.  Ferdinandus  Deycks,  en 
verder  in  orde  geschikt  en  kritisch  uitgegeven  op  last  van  de  kon. 
Akad.  V.  Belgie,  door  J.-H.  Bormans.     Brüssel  4874. 

Speghel  der  Wijsheit  ofLeeringhe  der  Zalichede,  van  Jan  Praet,  wcst- 
▼laemischen  Dichter  van  1  einde  der  XlII^  Eeuw ,  voor  de  eerste 
Mael  uitgegeven  van  wege  de  Koninglijke  Akademie  van  Betgie, 
door  J.-H.  Bormans.     Brüssel  4  879. 

Publications  de   Tlostitut  R.  Grand-Ducal  de  Luxembourg.     Tome  XIII. 

Lnxembourg  4873. 
Bollettino  deir  Institute  di  Corrispondenza  archeologica  per  Tanno  4  878. 

No.  I — XIL    Gennajo - Dtcembre  4873.     Roma. 

Memorie   del  R.   Istituto  Veneto  di  scienze,    lettere  ed  arli.    Vol.  XVII. 

S.  489—579.     Venezia  4872—73. 
Atti  4}el  R.  Istituto  Veneto  di  scienze,  lettere  ed  arti.    Tomo  I,  Serie  IV, 

Disp.  VIII.  X.    Tomo  II,  Serie  IV,  Disp.  I— VI.    Venezia  4872—8. 

Memorie  del  R.  Istituto  Lombarde  di  scienze  e  lettere.  Gl.  di  scienze 
morali  e  politiche.  Vol.  XII.  111  della  Serie  III.  Fase.  HI.  Milano 
4872. 

Memorie  del  R.  Istituto  Lombarde  di  scienze  e  lettere.  Gl.  die  scienze 
matematicbe  e  naturali.  Vol.  XII.  III  della  Serie  III.  Fase.  Mi- 
lano 4872. 

R.  Istituto  Lombarde  di  scienze  e  lettere.  Rendiconti.  Ser.  11.  Vol.  V. 
Fase.  VIII-XV  e  XVI.     Milano  4872. 

Atti  della  R.  Accademia  delle  scienze  di  Torino.     Vol.  VIII.    Disp.  4 — 6. 

Tonne  4873. 
Cosmos,  communicazioni  sui  progressi  piü  recenti  e  notevoli  della  geo- 

grafia  e  scienze  affini,  di  Guidi  Cora.    l,    Torino  4873. 

Philosophical  Transactions  of  tbe  Royal  Society  of  London.  Vol.  464. 
(4874.)    P.  II. —Vol.  462.   (4872).    P.  1.  IL     London  4874.   4872. 

Proceedings  of  the  Royal  Society  of  London.  Vol.  XX.  No.  480  —  488. 
VoLXXI.  No.  439—4  45. 

Catalogue  of  scientific  Papers,   4800—4  863,  compiled  and  published  by 

the  Royal  Society  of  London.     London  4872. 
The  Royal  Society.     30«i»  Nov.  4  874.  —  ZO^  Nov.  4  872.    (2  Stück.) 

Proceedings  of  the  Royal  Institution  of  Great  Britain.  Vol.  VI.  Part  V. 
VI.     London  4  872. 

Transactions  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Vol.  26.  Parti.  Edin- 
burgh 4872. 

Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Edinburgh.  Vol.  VII.  No.  84. 
Edinburgh  4872. 

The  Journal  of  the  Royal  Dublin  Society.    Vol.  VI.  No.  2.     Dublin  4872. 

Transactions  of  the  R.  Insh  Academy.  Vol.  XXIV.  P.  46.  47.  Vol.  XXVIII, 
P,  4.  2.  3.     Dublin  4870—72. 

Proceedings  of  the  R.  Irish  Academy.  Vol.  X.  P.  IV.  Dublin  4870.  — 
Ser.  II.     Vol.  I.   No.  2—6.    Dublin  4872. 


Journal  of  the  R.  Geological  Society  of  Ireland.  New  Series.  VoJ.  III. 
Part  3.     4872—78.     Lon^n  4878. 

M^moires  de  rAcadömie  des  sciences,  heiles -lettres  et  arts  de  Lyon. 
Glasse  des  sciences.    Tome  49.    Paris  (Lyon)  4  874— r78. 

Annales  de  la  Soci^tä  Linn^enne  de  Lyon.  Annöe  4872.  Nonvelle  S^rie. 
Tome  XIX.     Paris  4  87J. 

Mämoires  de  la  Sociötd  des  sciences  physiqiles  et  naturelles  de  Bordeaux. 
Tome  VIII.    Gabler  4.     Bordeaux  4872. 

Sociöt^  des  sciences  pbysiques  et  naturelles  de  Bordeaux.  Extrait  des 
Procds-verbaux  des  stonces.  Tome  IX.  Cahier  a,  b,  c,  d.  (pag. 
I— LVI.)     Bordeaux  4  869. 

Acadämie  des  sciences  et  lettres  de  Montpellier.  Mömoires  de  la  Section 
de  m^declne.  Tome  lY.  8.  Fase.  4  863.  4.  Fase.  4  866 — 68.  5.  Fase. 
4869.  —  M^moires  de  la  Section  des  sciences.  Tome  VI.  2.  Fase. 
4865.  8.  Fase.  4866.  Tome  VII.  4.  2.  8.  4.  Fase.  4867  —  70. 
8.  Fase.  4  874.  —  Memoires  de  la  Section  des  lettres.  Tome  IV. 
2.  Fase.  4865.  3.  Fase.  4866.  4.  Fase.  4867—68.  Tome  V.  4.  Fase. 
4869.    2.  et  8.  Fase,   1870— 74. 

Anales  del  Observatorio  de  Marina  de  San  Fernando.  Publicados  de  örden 
de  la  Superioridadi  per  el  Dir^ctor  Don  GecilioPujazon,  Gapitan 
de  Fregata.  Seccion  I»  Obs.  astron.  S.  4  —  24.  Obs.  meteoroi. 
S.  88—96.     San  Fernando  4871. 

Det  Kong.  Danske  Videnskabernes  Selskabs  Skrifter.  5.  Raekke.  Natur- 
videnskabelig  og  mathematisk  Afd.  9.  Bd.  8.  9.  Hefte  40.  Bd.  4. 
2.  Hefte.    Kj0benhavn  4  878. 

Oversigt  over  det  Kong.  Danske  Videnskabernes  Selskabs  Forhandlinger 
og  dets  Medlemmers  Arbeider  i  Aaret  4  874,  No.  3.  —  i  Aaret  4872, 
No.  4.8.     Kj0benbavn. 

Studier  til  Danmarks  Historie  i  det  43<i«  Aarhundrede.  Andet  Stykke. 
Om  Kong  Valdemars  Jordhog.  Tredie  Stykke.  Nordtydske  Fyrster 
faa  Del  i  den  Danske  Kongefamilies  Arvegods.  Fjerde  Stykke.  Af 
G.  Paludan-MUUer  (Videos.  Selsk.  Skr.,  5  R.,  histor.  og  philos. 
Afd.,  4  Bd.  V— VI.  vm.) 

Nogle  BemsBrkinger  om  Skjaldedigtenes  Beskalfenhed  i  forme!  Henseende. 
Af  Konr.  Gislason.  (Vidensk.  Selsk.  Skr.,  5  R.,  histor.  og  philos. 
Afd.,  4  Bd.  VII.  4.) 

BemaBrkinger  om  den  histor.  Kritik,  oplyst  ved  nogle  kritiske  Bidrag  til 
dansk  Historie.  Af  H.  Fr.  R0rdam.  (Vidensk.  Selsk.  Skr.,  5  R., 
histor.  og  philos.  Afd.,  4.  Bd.  IX.) 

Bijdrag  til  Kundskab  om  Ege  familien.  Kjebenhavn  4874.  (Vidensk. 
Selsk.  Skr.    5  R.,  natv.  og  math.  Afd.,  IX  Bd.  6.) 

Leeren  om  homogene  tunge  Vsedskers  Tryk  paa  plane  Arealer.  Kjaben- 
havn  4872.  (Vidensk.  Selsk.  Skr.  5  R. ;  natv.  og  math.  Afd., 
IX  Bd.  7.) 

Indhydelsesskrifl  til  Kjabenhavns  Universitets  Aarsfest  til  erindring  om 
Kirkens  Reformation.  Heri:  Ünders0gelser  over  de  nebulose  Stjer- 
ner  i  Henseende  til  deres  spektralanalytiske  Egenskaber.  Af  H. 
d'Arrest.    Kdbenhavn  4872. 

Forhandlinger  i  Videnskabs-Selskabet  i  Ghristiania.  Aar  4874.  Aar  4872. 
Aar  4  873  f0r8te  Hefte.    Ghristiania  4872.  4878. 


Nyt  Magaxiu  for  Natarvideiiskaberne.  Udgivet  af  den  physiographiske 
Foreoing  i  Cbristtania  ved  G.  0.  Sars  og  Tb.  Kierulf.  19.  Binds 
4.  og  2.  3.  og  4.  Hefte.  20.  Binds  1.  Hefte.  2.  Hefte.  Chmtiania 
1872.    1873. 

On  some  remarkable  forms  of  animal  life  from  the  great  deeps  of  tbe 
Noi'vegian  Coast.  I.  Partly  from  postbumous  manoscripts  of  tbe 
täte  Prof.  Micbael  Sars  by  G.  0.  Sarg.  Witb  6  Copper  Plates. 
Universttets-Program  for  tbe  Ist  halfyear  1869.     Cbristiania  1872. 

•Die  Pflanzenwelt  Norwegens.  Ein  Beitrag  zur  Natur-  und  CuUurge- 
schiebte  Nord-Europas.  Von  F.  C.  Sc  b  übel  er.  (Allgemeiner 
Theil.)  Herausgeg.  auf  Veranlassung  des  academ.  Collegiums  als 
Untversiläts-Programm  für  das  2^«  Semester  1871.  Mit  15  Qarten 
u.  niustralionen.    Cbristiania  1878. 

On  the  rise  of  land  in  Scandinavia  by  S.  A.  Sexe.  To  aecompany  tbe 
»Index  Scholarum«  of  the  University  for  the  year  1872,  firstSeason. 
Cbristiania  1872. 

Forekomster  af  Kise  i  visse  Skifere  i  Norge,  med  8  Plancher  og  flere 
TraBsnit,  af  Amund  Heiland,  udglved  ved  E.  B.  Münster. 
Udgivet  som  Universitetsprogram  for  1*'«  Semester  1878.  Cbri- 
stiania 1873. 

Det  Kong.  Norske  Fredertks  Universitets  Aarsberetning  for  Aaret  1871, 
dateret  Juni  1872,  med  Bilage.     Cbristiania  1872. 

Norges  officielle  Statistik,  udgiven  i  Aaret  1869.  C.  No.  5.  Tabeller 
over  de  Spedalske  i  Norge  i  Aaret  1868.  Bilag  til  Norges  offi- 
cielle Statistik.  Udgiven  i  Aaret  1869.  A.  No.  1.  Udgiven  af  De- 
partementet  for  Kirke-  &  Undervisningsvsesenet. 

Norges  officielle  Statistik  udgiven  i  Aaret  i870: 

B.  No.  2.  Tabeller  vedkommende  Skiflevaesenet  i  Norge  i  Aaret  1868. 

B.  No.  2.  Tabeller  vedkommende  Skiftevsesenet  i  Norge  i  Aaret  1869. 

C.  No.  3.     Tabeller    vedkommende  Norges  Handel    og  Skibsfart    i 
Aaret  1868. 

C.  No.  5.    Tabeller  over  de  Spedalske  i  Norge  i  Aaret  1869. 
F.  No.  2.   Den  Norske  Brevposts  Statistik  for  Aaret  1868. 
Norges  officielle  Statistik  udgiven  t  Aaret  1871 : 
A.  No.  2.    Fattig-Statistik  for  1867. 
A.  No.  2.   Fattig-Statistik  for  1868. 

C.  No.  3.   Tabeller  vedkommende  Norges  Handel  og  Skibsfart  i  Aaret 
1869. 

C.  No,  5.   Tabeller  over  de  Spedalske  i  Norge  i  Aaret  1870. 

D.  No.  1.  Oversigt  over  Kongeriget  Noiiges  Indt®gter  og  Udgifter  i 
Aaret  1869. 

F.  No.  1.   Den  Norske  Staatsteiegrafs  Statistik  for  Aaret  1870. 
Norges  officielle  Statistik  udgiven  i  Aaret  1 872 : 

A.  No.  1.  Beretning  om  Skoievsesenets  Tilstand  i  Kongeriget  Norges 

Landdistrict  for  Aaret  1867. 
A.  No.  1.   Beretning  etc.  for  Aaret  1868. 
A.  No.  4.  Beretning  etc.  for  Aaret  1869. 

A.  No.  2.    Fattigstatistik  for  1869. 

B.  No.  2.  Tabeller  vedkommende  Skiftevnsenet  i  Norge  i  Aaret  1870. 
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C.  No.  8.  Tabeller  vedkommende  Norges  Handel  og  Skibsfart  i  Aaret 
^870. 

C.  No.  8  a.    Uddrag    af   Consulatberetntnger   vedkommende    Norges 

Handel  og  Skibsfart  i  Aaret  4  871. 
C.  No.  7.    Tabeller  vedkommende  Norges  almindelige  Brandforsik- 

rings-Indretning  for  Bygninger,  forsaavidt  angaar  dens  virksomhed 

i  Aarene  4864—4870,  Begge  inclusive. 

C.  No.  8.   De  offenllige  Jernbaner  i  Aaret  4  874. 

D.  No.  4.    Oversigt  over  Kongeriget   Norges  Indtaagter   og  Udgifter 
i  Aaret  4  870. 

F.  No.  4.   Den  Norske  Statstelegrafs  Statistik  for^Aaret  4  874. 
Norges  officielle  Statistik  udgiven  i  Aaret  4878:        " 

A.  No.  4.   Beretning  om  Skolevaesenets  Tilstand  i  Kongeriget  Norges 

Landdistrict  og  Rigets  Kjebstasder  og  Lagesteder  for  Aaret  4  870. 
C.  No.  8  b.   Tabeller  vedkommende  Norges  Handel  t  Aaret  4  874. 
C.  No.  4  6.  Kommunale  Forholde  i  Norges  Land-  og  Bykommuner  i 

Aarene  4867  og  4868. 

Norske  Rigsregislranter  tildeeis  i  üddrag.  Udgivne  efler  offentlig  Foran- 
staltning.  Femte  Binds  forste  Hefte,  4  64  9  —  4628.  Udgivet  ved 
0.  Gr.  Lundh  og  J.  E.  Sars.     Christiania  4872. 

Anden  Beretning  om  Ladegaardseens  Hovedgaard.  Med  Hans  Majestaßt 
Kongens  naadigste  Tilladelse  udgivet  af  Bestyreren.  Ferste  Hefte. 
Christiania^  4  872. 

Beretning  om  den  almindelinge  Udstilling  for  Troms0  Stift,  afholdt  i 
Tromsa  August  og  September  4870.     Troms0  og  Kristiania  4  872. 

Norsk  meteorologisk  Aarbog  for  4  874.  Udgivet  af  det  meteorologiske  In- 
stitut.    5<i«  Aargang.     Christiania  4872. 

Nova  Acta  Reg.  Societatis  scientiarum  Upsaliensis.  Ser.  III.  Vol.  VIII. 
Faso.  2.    4878.    Upsala  4  873. 

Bulletin  möt^orologique  mensuel  de  l'Observatoire  de  TUniversit^  d'Cpsal. 
Vol.  IV.   No.  4—6,  7—42.    Vol.  V.    No.  4—6.     Upsal  4872.  4878. 

Acta  Univei^itatis  Lundensis.  Lunds  Universitets  Ats-Skrift.  4  869.  Pbi- 
losophi,  Spräkve.tenskap  och  Historla.  Lund  4869  —  70.  —  4870. 
Theologi.     Lund  4870—74. 

Prodoljenie  Swoda  Zakonow  Rossiiskoi  Imperi'i  izdannago  w  4857  Goda. 
S4  Janw.  po  34  Dek.  4  874  Goda.    Sanktpeterburg  4872. 

Ustav  ob  Akcizie  s  Tabaku.    Izdanie  4872  Goda. 

Mömoires  de  l'Acad.  Imperiale  des  sciences  de  St. -P6tersbourg.  VII« 
Sörie.  Tome  XVIII.  No.  8.  9.  40  et  dernier.  Tome  XIX.  No.  4. 
2.  8.  4.  5.  6.  7.     St.-P6tersbourg  4  872—78. 

Bulletin  de  TAcad.  Imperiale  des  sciences  de  St.-Pötersbourg.  Tome  XVII. 
No.  4.  5.     Tome  XVIH.    No.  4.  2.     St.-Pötersbourg  4872. 

Jahresbericht  für  4  874—72  und  4872—78  am  48.  Mai  4  878  dem  Comit6 
der  Nicolai-Hauptsternwarte  abgestattet  vom  Director  der  Stern- 
warte.   (Aus  d.  Russischen  übersetzt.)    St.  Petersburg  4  878. 

Observations  de  Poulkova  publikes  par  0.  Struve.  Vol.  IV.  Observa- 
tions  faites  au  cercle  verlical.  St.-P^tersbourg  4872.  —  Vol.  V. 
D^duction  des  ddclinaisons  du  catalogue  principal.  Memoire  de 
M.  H.  Gyldön.  Observations  faites  au  cercle  vertical  4  844  Janv.  4. 
—  4849  Juillet  8.     St.-P6tersbourg  4873. 
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ADDaleo  des  physikalischen  Centralobservatoriums,    heraasgeg.  von  H. 
Wild.    Jahrgang  4874.     St.  Petersburg  4878. 

Trody  Imperatorskago  S.   Peterburgskago  Botani<^eskago  Sada.     Tom  I. 

Wypnsk  II.     Tom  II.    Wypusk  I.    S.  Peterburg.  4872.  4  878. 
Bulletin  de  la  Soci^t^  Imperiale  des  Naturaltstes  de  Moscou.    Ann^e  4872. 

No.  2.  3.  4.    4878.    No.  4.     Moscou  4  872.  4  878. 
Recueil  d'Antiquitös  de  la  Scythie.    Avec  un  Atlas.    Publiö  par  la  Com- 

mission   Imperiale  Arch^ologique.   Livraison  II.      St.  -  P^tersbourg 

4873.  —   Der  Atlas  dazu.     Livraison  II.    Planches  C  — F  et  XXII 

—XL.     St.-P6tersbourg  4  878. 
ücenya  Zapiski  Imperatorskago  Kazanskago  Universiteta  za  4  872  goda. 

Kazan  4872. 
Izwjestia  Imperatorskago  Kazanskago  Universiteta  za  4872  goda.    Kazan 

4873. 
Izwjestia  i  U<3enya  Zapiski  Kazanskago  Universiteta.    4869.    Heft  6.   — 

4870.    Heft  8.  4.  5.  6.  —  4874.    Heft  4.  5.  6.  —    4873.    Heft  2.  8. 

Kazan. 
Zapiski  Noworossiiskago  Obs<5estwa  Estestwoispytalei*.    Tom  I.  Wypusk  8. 

TomH.    Wypusk  4.     Odessa  4  873. 
Troup^eloN  olxovofjkixoiv.     T(Jifj[Aa  f.    Fevtxöc  ic(vaS  toD  dEcureptxou  ip.irop(oi> 

T^C  'EXXdSo?   Bid  Td  Ittj  4867   xal    4868.      'Ev  'A^Maic  .4872.   — 

Dasselbe  Sid  xd  Ittj  4869,   4870  xal  4874.     'Ev  A^vai«  4878. 
'ApxaioXofix"?)  ^E^T^fAcpU  ^x5ioo(jL^t)  bith  r?ic  iv  'AM^au  dpxatoXo-yix^c 'Exai- 

p(a;   Sarov-n  Tfjc   ßaaiXtxjc  xußepvi^oeaic.     ilepCo^oc  ß'.     TeÖ;(oc    t^. 

'Ev  'Ad^NOic  4872.  —    Teuxo«  ic'.    'Ev  'Adi^vai«  4878. 
Spezieller  Bericht  über  Einwanderung  in  die  Vereinigten  Staaten  nebst 

Nachrichten  für  Einwanderer  betreffs  Kauf-  und  Mieth-Preis  von 

Land  u.  s.  w.   von  Edw.  Young,  Director  des  Statistischen  Bu- 
reaus.    Washington  4872. 
Proceedings  of  the  American  Philosophical  Society  held  at  Philadelphia. 

Vol.  XU.    No.  88.    Jan.— June  4872.    No.  89.  July— Dec.  4872. 
Proceedings  of  the  Academv  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia.    Part  I. 

n.  III.   Jan.  — Dec.  4874.   Part  L  IL  lU.    Jan.— Dec.  4872.    Phila- 
delphia 4  872. 
Memoirs  of  the  Boston  Society  of  Natural  History.    Vol.  II.    P.  I.  No.  2. 

3.    P.  IL    No.  4.2.  3.     Boston  4872.   4873. 
Proceedings  of  the  Boston  Society  of  Natural  History.    Vol.  XIV.    pag.  4 

—  442,    443  —  224.     4870.  —    pag.    869—436    (unvollständig).    — 

Vol.  XV.  P.  I.  n.     Boston  4872.  4873. 
Proceedings  of  the  American  Association  for  the  advancement  of  science. 

Meeting  20.  4874.    Meeting  24.  4872.     Cambridge  4872.  4873. 
Transactions  of  the  Academy  of  Science  of  St.  Louis.    Vol.  III.    No.  4. 

St.  Louis  4878. 
Memoirs  of  the  American  Academy  of  Arts  and  Sciences.    Vol.  IX.  P.  IL 

Cambridge  4878. 
Proceedings  of  the  American  Academy  of  Arts  and  Sciences.     Vol.  VIII. 

Meeting  623—644.    Pag.  297—504. 
Ellis,  Memoirs  of  Sir  Benjamin  Thomson,   Count  Rumford.    Published 

by  the  American  Acad.  of  Arts  and  Sciences.    Philadelphia. 
Bulletin   of  the  Museum   of  Comparative  Zoölogy  at   Harvard  College. 

Vol.  III.  No.  5.  6.    Cambridge,  Mass. 
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Hlustrated  Gatalogue  of  the  Museum  of  Coniparative  Zoölogy  at  Harvard 
College.     No.  IV.  V.  VI.    Cambridge  1874—72. 

Annual  Report  of  the  Trustees  of  the  Museum  of  Comparative  Zoölogy 
at  Harvard  College  in  Cambridge  for  4874.    Boston  487i. 

Memoirs  of  the  Peabody  Acad..of  Sciences.     Vol.  I.    No.  II.    No.  III. 

Salem,  Mass. 
The  American  Naturalist ,   a  populär  illustrated  Magazine  of  Natural  Hi- 

story.    Vol.  V.    No.  2—42.    Vol.  VI.    No.  4—44.    Salem,  Mass. 

Peabody  Acad.  of  Sciences. 

Annual  Report  of  the  Trustees  of  the  Peabody  Acad.  of  Sciences  for  the 
year  4874-.     Salem  4872. 

TransactioQS  of  the  Wisconsin  Academy  of  sciences,  arts  and  lelters. 
4  870—72.     Madison,  Wisc.   4  872. 

Washington  Astronomical  Observations  made  during  the  year  4870.  Ap* 
pendix  I.  II.  III.  IV.     Washington  4870—4  873. 

Archives  of  Science  and  Transactions  of  the  Orleans  Countv  Society  of 
Natural  Sciences.  Vol.  I.  July  4874.  No.  IV.  —  Oct.  4  872.  No.  V. 
Newport,  Orleans  Co.    Vermont. 

Bulletin   of  the   Buffalo   Society   of  Natural   Sciences.      Vol.  I.    No.  4. 

BulTalo  4873. 
Annual  Report  of  the  Massachusetts  charitable  eye-  and  ear-  infirmary. 

4878.     Boston  4873. 

An  Account  of  newspapers  &c.  published  in  Salem  from  4768  to  4856. 
Salem  4856. 

Report  of  the  Commissioner  of  Agriculture  for  4874.    Washington  4872. 

Sechsundzwanzigster  Jahresbericht  der  Staats-Ackerbaubeh(5rde  von  Ohio 
für  d.  J.  4  874.     Columbus,  Ohio  4  872. 

Monthly  Reports  of  the  Department  of  Agriculture  for  4  872.  Washington 
4878. 

Annual  Report  of  the  Commissioner  of  Patents  for  the  year  4869,  4870, 
4874.  Vol.  I,  II.  (für  jedes  Jahr.  Im  Ganzen  6  Stück.)  Washington 
4870—72. 

The  Penn  Monthly.    August  4  878.     Philadelphia. 

Annual  Report  of  the  Board  of  Regents  of  the  Smithsonian  Institution 
for  the  year  4871.    Washington  4873. 

Smithsonian  Contributions  to  knowledge.     Vol.  XVIII.    Washington  4878. 
Smithsonian  Miscellaneous  Collections.    Vol.  X.    Washington  4873. 

Climats,  Geologie,  Faune  et  Geographie  botanique  du  Br^il,  par  Emm. 

Liais.    Ouvrage  public  par  ordre  du  Gouvernement  Imperial  du 

Brasil.     Paris  4872. 
Verhandelingen  van  het  Bataviaascb  Genootschap  van  Künsten  en  Welen- 

schappen.     Deel  XXXIV.  XXXV.  XXXVI.    Batavia  4870.  4872. 

Notulen  van  de  algemeene  en  Bestuurs-Vergaderingen  van  het  Bataviaascb 
Genootschap  van  Künsten  en  Wetenschappen.  Deel  VIII.  4870. 
Deel  IX.    4874.     Deel  X.    No.  4.2.  3.    4872.     Batavia  4874.   4872. 

Eerste  Vervolg  Catalogus  der  Bibliothek  en  Catalogus  der  Maleische,  Ja- 
vaansche  en  Kawi  Handschriften  van  het  Batav.  Gen.  v.  K.  en  W. 
Batavia  4872. 


TijdSGhrift  voor  indische  Taal-,  Land-  en  Yolkenkunde.  Deel  XVUI. 
Zesde  Serie.  Deell.  Aflev.3.  3.  4.  6.  6.  —  Deel  XX  (sie).  Zevende 
Serie.    Deell.    Aflev.  8.    Deel  II.    Aflev.  4.    Batavia  4874.  4872. 

Het  Schrijven  van  Soendaasch  met  latijnsche  Letter,  door  K.  F.  Holle. 


Einzelne  Schriften. 


James  Henry,  Aeneidea,  or  critical,  exegetical,  and  aesthetical  Re- 
marks  on  the  Aeneis,  with  a  personal  collation  of  all  the  first 
class  mss.,  upwards  of  one  hundred  second  class  mss. ,  and  all 
the  principal  editions.     Vol.  I.     London  1878. 

James  Henry.  Miscellanies.  Presenled  by  the  Author,  Dalkey  Lodge, 
Dalkey,  Ireland.  (Enthält:  4)  British  Legations.  A  letter  to  the 
Editor  of  the  Morning  Herald,  concerning  the  late  aggression  of 
the  British  Embassy  in  Japan.  By  a  British  Subject  travelling 
with  H.  M.'s  Passpori.  %)  Religion,  Worldly-Mindedness  and  Phi- 
losophy.  By  a  Physician.  4  860.  3]  An  Account  of  the  Drunkeu 
Sea.  By  James  Henry,  M.  D.  Dublin  4840.  4)  The  Poor-Law 
Guardian's  Song.  5)  The  Eneis  (engl.  Uebersetzung  der  zwei 
ersten  Gesänge  der  Aeneide  mit  Anmerkungen). 

James  Henry,  An  Account  of  the  Proceedings  of  the  Government 
Metropolitan  Police  in  the  City  of  Canton.     Dublin  4840. 

Gustav  Storm,  Snorre  Sturiassön's  Historieskrivning,  en  kritisk  linder- 
Sögelse.     Kjöbenhavn  4  873. 

Cm  Norske  Kongers  Hyldtng  og  Kroning  i  ®ldere  Tid.   Christiania  4873. 

Zöllner,  Ueber  die  Natur  der  Cometen.    Zweite  Auflage.    Leipzig  4878. 

Grassmann,  Erdgeschichte  oder  Geologie.    Stettin  4878. 

Packard,  Record  of  American  Entomology.   4870.    Salem  4874. 

Rumford  (Count),  Complete  Works.    Vol.  L    Boston  4870. 

G.  0.  Sars,  Carcinologiske  Bidrag  til  Norges  Fauna.  L  Monographi 
over  de  ved  Norges  kyster  forekommende  Mysider.  Andet  Hefte. 
Christiania  4872. 

W.  G.  Br0gger,  Bidrag  til  Kristianiafjordens  Molluskfauna.  Christiania 
4872. 

G.  0.  Sars,  Bidrag  til  kundskaben   om  ChristianiaQ'ordens  Fauna.    III. 

Christiania  4873. 
P.  A.  Munch,  Nordens  »Idste  Historie.    S.  I.  e.  a. 
J.  Lieblein,  Recherches  sur  la  Chronologie  ^gyptienne  d'apräs  les  listes 

gönöalogiques.    (Avec  9  tables  autographiöes.)     Christiania  4  873. 
Agassis,  Application  of  Photography  to  Illustrations  of  Natural  Histor>'. 

With^S  plates.    (Sonderabzug.) 
W.  H.  Dali,  Preliminary  descriptiöns  of  new  species  of  Mollusks  from 

the  Northwest  coast  of  America.    (Sonderabzug  aus  Proceedings 

of  the  Californian  Acad.  of  Sciences.)  48J8. 
W.  H.  Dali,   Descriptiöns  of  3  new  species  of  Crustacea  of  the  N.  W. 

coast  of  America.    (Sonderabzug  ebendaher.)    4873. 
W.  H.  Dali,  On  Parasites  of  the  Cetaceous  of  the  N.  W.  coast  of  Ame- 
rica.   (Sonderabzug  ebendaher.)    4  872. 
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W.  H.  Dali,  Supplement  to  the  revision  of  Terebratulae.  With  S  plates. 
(Sonderabzug  aus  American  Journal  of  Conchology,  4  874.) 

W.  H.  Dali,  Notes  of  tbe  Avi-fauna  of  the  Aleutian-Islands.  S.  Fran- 
cisco 4878. 

Rieh.  And  ree,  Das  Sprachgebiet  der  Lausitzer  Wenden  vom  46.  Jahrh. 
bis  zur  Gegenwart.    Mit  einer  Karte.     Prag  4878. 

J.  W.  Gray&Son,  Lightning:  its  destructive  action  on  Buildings ,  and 
the  necessity  of  a  proper  System  of  Conductors  for  their  pro- 
tection.   London. 

T.  W.  Grey,  Lightning:  its  destructive  action  on  Ships,  with  notices  of 
the  preservation  in  thunderstorms  of  certain  ships  and  vessels  of 
the  Royal  Navy,  by  means  of  a  systemalical  application  of  elec- 
trica! conductors.     London. 

0.  Lehmann,  Revolution  der  Zahlen,  die  Seh  in  Schrift  und  Sprache 
eingeführt.     Leipzig  4869. 

0.  Lehmann,  Beiblatt  zu  Revolution  der  Zahlen.     Leipzig  4870. 

O.  Lehmann.  U.  Bei  Watt  zu  Revolution  der  Zahlen:  Warum  ist  unter 
allen  Zahlensystemen  das  Sehsystem  das  zweckmüssigste?  Leipzig 
4872. 

0.  Lehmann,  Logarithmen,  gewöhnliche  und  trigonometrische,  für  die 
Grundzahl  Seh  bearbeitet.     Leipzig  4878. 

Exner,  Untersuchungen  über  die  Härte  an  Krystallflächen.  Gekrönte 
Preisschrift.     Wien  4873. 

E.  Mach,  Zur  Theorie  des  Gehörorgans.  Zweiter  unveränderter  Ab- 
druck aus  dem  48.  Bde.  der  Sitzungsberichte  der  k.  Akad.  d.  Wiss. 
in  Wien.    (Mathem.  Naturw.  Gl.)    Prag  4  873. 

E.  Mach,  Die  Geschichte  und  die  Wurzel  des  Satzes  von  der  Erhaltung 
der  Arbeit.  Vortrag  gehalten  in  der  k.  böhm.  Ges.  d.  Wiss.  Prag  4  872. 

E.  Mach,  Optisch -akustische  Versuche.  Die  spectrale  und  strobo- 
skopiscfae  Untersuchung  tönender  Körper.     Prag  4878. 

E.  Mach,   Beiträge  zur  Doppler'schen  Theorie  der  Ton-  und  Farben- 

änderung durch  Bewegung.  Gesammelte  Abhandlungen.  Prag  4  874. 
H.  C.  Vogel ,  Beobachtungen  angestellt  auf  der  Sternwarte  des  Kammer- 

berrn  von  Bülow  zu  Bothkamp.    Heft  L    Mit  7  lithogr.  Tafeln  u. 

mehreren  Figuren  in  Holzschnitt.     Leipzig  4  872.  —    Heft  H.    Mit 
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SITZUNG  AM  21.  FEBRUAR  1873. 

L.  Oerlaeh,  lieber  den  Auerbach' sehen  Plexus  myentericus. 
Aus  dem  physioJog.  Inslilule  zu  Leipzig.  Vorgelegt  von  dem 
wirkl.  MitgHede  C.  Ludtdg. 

Mit  zwei  Tafeln  in  Steindruck. 

Das  Gangliennetz  der  Muskelhaut  des  Darms  ist  seit  seiner 
Entdeckung  durch  Auerbach^  der  darüber  in  zwei  kleineren  Mit- 
theilungen berichtet  hat^),  einer  eingehenden  Untersuchung  nicht 
wieder  unterzogen  worden.  Zwar  wird  der  Plexus  myentericus 
in  den  Handbüchern  von  Kölliker  und  Prey^  besonders  in  dem 
ersteren,  auf  Grundlage  eigener  Beobachtungen  besprochen ;  es 
enthalten  aber  die  Angaben  dieser  Forscher  mehr  eine  Bestäti- 
gung ,  als  eine  Erweiterung  der  Auerbach^schen  Mittheilungen. 
Es  schien  deshalb  wünschenswerth,  einen  Versuch  zu  machen, 
unsere  Kennlniss  dieser  interessanten  Bildung  durch  neue  Unter- 
suchungen zu  erweitern. 

Was  zuniichst  die  Präparationsmethoden  anlangt,  welche  in 
folgender  Arbeit  zur  Anwendung  kamen ,  so  richteten  sich  diese 
nach  der  BeschaiTenheit  der  Parmmuskulatur  des  betreffenden 
Thieres,  wobei  ich  gleich  bemerken  will,  dass  nur  der  Darm  von 
Warmblütern  untersucht  wurde.  Bekanntlich  sind  die  beiden 
Muskellagen  bei  den  einzelnen  Thieren  verschieden  stark  ent- 
wickelt; sie  lassen  sich  femer  bei  den  einen  leichter,  bei  den 
andern  schwerer  von  einander  trennen.  Für  unsere  Zwecke  eig- 
nete sich  besonders  gut  der  Darm  solcher  Thiere,  dessen  schwache 
Lüngsmuscularis  sich  leicht  von  der  Quermuskellage  abheben 
Hess;  dies  ist  z.  B.  der  Fall  beim  Meerschweinchen,  dem  Ka- 
ninchen, der  Taube.  Bei  ihnen  Hess  sich  die  Serosa  mit  der 
LüngsmusculariSy   an  welcher  der  Plexus  myentericus   hängen 
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blieb,  auch  schon  im  frischen  Zustande  ganz  leicht  von  der  Quer- 
muskellage  abziehen;  noch  besser,  wenn  man  den  Darm  12 — 24 
Stunden  in  verdünnten  Lösungen  von  Kali  bichromicum  oder  in 
Kochsalzlösungen  von-  10%  ^^^^  Hegen  lassen.  Bei  anderen 
Thieren  z.  B.  dem  Schafe,  dem  Schweine  und  ebenso  auch  beim 
Menschen  musste  der  Darm  erst  Tage  lang  in  obigen  Lösungen 
liegen  bleiben,  ehe  es  nur  einigermassen  mit  Hülfe  von  Präparir- 
nadeln  und  der  Lupe  möglich  war ,  die  beiden  Muskelschichten 
zu  trennen.  Jedoch  gelang  dies  niemals  vollständig ;  immer  blie- 
ben querliegende  Muskelfasern  an  der  Längsmuscularis  hangen. 
Die  auf  diese  Weise  gewonnenen  Häutchen  wurden  hierauf  nach 
der  von  Schweigger-Seidel  angegebenen  Methode  (s.  Cyoti,  Ueber 
die  Nerven  des  Peritoneum.  Berichte  der  Kön.  Sachs.  Gesell- 
aebaft  der  Wissenschaften.  Math.-pbys.  Ciasse  1868)  mit  Car- 
min  gefärbt.  Nach  24stündiger  Behandlung  der  so  gewonnenen 
Präparate  mit  angesäuertem  Glycerin  tritt  der  intensiv  gefärbte 
Plexus  auf  den  blasseren  Muskelfasern  deutlich  hervor. 

An  Präparaten,  welche  auf  die  beschiiebene  Weise  darge- 
stellt wurden,  findet  man,  dass  der  Plexus  myentericus  sich  aus 
Ganglien,  sowie  aus  grösseren  und  kleineren  Strängen  von  Ner- 
venfasern zusammensetzt. 

Die  Ganglien  bestehen  aus  einer  eigenthümlichen  Grund- 
substanz ,  aus  Ganglienzellen ,  welche  in  jene  eingebettet  sind, 
und  aus  Nervenfasern.  Erstere  scheint  vollkommen  übereinzu- 
stimmen mit  der  sog.  Bindesubstanz  der  Centralorgane  des  Ner- 
vensystems und  der  Retina.  Sie  erscheint  hier  in  den  Ganglien 
des  Plexus  myentericus  fein  granulirt  und  hie  und  da  mit  kleinen 
Kernen  besetzt.  Die  Grundsubstanz  bildet,  wie  schon  angedeutet, 
die  Umhüllung  der  Ganglienzellen,  und  in  ihr  verlaufen  die  von 
jenen  abgehenden  Nervenfasern.  Die  Ganglienzellen  sind  von 
verschiedener  Grösse;  so  finden  sich  in  demselben  Ganglion  Zellen 
voii  30  fi  und  wieder  auch  nur  von  12  ^  in  ihrem  längeren 
Durchmesser.  Sie  besitzen  einen  runden  oder  seltener  ellipti- 
schen Zellkern,  der  sich  von  der  übrigen  granulirten  Zellsubstanz 
durch  eine  helle  Linie  scharf  abgrenzt,  mit  1  — 5  Nucleolis.  Eine 
eigentliche  Zellmembran  ist  nicht  nachweisbar.  Die  Gestalt  der 
Ganglienzellen  ist  ziemlich  un regei massig ;  am  häufigsten  sind 
eckige  oder  birnförmigc  Formen.  Von  den  Fortsätzen  der  Zellen 
ist,  da  sie  sich  in  der  Grundsubstanz  verlieren,  im  Ganglion 
selbst,  wenig  zu  sehen.    Man  muss  daher  die  Zellen  zu  isoliren 
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sttcben,  was  allerdings  keine  leichte  Aufgabe  ist.  Sehr  geeignet 
hieiu  fand  ich  eine  Kochsalzlösung  von  4  0%,  in  welcher  die 
Hautchen  8— 40  Tage  lang  liegen  müssen ;  man  darf  jedoch  nicht 
vergessen,  die  Lösung  alle  Tage  su  erneuern.  Hierauf  wird,  wie 
oben,  mit  Cannin  tingirt,  und  schliesslich  in  Glycerin  zerzupft. 
Auch  erwies  sich  die  Methode  von  Rindfleisch ,  die  betreffenden 
Gewebstheile  nach  Behandlung  mit  Ueberosmiumsäure  in  Glyce- 
rin zu  maceriren  sehr  gut  anwendbar.  Am  leichtesten  gelingt  es 
beim  Meerschweinchen  die  Ganglienzellen  zu  isoHren ,  weniger 
gut  beim  Schaf  oder  Kaninchen.  Die  isolirten  Zellen  scheinen 
fast  sämmtlich  mehrere  Fortsätze  zu  besitzen.  Ich  glaube  daher 
die  Angaben  von  Auerbach  und  KölUker^  die  sie  grOsstentheils 
als  unipolare  hinstellen,  auf  Eingriffe  bei  der  Präparation  zurück- 
führen zu  müssen.  Allerdings  kamen  auch  mir  viele  fortsatzlose 
Zellen  zu  Gesicht,  aber  bei  allen  schienen  mir  mehrere  Fortsatze 
abgerissen  zu  sein.  Dagegen  glaube  ich  eher  an  ein  Vorkommen 
bipolarer  Zellen,  jedoch  in  der  Art,  dass  sich  der  eine  der  beiden 
Fortsatze  alsbald  nach  seinem  Abgang  von  der  Zelle  mehrmals 
Iheilt.  Bei  den  meisten  der  isolirten  Ganglienzellen  blieben  von 
den  Fortsätzen  nur  kurze  Stücke  erhalten.  In  günstigen  Fällen 
kann  man  jedoch  beobachten ,  dass  die  Fortsatze  alsliald  sich  in 
ganz  feine  Aestchen  theilen.  Diese  anastomosiren  mit  ahnlidien 
von  anderen  Zellen  kommenden ,  wodurch  es  zur  Bildung  eines 
Nervenfasernetzes  kommt,  das  sich  in  gleicher  Weise  wie  das  be- 
reits aus  der  grauen  Substanz  des  Cerebrospinalorgans  bekannte, 
BU  verhalten  scheint.  Ob  aus  demselben  feinste  Fasern  zu  den 
Strängen  abgehn ,  kann  ich  noch  nicht  mit  voller  Bestimmtheit 
feststellen,  doch  scheinen  mir  manche  Präparate  für  diese  An- 
nahme zu  sprechen.  Zuweilen  lassen  sich  auch  Nervenzellen 
Isoliren  mit  einem  langen  Fortsatz,  der  ungetheilt  verlauft,  und 
schliesslich  varictfse  Anschwellungen  in  Form  von  kleinen  Knöt- 
chen zeigt,  also  das  Aussehn  einer  Nervenfaser  besitzt  (Fig.  4 ,  b) . 
Die  in  den  Ganglien  selbst  befindlichen  von  den  Zellen  kommen- 
den Nervenfasern  entziehen  sich,  da  sie  in  der  granulirten  Grund- 
Substanz  verlaufen ,  fast  ganzlich  der  Beobachtung.  Nur  selten 
sieht  man  an  Stellen ,  an  welchen  Strange  zu  den  Ganglien  her- 
antreten, S — 3  feinste  Nervenfasern  aus  der  Gangliensubstanz  in 
diese  einmünden. 

Was  die  Form  der  Ganglien  bctrifü,  so  haben  alle  nur  das 
Eine  mit  einander  gemeinsam,   dass  sie  sehr  platte  Gebilde  dar- 
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stellen,  indem  sie  fast  überall  nur  aus  einer  einzigen  Ganglien- 
zellenlage bestehen.  Im  Uebrigen  trifiH  man  sehr  verschiedene 
Bildungen.  Viele  sind  an  und  für  sich  rundlich,  erhalten  jedoch 
durch  die  an  sie  herantretenden  und  abgehenden  Nervenfaser- 
strenge  das  Aussehn  eines  mehrstrahligen  Sternes ;  andere  sind 
mehr  oval,  wieder  andere  zeigen  ringühnliche  Formen,  indem  in 
der  Mitte  des  Ganglions  sich  eine  Oefinung  befindet.  Letztere 
Art  findet  man  am  häufigsten  beim  Menschen.  Auch  in  Betreff 
ihrer  Grösse  herrschen  bedeutende  Verschiedenheiten.  Man  fin- 
det Ganglien  aus  3  Zellen  bestehend  mit  einem  Durchmesser  von 
60  fiy  und  wieder  andere,  welche  1,5  Mm.  lang  sind  und  an 
ihren  breitesten  Stellen  einen  Durchmesser  von  80  fi  haben. 
Derartige  lange ,  in  die  Quere  gestreckte  Ganglien  kommen  be- 
sonders im  Dünndarm  des  Meerschweinchens  vor. 

Den  zweiten  wesentlichen  Bestandtheil  des  Plexus  myen- 
tericus  bilden  die  Nervenfaserstränge.  Die  Primittvfasem,  aus 
welchen  dieselben  bestehen,  sind  feine,  sehr  stark  lichtbrechende 
Fäden,  an  welchen  man  weder  Scheide  noch  Kerne  mehr  wahr- 
nehmen kann.  Sie  bilden  breitere  und  feinere  Stränge ,  welche 
sich  beide  zu  Netzen  verbinden. 

Die  breiteren  sind  ebenso,  wie  die  Ganglien  platt,  bandartig 
und  zeigen  eigenthümlicher  Weise,  wie  schon  Auerbach  vollkom- 
men richtig  angibt,  nicht  bei  allen  Thicren  dieselbe  Gruppirung 
der  einzelnen  Nervenfasern.  Bei  den  einen  Thieren  nämlich  tre- 
ten 2 — 4  oder  4 — 8  solcher  Primitivfasern  zu  einem  Bündel  zu- 
sammen, welches  von  einer  zarten  mit  Kernen  besetzten  Scheide 
umhüllt  wird ;  eine  kleinere  oder  grössere  Anzahl  solcher  parallel 
neben  einander  verlaufender  Bündel  bildet  dann  einen  Strang. 
Dies  ist  z.  B.  bei  den  meisten  Vögeln  der  Fall  (Fig.  2).  Bei  an- 
deren Thieren  dagegen  fehlen  diese  kleineren  Bündel  mit  ihren 
Scheiden,  und  es  werden  die  Stränge  nur  von  einer  grösseren 
Anzahl  feinster  Fasern  gebildet ,  welche  von  einer  dickeren  mit 
Kernen  besetzten  Hülle  umgeben  werden.  Dieses  Verhalten  fin- 
det sich  z.  B.  beim  Meerschweinchen. 

Die  beschriebenen  Nervenfaserstränge  vereinigen  sich  nun 
mit  den  Ganglien  zu  dem  Hauptgeflecht  des  Plexus  myenteri- 
cus,  und  zwar  so ,  dass  die  Knotenpunkte  immer  von  Ganglien 
dargestellt  werden.  In  der  Breite  dieser  Stränge  kommen  natür- 
lich bei  den  einzelnen  Thieren  bedeutende  Verschiedenheiten 
vor;  doch  scheint  mit  der  Grösse  des  Thieres  die  Bi^eite  der 
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Slränge  zu  wachsen.  So  besitzen  die  Stränge  im  Dünndarm  bei 
der  Taube  eine  Breite  von  circa  1 7  ju,  beim  Meerschweinchen 
von  20  fiy  beim  Kaninchen  von  22  /u,  beim  Menschen  (Kind)  von 
26  fi.  Was  die  Richtung  anlangt ,  welche  die  Stränge  und  die 
Ganglien  einschlagen,  so  kann  ich  Auerbach ,  der  ersteren  einen 
nur  longitudinalen,  letzteren  einen  transversalen  Verlauf  anweist, 
nicht  für  alle  Thiere  beipflichten.  Es  scheint  diese  Angabe  nur 
für  den  Dünndarm  des  Meerschweinchens  zu  passen.  Bei  allen 
andern  Thieren,  die  ich  untersuchte,  lagen  Stränge  und  Ganglien 
sowohl  in  longitudinaler ,  als  transversaler  oder  auch  schräger 
Richtung.  Hienach  wird  sich  im  Wesentlichen  auch  die  Form 
der  Maschen  richten ;  wir  sehen  daher  im  Dünndarm  des  Meer- 
schweinchens in  der  Ueberzahl  rechteckige  Maschen ,  während 
bei  andern  Thieren  die  Maschen  des  ersten  Geflechtes  meist 
grössere  5 — Seckige  Figuren  darstellen,  zwischen  welche  sich 
auch  kleinere  3 — ieckige  Maschen  einschieben. 

Auch  bei  ein  und  demselben  Thiere  bleibt  sich  die  Grösse 
dieser  Maschen ,  oder  was  dasselbe  sagen  will ,  die  Dichte  des 
Geflechtes  durch  den  ganzen  Darm  hindurch  nicht  gleich.  Ich 
habe  in  dieser  Beziehung  den  Darm  des  Meerschweinchens  unter- 
sucht, und  hier  glaube  ich  Folgendes  constatiren  zu  können.  Die 
Anfänge  des  Hauptgeflechtes  hat  man ,  wie  es  scheint,  schon  im 
Magen,  und  zwar  am  unteren  Theile  des  Fundus  zu  suchen.  Die 
in  die  Magenwand  eintretenden  Nerven  bilden  nämlich  schon 
hier  zwischen  den  Muskelschichten  ein  Nervengeflecht,  das  ziem- 
lich unregelmässig  ist  und  dessen  Maschen  einen  mittleren  Durch- 
messer von  ungefähr  300  ft  haben.  Das  Geflecht  selbst  enthält 
noch  sehr  wenig  gangliöse  Elemente.  Man  sieht  nämlich  in  den 
Knotenpunkten*  nur  wenige  Nervenzellen ,  manchmal  nur  eine 
einzige  liegen ;  ja  ich  glaube  sogar,  dass  sie  an  manchen  Knoten- 
punkten gänzlich  fehlen.  In  der  Richtung  nach  dem  Pylorus  zu 
mehren  sich  jedoch  die  Ganglienzellen ,  und  nehmen  auch  nach 
und  nach  granulirte  Grundsubstanz  zwischen  sich  auf,  sie  wer- 
den zu  kleinen  Ganglien.  Diese  rücken ,  je  mehr  man  sich  dem 
Pylorus  nähert,  unter  ständigem  Anwachsen  immer  näher  zusam- 
men, während  die  sie  verbindenden  Nervenfaserstränge  an 
Breite  noch  nicht  zugenommen  haben.  Ungefähr  2 — 3  Ccntimeter 
vor  dem  Pylorus  fangen  auch  diese  an  in  ihrer  Breite  zu  wachsen 
und  zwischen  ihre  einzelnen  Fasern  gangliöse  Substanz  aufzu- 
nehmen, so  dass  schliesslich  ein  Bild  zu  Stande  kommt,  wie  es 
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Fig.  4  zeigt.  Dieses  sehr  starke  mit  zahlreichen  Ganglienzellen 
versehene  Nervennetz  setzt  sich  in  das  Duodenum  noch  5 — 6 
Gentimeter  weit  fort.  Von  hier  an  werden  nach  und  nach  die 
Stränge  wieder  frei  von  Ganglienzellen;  die  Ganglien  rüc|Len 
wieder  aus  einander  und  zwar  in  longitudinaler  Richtung ,  ver- 
binden sich  dagegen  seitlich  mi^anderen  in  derselben  Höhe  lie- 
genden Ganglien.  Es  entstehen  auf  diese  Weise  kleinere  und 
grössere  in  die  Quere  gestreckte  Ganglien ,  welche  durch  längs- 
verlaufende  Faserstränge  verbunden  sind ,  ein  Bild,  das  schon 
oben  als  dem  Dünndarm  des  Meerschweinchens  charakteristisch 
erwähnt  worden  ist  (Fig.  5).  Dieses  Bild  erhielt  sich  durch  den 
ganzen  Dünndarm.  Im  Goecum  jedoch  ziehen  sich  die  Maschen 
in  die  Länge,  werden  unregelmässiger  und  sehr  weit,  die  Gang- 
lien werden  kleiner  und  die  Stränge  verlieren  an  Breite,  so  dass 
dies  Geflecht  dem  des  Dünndarms  bedeutend  an  Dichte  nach- 
steht. Den  Unterschied  zwischen  beiden  zeigt  am  deutlichsten 
ein  Vergleich  zwischen  Fig.  5  und  6.  Um  jedoch  auch  Zahlen 
einander  gegenüber  stellen  zu  können,  habe  ich  Messungen  aus- 
geführt. Dieselben  ergaben  ,  dass  im  Durchschnitt  die  Maschen 
des  Dünndarms  etwa  450  fi  lang  und  180  ^  breit  sind,  während 
die  des  Coecums  eine  Länge  von  4S00  /i/,  und  eine  Breite  von 
480  ju  besitzen.  Im  übrigen  Dickdarm  ist  ebenfalls  die  Begel- 
mässigkeit  der  Maschen  verloren  gegangen;  an  die  Stelle  der 
rechteckigen  Figuren  sind  vieleckige  getreten.  An  Dichte  dagegen 
bleibt  das  Geflecht,  das  nun  bis  zum  Mastdarm  nicht  mehr  seine 
Form  verändert,  dem  des  Dünndarms  ziemlich  gleich ;  es  messen 
nämlich  seine  Maschen  im  mittleren  Durchmesser  circa  820  fi. 
Ueberblickt  man  nun  noch  einmal  die  wechselnden  Formen, 
welche  in  dem  Hauptgeflechte  des  Plexus  myentericus  vom  Magen 
bis  zum  Mastdarm  sich  finden,  so  kann  man  leicht  ersehen,  dass 
seine  Dichte  sich  ganz  nach  der  Stärke  der  betrefienden  Musku- 
latur richtet.  Wir  wissen  ja ,  dass  letztere  im  unteren  Theil  des 
Magens,  am  Pylorus  und  im  Anfangstheil  des  Duodenums  stärker 
entwickelt  ist,  und  ferner ,  dass  der  Unterschied  der  Muskulatur 
zwischen  Dünndarm  und  Dickdarm  ziemlich  unbeträchtlich  ist, 
dass  dagegen  das  Coecum  nur  eine  sehr  schwache  Muscularis 
besitzt. 

Ueber  die  Art  und  Weise,  wie  die  Stränge  zu  den  Ganglien 
in  Beziehung  treten,  geben  ebenfalls  Präparate  vom  Meerschwein- 
chen den  besten  Aufschluss.   Hier  sieht  man  nämlich  ganz  deut- 
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lieb,  dass  die  SlrUnge  mit  ihrer  Hauptmasse  die  Ganglien  nicht 
durchsetzen,  sondern  ihnen  nur  anliegen,  mögen  sie  an  ihrer 
Seite,  oder  über  oder  unter  ihnen  weg  verlaufen.  Während  die- 
ses VerlauCs  sieht  man  öfter  feinste  Nervenfasern^  immer  2—3 
zusammen ,  aus  der  Gangliensubstanz  in  die  Stränge  eintreten. 
Sobald  zu  einem  der  hier  im  Dünndarm  des  Meerschweinchens, 
wie  schon  erwähnt,  fast  nur  qucrliegenden  Ganglien  ein  Strang 
tritt,  theili  er  sich  an  dessen  Rande  gewöhnlich  in  2  Theile.  Der 
eine  derselben  biegt  mit  einem  rechten  Winkel  seitlich  die  Gang- 
liensubstanz begrenzend  in  die  Querrichtung  um,  und  geht  dann 
in  dieser  fort  bis  zum  nächsten  Ganglion ,  wo  er  in  derselben 
Weise  zum  zweiten  Male  einen  rechten  Winkel  bildet,  um  wieder 
in  der  Längsrichtung  weiter  verlaufen. zu  können.  Der  andere 
Theil  geht  schräg  über  oder  unter  dem  Ganglion  weg ,  um  am 
andern  Rande  mit  einem  zweiten  Componenten  wieder  einen 
Strang  zu  bilden,  der  in  der  Längsrichtung  des  Darmes  weiter 
verläuft :  Sehr  oft  sieht  man  auch,  dass  beide  Theile  diveiigirend 
schräg  von  einem  zum  andern  Band  des  Ganglion  verlaufen,  um 
sich  hier  wieder  mit  je  einem  Componenten  zu  Strängen  zusam- 
menzusetzen. In  letzterem  Falle  sieht  man  dann  ziemlich  häufig, 
dass  der  eine  Theil  unter,  der  andere  über  dem  Ganglion  ver- 
läuft. Alle  diese  Verhältnisse  erläutert  Fig.  7.  Nicht  selten  schie- 
ben sich  die  Zellen  der  Ganglien  zwischen  die  auseinandertre- 
tenden Theile  der  Stränge  ein,  so  dass  mitunter  der  ganze  mittr- 
lere  Theil  eines  Stranges  zwischen  zwei  Ganglien  mit  Zellen  und 
graoulirter  Grundsubstanz  ausgefüllt  ist.  Viel  seltner  sieht  man 
in  einem  Strang  eine  einzige  gar  nicht  mit  Gangliensubstanz 
in  Zusammenhang  stehende  Zelle  liegen. 

Ein  eigenthümliches  Bild  gewähren  die  Stränge  des  Kanin- 
chens. Diese  sind,  rücksichtlich  der  Gruppirung  der  einzelnen 
Fasern,  gerade  so,  wie  die  des  Meerschweinchens  zusammenge- 
setzt ;  es  fehlen  also  die  Specialbündel.  Man  sieht  nun  an  Car- 
minpräparaten  im  Centraltbeil  eines  Stranges  rundliche  Gebilde 
reihenweise  angeordnet  (Fig.  8).  Dieselben  lassen  isolirt  kurze, 
fadenförmige  diametral  gegenübergestellte  Fortsätze  erkennen, 
^nlich  den  Körnern  der  äusseren  Körnerschichte  der  Retina, 
oder  denen  der  Kleinhirnrinde,  mit  welchen  auch  ihre  Grössen- 
verhältnisse  ziemlich  übereinstimmen.  Sie  messen  4,5  /ci.  Bei 
stärkeren  Strängen  sieht  man  nicht  selten  zwei  solcher  Reihen 
von  Körnern  neben  einander  verlaufen.    Bei  anderen  Thieren, 
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ausser  dem  Feldhasen ,  wo  sie  jedoch  nicht  ganz  so  regelmäj^sig 
angeordnet  sind,  liessen  sich  diese  auffallenden  Bildungen  nicht 
nachweisen. 

Ausser  dem  Hauptgeflecht  besteht  der  Plexus  myentericus 
noch  aus  einem  secundären  Geflechte.  Dieses  wird  von  den  fei- 
neren 4— 5  ju  breiten  Strängen  gebildet,  deren  jeder  sich  aus 
3  —  6  feinsten  Nervenfibrillen,  welche  von  einer  kernhaltigen 
Scheide  umhüllt  sind,  zusammensetzt.  Am  besten  lässt  sich  die- 
ses secundäre  Netz  mit  Goldchlorid  sichtbar  machen.  Da  diese 
Methode  auch  zur  Darstellung  des  Hauptgeflechtes  sehr  gute 
Dienste  leistete,  so  will  ich  kurz  angeben ,  in  welcher  Weise  sie 
angewandt  wurde.  Nachdem  man  nämlich  die  Häutchon  3 — 4 
Tage  in  einer  sehr  verdünnten  Losung  von  doppeltchromsaurem 
Kali  etwa  i  :300  hatte  liegen  lassen,  wurden  sie  in  eine  Gold- 
chloridlösung von  4 :  40,000  übertragen,  und  hierin  gelassen,  bis  * 
sie  an  den  Rändern  eine  schwach  violette  Färbung  zeigten.  Dies 
darf  jedoch,  wenn  die  Concentration  der  Goldchloridlösung  rich- 
tig, und  ausserdem  kein  Fehler  gemacht  ist,  nicht  länger  als 
6 — 8  Stunden  dauern,  weil  sonst  sich  das  ganze  übrige  Gewebe 
mitfärben  würde.  Hierauf  werden  die  Häutchen  tüchtig  ausge- 
waschen, in  Alkohol  entwässert  und  in  Ganadabalsam  einge- 
schlossen. Auf  diese  Weise  erhält  man  die  Präparate  bald  stärker, 
bald  schwächer  tingirt.  Im  ersteren  Falle  haben  sich  auch  die 
Ganglien  tief  schwarz  gefärbt,  während  im  letzteren  in  den 
Ganglien  die  Ganglienzellen  als  kleine  stärker  tingirte  Stellen 
sichtbar  sind ,  in  denen  nicht  selten  die  Kerne  ganz  ungefärbt 
bleiben,  so  dass  das  Ganglion  ein  ganz  eigenthümliches  Ausschn 
erhält.  Leider  kann  man  bei  dieser  Methode  nicht  immer  auf 
Erfolg  rechnen,  indem  nicht  selten  aus  irgend  einem  unbekann- 
ten Grunde  die  Tinction  gänzlich  misslingt.  Man  soll  sich  daher 
durch  anfängliche  Misserfolge  nicht  abschrecken  lassen. 

An  gelungenen  Präparaten  sieht  man  nun ,  dass  die  feinen 
Nervenstämmchen  des  sccundären  Netzes  theils  aus  den  Gang- 
lien, theils  aus  den  grösseren  Strängen  entspringen,'  dass  sie  so- 
wohl in  longitudinalcr  als  auch  in  transversaler  Richtung  ver- 
laufen. Indem  sie  nun  bald  die  zunächstliegenden  Stränge  des 
Hauplgeflechtcs,  bald  die  von  einander  entfernteren  verbinden, 
hier  über,  dort  unter  den  übersprungenen  weglaufend  und  auf 
ihrem  Wege  vielfach  mit  den  Stämmchcn  der  andern  Richtung 
anastomosirend ,  kommt  ein  Maschenwerk  zu  Stande ,  welches 
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das  des  Hauptgeflechtes  innig  durchzieht.  Die  Maschen  des  letz- 
teren erhalten  dadurch  ein  gegittertes  Aussehn  (Fig.  3) ;  jedoch 
darf  man  sich  hiedurch  nicht  verleiten  lassen  zu  glauben ,  dass 
die  Maschen  des  secundären  Netzes  lauter  rechtwinklige  Figuren 
darstellen.  Man  sieht  nämlich  bei  starker  Yergrösserung,  dass 
an  vielen  Punkten  die  in  verschiedener  Richtung  verlaufenden 
St^mmchen  nicht  mit  einander  anastomosiren,  wie  es  bei  schwa- 
cher Yergrösserung  den  Anschein  hat,  sondern  sich  nur  kreuzen. 
Nicht  selten  sieht  man ,  besonders  beim  Meerschweinchen  auch 
zwei  in  derselben  Höhe  liegende  Ganglien  durch  ein  Stämmchen 
des  zweiten  Netzes  verbunden,  wie  dies  Fig.  5,  a  zeigt.  Mitunter 
gehen  viele  dieser  feineren  Stämmchen  auch  von  Ganglien  ab, 
welche  nur  auf  einer  Seite,  sei  es  durch  eigene  Substanz,  sei  es 
durch  einen  Strang  mit  dem  Hauptgeflecht  zusammenhängen. 
Ganglien  aber,  welche  nur  feinere  Stämmchen  ausschicken,  also 
nur  indirect  durch  diese  mit  dem  Hauptgeflecht  verbunden  wä- 
ren, gibt  es  nicht.  Einem  ähnlichen  Wechsel  an  verschiedenen 
Stellen  des  Nahruogsschlauches,  wie  das  Hauptgeflecht,  ist  die- 
ses secundäre  nicht  unterworfen ;  es  trägt  vielmehr  überall  den- 
selben Charakter. 

Was  nun  die  Frage  nach  den  letzten  Nervenendigungen  in 
der  Muskulatur  betrifft,  so  beschränkt  sich  das  Wenige,  was  ich 
hierüber  anzugeben  habe ,  auf  Folgendes.  Von  einem  Nerven- 
stämmchen  des  zweiten  Netzes  gehen  feinste  Nervenfasern  ab, 
von  denen  jede,  wie  man  in  günstigen  Fällen  beobachten  kann^ 
sich  in  ein  Körperchen  fortsetzt,  das  wieder  ein  oder  zwei  Fort- 
sätze ausschickt  (Fig.  9j.  Im  ersten  Falle  wird  dasselbe  eine 
spindelförmige,  im. letzten  eine  mehr  dreieckige  Form  besitzen, 
da  ja  ausser  der  hinzutretenden  Nervenfaser  noch  2  Fortsätze  von 
ihm  abgehn.  Diese  lassen  sich  nur  eine  kurze  Strecke  verfolgen, 
da  sie  sich  alsbald  zwischen  den  glatten  Muskelfasern  verlieren. 
Die  Grösse  eines  solchen  spindelförmigen  Körperchens  beträgt 
im  längeren  Durchmesser  4  0  ju  im  kürzeren  5  /u,  während  der 
mittlere  Durchmesser  eines  dreieckigen  ungefähr  7  ju  gross  ist. 

üeber  das  Verhalten  der  Gefässe  zum  Plexus  myenlericus 
ergaben  Injectionen,  welche  zu  diesem  Zwecke  beim  Meerschwein- 
chen gemacht  wurden,  folgenden  Aufschluss.  Jedes  Ganglion  ist 
von  einem  dichten  Gefössnetz  umgeben.  Die  Stränge  desllaupt- 
geflechtes  werden  fast  immer  auf  der  einen,  oft  auch  auf  beiden 
Seiten  von  einem  kleinen  Gefässe  begleitet. 
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In  Betreff  der  Frage,  mit  welchen  Nerven  der  Plexus  myen- 
lericus  in  Zusammenhang  steht,  habe  ich  den  Angaben  von 
Auerbach  nichts  Neues  hinzuzufügen. 

Vorliegende  Arbeit  wurde  im  physiologischen  Institut  zu 
Leipzig  unter  Leitung  des  Herrn  Professor  Schwalbe  gemacht, 
dem  ich  für  seine  freundliche  Unterstützung  zum  wärmsten 
Danke  verpflichtet  bin. 


Erklärung  der  Abbildungen. 

Fig.  1.  Zellen  aus  den  Ganglien  des  Plexus  myentericus.  o.  Multipotare 
Ganglienzellen,  b.  MuUipolare  Ganglienzellen,  an  welchen  noch 
ein  langer  ungeiheilter  Fortsatz  erhallen  geblieben  ist.  c.  Zwei  Zel- 
len, deren  Ausläufer  mit  einander  anastomosiren.  Hartnack.  Oc.  III. 
Syst.  7. 

Fig.  2.  Ein  breiterer  Strang  des  Hauptgeflechtes  bei  der  Taube.  Carmin- 
prüparat.   Hartnack,  Oc.  III.  Syst.  7. 

Fig.  3.  Primäres  und  secundäres  Geflecht  des  Plexus  myentericus  aus  dem 
Dünndarm  des  Kaninchens.  Goldpräparat.  Hartnack.  Oc.  \\l,  Syst.  4. 

Fig.  h»  Hauptgeflecht  aus  dem  Anfangsthell  des  Duodenums  des  Meer- 
schweinchens.  Goldpräparat.  Hartnack,  Oc.  111.  Syst.  4. 

Fig.  5.  Hauptgeflecht  aus  dem  Dünndarm  des  Meerschweinchens,  a.  Stränge 
des  secundären  Geflechtes.  Goldpröparat.  Hartnack.  Oc.  HI. Syst.  4. 

Fig.  6.  Hauplgcflecht  aus  dem  Coecum  des  Meerschweinchens.  Goldprä- 
parat.  Hartnack.   Oc.  111.  Syst.  4. 

Fig.  7.  Ein  Ganglion  aus  dem  Dünndarm  des  Meerschweinchens.  Carmin- 
Präparat.  Hartnack.   Oc.  111.  Syst.  7. 

Fig.  8.  Ein  Strong  des  Uauptgefleehtes  aus  dem  Dünndarm  des  Kaninchens. 
Carminpräparat.   Hartnack.   Oc.  111.  Syst.  7. 

Fig.  9.  Ein  Stämmchen  des  secundären  Netzes  mit  terminalen  Körperchen 
und  deren  Ausläufern.    Carminpräparat.  Hartnack.  Oc.  Hl.  Syst.  7. 
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Dr.  Lnip  Lnciani ,  Eine  periodische  Function  des  isolirten 
Proschherzens.  Aus  dem  physiologischen  Institute  zu  Leipzig. 
Vorgelegt  von  dem  wirklichen  Mitgliede  C.  Ludwig. 

Einleitung. 

Apparat  and  Versuchsanordnung.     Uebersicbt  über  die 
erhalteuen  Resultate. 

Die  Ligatur  des  Froschherzens  an  der  oberen  Grenze  des 
Hohlvenensinus,  oder  an  irgend  einem  Orte  unterhalb,  bis  in  die 
Gegend  der  Furche  zwischen  Kammer  und  Vorhöfen  bringt  die 
abgeschnürten  Herztheilc  sogleich  zum  Stillstande  in  Diastole 
(Stannius).  Das  Herz,  welches  durch  solche  Behandlung  bewe- 
gungslos geworden  war,  wollte  ich  benutzen,  um  auf  Grund  der 
von  Bowditch^)  an  der  isolirten  Herzkammer  erhaltenen  Resultate 
die  Eigenthümlichkeiten  der  Reizbarkeit  des  mit  Vorkammer- 
resten verbundenen  Ventrikels  weiter  zu  studiren.  Ich  begann 
daher  meine  Arbeit  unter  denselben  Versuchsbedingungen  wie 
mein  Vorgänger,  mit  den'> gleichen  Apparaten  und  Methoden. 

Schon  bei  den  ersten  Versuchsproben  —  welche  ich  im 
Anfange  des  verflossenen  Juni  angestellt  habe  —  wurde  ich 
durch  ein  überraschendes,  prägnantes  Phänomen  gefesselt.  — 
Wenn  man  um  die  Vorhöfe  eines  Froschherzens,  in  dessen  Ven- 
trikel durch  den  sinus  venosus  eine  Canüle  eingeführt  worden 
ist,  den  Unterbindungsfaden  schnürt,  darauf  das  vom  Thiere 
getrennte  Herz  mit  Serum  füllt  und  mit  einem  kleinen  registri- 
renden  Manometer  verbindet,  so  zeigt  sich  anstatt  der  langen 
Ruhe,  in  welcher  nach  dem  einfachen  Verfahren  von  Stannius 
das  Herz  verharrt,  eine  lange  Reihe  von  Bewegungen^  welche  in 
höchst  charakteristischer  Folge  verlaufen. 


4)  Berichte  der  matb.-phys.  Classe  der  K.  S.  Geselischafl  der  Wissen- 
schaften za  Leipzig,  Bd.  23,  4871,  S.  65S  ff. 
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Dieses  interessante  Factum,  von  welchem  ich  den  Leser 
unterhalten  will ,  wurde  der  Hauptgegenstand  meiner  weiteren 
Untersuchungen. 

Aber  zum  wissenschaftlichen  Studium  der  neuen  Art  von 
Herzthätigkeit,  welche  zur  Erscheinung  kam^  erwies  sich  der 
Apparat  von  Bowdäch  nicht  mehr  genügend.  Für  unseren  Zweck 
mussten  folgende  Bedingungen  erfüllt  sein : 

4 )  Während  der  Diastole  muss  Füllung  und  Druck  im  Herzen 
stets  constant  bleiben ; 

2)  die  Hohe ,  auf  welche  /das  Quecksilber  im  Manometer 
durch  das  sich  contrahirende  Herz  gehoben  wird,  muss  propor- 
tional sein  der  Menge  von  Flüssigkeit,  welche  das  Herz  aus- 
treibt. 

Der  ersten  Anforderung  genügte  vollkommen  die  schon  von 
Bowditch  angewendete  Mariotte'sche  Flasche,  welche  mit  Serum 
gefüllt  vermittelst  eines  Glasrohres  mit  der  Herzcanüle  comrou- 
nicirte.  Hierdurch  wurde  beständig  das  Serum  ersetzt,  welches 
etwa  durch  die  Herzwandungen  filtrirt  war^  und  somit  eine  Ver- 
minderung der  Herzfüllung  verhütet.  Aber  dem  zweiten  oben 
formulirten  Postulate  entsprach  der  magnetische  Hahn  von  Bow- 
ditch nicht.  Denn  dieser  schliesst  und  Offnet  in  bestimmten  Inter- 
vallen die  Verbindung  zwischen  der  Mariotte^schen  Flasche  und 
dem  Herzen.  Nothwendig  aber  ist,  damit  die  Herzcontractionen 
unverkürzt  im  Manometer  zum  Ausdruck  kommen ,  dass  wäh- 
rend der  ganzen  Dauer  der  Systole  der  Weg  zur  Druckflasche 
abgesperrt  bleibe.  In  den  Versuchen  von  Bowditch  verursacht 
jeder  Reiz  Herzsystole  und  gleichzeitig  Hahnschluss;  aber  die 
automatischen  Herzbewegungen,  welche  niemals  mit  vollstän- 
diger Regelmassigkeit  verlaufen,  coincidiren  nicht  mit  dem  rhyth- 
mischen Spiele  des  elektrischen  Hahnes.  In  der  That  zeigen  die 
Curven ,  welche  ich  mit  Hilfe  des  genannten  Apparates  erhielt, 
Unregelmässigkeiten  in  den  Erhebungen ,  welche  unverkennbar 
davon  abhängen ,  dass  die  spontanen  Pulse  nicht  immer  in  Mo- 
menten erfolgen,  in  welchen  der  Hahn  geschlossen  ist,  sondern 
hiiußg,  während  das  Serum  noch  theil weise  freien  Rückfluss 
zum  Mariotte^schen  Behälter  hat.  Man  musste  daher  auf  Mittel 
sinnen,  damit  zu  jeder  Zeit  während  der  Herzsystole  die  Flüssig- 
keit verhindert  werde,  zurück  zu  fliessen  und  in  ihrer  Gesammt- 
heit  der  Hebung  der  Flüssigkeitssäule  im  Manometer  diene. 
Dieses  Problem  ist  in  fast  vollkommner  Weise  durch  ein  Klappen- 
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Ventil  gelöst,  weldies  von  Lovhi  für  andere  Zwecke  vorgeschla- 
gen war. 

Um  die  Art  seiner  Wirksamkeit  zu  erklären ,  ist  es  noth- 
wendig,  eine  kurze  Beschreibung  des  ganzen  Apparates,  welcher 
für  meine  Untersuchung  diente,  vorauszuschicken.  Eine  Abbil- 
dung desselben  findet  sich  als  Fig.  4  auf  der  folgenden  Seite. 
An  ihm  sind  mehrere  Theile  zu  unterscheiden : 
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Fig.  I. 
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4)  BehälWiss  df»s  Serum,  geschlossen  hach  Art  einer  Ma- 
riotle'schen  Flasche ,  um  die  Füllung  und  den  Druck  im  Herzen 
während  des  Experimentes  oonstant  zu  halten.  Hinter  demselben 
ist  eine  Millimeter-Scala  angebracht,  um  das  Niveau  der  Flüs5?ig- 
keit  zu  reguliren. 

%)  Das  Klappenventil.  Es  besteht  aus  einem  Glascylinder  a, 
welcher  mit  dem  darüber  befindlichen  Gefässe  vermittelst  des 
kleinen  Rohres  6  communicirt,  und  aus  einem  kleinen  Glas- 
becher c,  über  dessen  Rand  ein  Stück  Goldschlägerhaut  gespannt 
ist,  in  der  Weise ,  dass  sie  bei  Vermehi-ung  und  Verminderung 
des  Druckes  von  innen  sich  leicht  hebt  und  senkt.  Die  Membran 
ist  an  einer  Stelle  des  Randes  fein  durchbohrt,  um  die  äussere 
Flüssigkeit  mit  der  innerhalb  des  Bechers  und  des  Rohres,  in 
welches  er  übergeht,  in  Verbindung  zu  setzen.  Der  StOpsel  q 
schliesst  ein  Loch ,  welches  in  der  Hübe  des  oberen  Randes  des 
Gylinders  a  dessen  Wand  durchsetzt  und  dazu  dient,  die  Luft 
entweichen  zu  lassen,  während  das  Geftlss  mit  Serum  gefüllt 
wird. 

3)  Das  registrirende  Manometer  für  Froschherzen  hat  einen 
lichten  Durchmesser  von  2  Millimeter.  Er  communicirt  mittels 
einer  Röhrenleitung  e ,  welche  aus  Glas  und  Kautschukstttcken 
besteht,  mit  dem  Ventile,  und,  wenn  die  Klappenmembran  nie- 
dergefallen ist,  mit  der  Mariotte^schen  Flasche.  Der  Hahn  f  dient, 
um  diese  Verbindung  nOthigenfalls  aufzuheben.  Die  Beschreibung 
des  Schreibapparates  kann  ich ,  weil  sie  schon  früher  in  diesen 
Berichten  gegeben  ist,  unterlassen.  Die  Feder  g'  schreibt  die 
Abscisse,  welche  dem  Drucke  0  entspricht. 

4)  Die  Canttle ,  auf  welche  die  Vorhöfe  des  Froschherzens 
gebunden  sind,  steht  mit  dem  Manometer  mittels  des  gebogenen 
Rohres  t  in  Verbindung.  Der  Stöpsel  k  schliesst  eine  Oeffnung, 
durch  welche  eine  unpolarisirbare  Electrode  eingeführt  werden 
kann ,  wenn  man  das  Herz  elektrisch  reizen  will.  Das  Gefäss  / 
wird  mit  Serum  gefüllt  und  an  dem  Führungsstabe  tn  versehe-- 
ben,  um  das  Herz  zu  bedecken  und  es  vor  der  umgebenden  Luft 
völlig  zu  schützen.  In  dieses  Gefdss  kann ,  nach  Bedürfniss,  die 
zweite  Electrode  eingesenkt  werden,  ebenso  ein  Thermometer  f», 
in  Y5-Grade  getheilt,'  welches  dazu  dient,  die  gewöhnliche  Tem- 
peratur des  Serum  und  die  Veränderung  derselben  bei  künstr- 
lieber  Erwärmung  und  Abkühlung  während  der  Experimente  zu 
beobachten. 
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5]  Ein  Stück  der  Tronimel  des  Kymographium. 

6)  Der  Zähler,  welchen  Bowditch  construirt  hat,  niarkirt 
unter  den  Pulscurven  die  Intervalle  (gewöhnlich  2  Secunden), 
welche  durch  das  in  der  Arbeit  des  ebengenannten  Autors  be- 
schriebene Uhrwerk  regulirt  werden. 

Es  verdient  die  Function  des  Klappen ventils,  dessen  An- 
wendung auf  solche  Experimente  im  Wesentlichen  neu  ist,  etwas 
genauer  erklärt  zu  werden.  —  Wahrend  das  Herz  unthätig  ist, 
wird  dieVentilmembran  von  der  Flüssigkeit  in  der  Mariotte'schen 
Flasche  niedergehalten,  so  dass  freier  Zufluss  zum  Herzen  be- 
steht. Unter  diesen  Verhältnissen  muss  also  die  Quecksilbersäule 
im  offenen  Schenkel  des  Manometers  so  lange  steigen,  bis  sie  der 
Serumsäule  in  der  Flasche  das  Gleichgewicht  hält.  Hieraus  er- 
giebt  sich,  dass  man  den  Druck,  unter  welchem  der  Herzinhalt 
während  der  Ruhe  steht,  ebensowohl  durch  den  Niveauunter- 
schied im  Quecksilbermanoroeter,  als  durch  die  Höhe  des  Serum- 
niveau in  der  Mariotte'schen  Flasche  messen  kann.  Hierzu  ist 
natürlich  jederseits  noch  die  Serumsäule  zu  addiren,  welche  über 
dem  Herzen  in  dem  senkrechten  Rohre  steht ,  das  von  der  Ver- 
bindung zwischen  der  Mariotte^schen  Flasche  und  dem  Manometer 
abbiegt. 

Bei  Beginn  der  Systole  wird  durch  den  vermehrten  Druck 
die  Ventilmembran  sogleich  gehoben  und  ^chliesst  die  nahe  Oeff- 
nung  des  Röhrchens  b,  so  dass  dieCommunication  zwischen  dem 
Serumbehälter  und  dem  Herzen  unterbrochen  wird.  So  muss 
das  vom  Herzen  ausgetriebene  Serum  vollständig  in  das  Mano* 
meterrohr  treten. '  Es  ist  einleuchtend,  dass  man  um  so  voll- 
kommener den  wahren  Herzdruck  aufgeschrieben  erhält,  je 
sorgßlltiger  man  das  Klappenventil  eingestellt  hat.  Sobald  in 
Folge  der  Diastole  des  Herzens  die  Quecksilbersäule  unter 
das  Niveau  gesunken  ist,  auf  welchem  sie  zuvor  der  Flüssig- 
keit in  der  Mariotte^schen  Flasche  das  Gleichgewicht  gehalten 
hatte,  öffnet  sich  das  Ventil.  Von  diesem  Momente  ab  bleibt 
die  auf  die  Trommel  verzeichnete  diastolische  Druckhöhe  con- 
stant,  unabhängig  von  jeder  ferneren  Erweiterung  des  Her- 
zens. In  zwei  Fällen  aber  wird  der  Apparat  im  Stande  sein,  auch 
diastolische  Schwankungen,  welche  unterhalb  der  jeweiligen 
Abscissenaxe  liegen,  zu  zeichnen : 

i)  wenn  das  Herz  in  einem  tetanischen  Zustande  verharrt, 
welchen  die  Systolen  und  die  Diastolen  nur  vermehren  und  ver- 
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mindern.  Es  bleibt  in  diesem  Fall  durch  den  beständig  erhöhten 
Dmck  auch  während  der  Diastole  das  Ventil  geschlossen  und  es 
wird  die  diastolische  Excursion  ebenso  wie  die  systolische  ver- 
zeichnet; 

2)  wenn  ein  gewöhnlicher  diastolischer  Abfall  so  schnell 
erfolgt,  dass  das  Ventil  noch  geschlossen  ist,  während  die  Queckr- 
silbersäule  die  Gleichgewichtslage  bereits  durchlaufen  hat,  so 
kann  diese  für  ein  Moment  unter  die  Linie  des  diastolischen 
Druckes  fallen,  um  dann  sogleich  von  der  freigewordenen  Serum- 
Säule  in  der  Mariotte^schen  Flasche  wieder  auf  das  normale  Niveau 
gehoben  zu  werden. 

Aus  diesen  Gründen  ist  unsere  Vorrichtung  nicht  geeignet, 
den  ganzen  Umfang  der  diastolischen  Bewegung  zu  messen, 
und  wir  werden  daher  unser  Hauptaugenmerk  auf  die  Betraoh- 
tuDg^der  Vertheilung  und  Grösse  der  systolischen  Erhebungen 
richten. 

Das  freigelegte  Herz  wird  nach  oben  zurückgelegt,  die 
kleine  Bindegewebsbrücke,  welche  in  der  Mitte  der  hinteren 
Ventrikelfläche  das  viscerale  Pericardiumblatt 
mit  dem  parietalen  verbindet,  durchtrennt; 
durch  einen  Schnitt  in  die  cava  inferior  die 
Glascanüle  durch  den  sinus  geführt,  so  dass 
die  Spitze  derselben  in  die  Ventrikelhöhlung 
reicht;  durch  eine  um  die  Vorhöfe  gelegte 
Ligatur,  welche  den  bulbus  aorticus  mit 
fasst,  wird  die  Ganüle  fixirt  und  das  Herz  nun 
oberhalb  der  Ligatur  vom  Thiere  gelöst.  Hier- 
auf  wird  durch  das  Röhrchen  das  Herz  völlig  Fig.  2.  canflieznr 
mit  Serum  gefüllt  und  mit  dem  Apparate  ver-  ""{vÄ^sf  ^*" 
bunden.  Um  den  wichtigen  Punkt  aufzu- 
klären, wie  die  Herzaction  von  dem  Orte  der  Ligatur  abhängt, 
versieht  man  das  untere  Ende  der  Canüle  (Fig.  2]  mit  dün- 
nen Metallringen  von  2  —  3"°  Höhe,  und  kreisförmigem  Quer- 
schnitt; die  Ringe  sind  durch  die  transparenten  Vorhofs- 
wandungen leicht  erkennbar  und  gestatten  in  Distanzen  von 
2  zu  2"°  Unterbindungen  vorzunehmen.  Um  den  Ort  der  Unter- 
bindung zu  bestimmen,  wird  die  Entfernung  desselben  vom 
sulcus  angegeben. 

Mfttli.-pliyii.  Classe.    1873.  % 
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Die  gerade  Canüle  ist  nicht  anwendbar,  wenn  es  sich  daruoi 

handelt,   die  Ligatur  von  Stannius  an  der  Mündungsstelle  .d^ 

Sinus  venosus  in  das  rechte  atrium  einsufuh- 

Jren.  Es  muss  dann  eine  passende  Krümmung 
der  Canttle  dem  Wege  durch  den  sinus  in  die 
Herzkammern  entsprechen  (Fig.  3).  Das  Prä- 
parationsverfafaren  ist  in  so  weit  von  dem  frü- 
heren verschieden,  als  hier  der  bulhus  aorticus 
gesondert  abgebunden  und  oberhalb  der  Ligatur 
abgeschnitten  werden  muss,  bevor  der  Faden  an 
Fig.  3.  Canftie  znr  die  Grenze  des  sinus  geführt  wird,  durch  wel- 
«"^^^««"dJL^SnM      chen  die  Canüle  im  Herzen  befestigt  werden  soll . 

venosus. 

Die  Resultate ,  welche  mit  Hilfe  der  beschriebenen  Anord- 
nungen und  PrBparationsverfabren  gewonnen  sind,  bieten  keine 
wesentlichen  Verschiedenheiten,  an  welchem  Orte  immer  die 
Ligatur  gemacht  worden ,  und  lassen  sich  daher  unter  .einem 
gemeinsamen  Gesichtspunkte  beschreiben. 

Das  wichtigste  Factum,  welches  meine  Tafeln  offenbaren, 
ist,  dass  die  Herzpulse  nicht  in  regelmässiger  ununterbrochener 
Reihe  in  gleichen  Intervallen  folgen,  sondern  in  Gruppen  ge- 
ordnet sind,  zwischen  welchen  sich  lange  Pausen  einschieben. 
Das  Herz  hat  also  die  Fähigkeit  eingebüsst,  in  normaler  Weise 
zu  fungiren,  und  hat  sich  einen  neuen  periodischen  Bewe- 
gungsmodus angeeignet.  Dies  ist  eine  neue  Art  von  Rhythmus, 
»der  periodische  Rhythmus«,  welcher  also  neben  dem  bekannten 
»pulsa torischen«  seinen  Platz  findet.  Dieser  ist  charakterisirt 
durch  Ilerzcontractionen,  welche  in  kurzen  Intervallen  einander 
folgen,  jener  durch  Gruppen  von  einer  Anzahl  Contractionen, 
denen  eine  lange  Pause  folgt,  welche  häufig  mehr  Zeit  in  An- 
spruch nimuH,  als  die  einer  Gruppe. 

Das  Facsimile,  welches  durch  Fig.  4  (s.  folg.  Seite)  dargestellt 
ist,  wird  eine  deutliche  Idee  geben  von  dem  charakteristischen 
Vorgänge,  welchen  ich  kurz  das  Phänomen  der  Perioden  nen- 
nen will. 

Bevor  ich  auf  die  Beschreibung  der  Sondererscheinungen 
der  Perioden  eingehe,  will  ich  gleich  veranschicken,  dass  ein 
Herz  nur  sehr  selten  vom  Beginne  des  Experimentes  bis  zur 
Erschöpfung  während  einer  Zeit,  welche  bis  über  Stunden  sich 
ausdehnen  kann,  den  periodischen  Rhythmus  beibehält. 
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In  den  weitaus  meisten  Füllen  las-I 
seil  sich  auf  den  Curveaiafeli;i  dreij 
Phasen  unterscheiden,  indem  der  perio- 
dischen Thätigkeit  ein  Stadium  vpran- 
geht,  welches  im  Allgemeinen  kurz  upd 
mit  besonderen  Eigenthümlichkeiten  aus- 
gezeichnet das  »Anfalls  Stadium« 
heissen  mag ,  und  ihr  ein  drittes  eben- 
CaUs  wohl  charakterisirtes  M$ta,4ium 
der  Krise«  folgt. 

Den  »Anfall«  bildet  im  Allgemeinen 
eine  längere  Gruppe  von  Contractionen. 
welche  anfänglich  sehr  häufig ,  allmalig 
seltner  werden.  Diesen  folgt  eine  lange 
Pause,  die  meist  von  isolirten  seltenen 
Contractionen  unterbrochen  wird.  Die 
Krisis  stellt  sich  dar  als  einen  aufgelösten 
Pulsverlauf.  Statt  des  periodischen 
Rhythmus  erscheinen  wieder  vereinzelte 
Pulse,  welche  jedoch  immer  viel  seltner 
und  schwächer  als  die  normalen  sind 
und  um  so  mehr,  je  nUhe^r  das  Herz  der 
völligen  Erschöpfung  rückt.  Die  Dauer 
der  Krisis  ist  sehr  verschieden ,  im  All- 
gemeinen um  so  grösser,  je  kürzer  die 
Phase  der  Perioden  gewesen ,  und  um- 
gekehrt^desto  kleiner,  je  längeren  Ver- 
lauf das  periodische  Stadium  genommen 

hat- 

Die  drei  erwähnten  Phasen :  Anfall, 
Perioden  und  Krisis,  sind  trotz  ihrer 
pharakteristischen  Merkmale  nicht  immer 
scharf  von  einander  getrennt,  sondern 
dec^n  sich  sogar  zuweilen  theUweise, 
und  geben  sehr  eigenthümliche  Bilder. 
In  s^^lchen  Fällen  sind  die  ersten  Pausen 
von  einer  oder  zwei  Contractionen  unter- 
brochen ,  in  ähnlicher«  Weise  wie  sie  am 
Ende  des  Anfalles  sich  finden,  und 
ebenso  schieben  sich  hl4ufig  zwischen  die 
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letzten  Gruppen  einzelne  Contractionen,  welche  in  ähnlicher  Son- 
derstellung im  Stadium  der  Krise  sich  ßnden.  Diese  Erscheinung 
tritt  so  häufig  auf,  dass  diese  gesonderten  Gontractionen  als  Vor- 
läufer einer  bevorstehenden  Krise  gelten  könnten. 

Es  mag  gleich  hier  hervorgehoben  werden,  dass  die  Perioden 
zuweilen  unmerklich  in  die  Krise  ttbergehen ,  und  dieser  einen 
Gharakter  verstümmelter  Periodicität  der  Pulse  verleihen.  End- 
lich finden  sich  einzelne  Tafeln,  auf  denen  keine  Pause  ohne 
isolirte  Gontraction  verläuft,  und  andere  Zeichnungen,  wo  manche 
Pausen  jene  Einzelpulse  enthalten. 

Aus  den  obenstehenden  Beschreibungen  leuchtet  ein ,  dass 
zwischen  den  drei  Phasen  keine  principielle  Unterscheidung 
statthaben  kann.  Nichts  steht  im  Wege,  den  Anfall  als  eine 
Periode  zu  betrachten ,  deren  Gharakfere  auch  spätere  Perioden 
annehmen  können.  Ebenso  kann  die  Reihe  isolirter  Gontractio- 
nen, mit  welchen  häufig  der  Anfall  endigt,  als  eine  versuchte 
Krisis  oder  ein  zurückkehrender  normaler  Herzrhythmus  ange- 
sehen werden.  Die  gegebene  Unterscheidung  der  drei  Phasen 
dürfte  daher  nicht  auf  strenge  Giltigkeit  Anspruch  machen. 

Nach  dieser  allgemeinen  Uebersicht  wollen  wir  die  Vorgänge 
in  chronologischer  Folge  betrachten ,  und  daher  mit  der  Phase 
des  Anfalles  beginnen,  welche  die  meisten  Verschiedenheiten 
bietet. 


Erster  Theil. 
Wirkung  der  Ligatur  und  des  Serum  auf  das  Herz. 

Wir  haben  schon  erwähnt,  was  wir  unter  Anfall  verstehen. 
In  der  ausgesprochensten  Form  stellt  er  eine  deutliche  Gruppe 
von  sehr  schnellen  und  häufigen  Gontractionen  dar,  welche  all- 
mälig  seltener  werden,  bis  eine  lange  Pause,  von  isolirten  Gon- 
tractionen unterbrochen,  sich  anschliesst  (Fig.  5).  In  anderen 
Fällen  gehen  die  seltenen  Gontractionen  allmälig  in  die  isolirten 
über  (Fig.  6).  Zuweilen  unterscheidet  sich  die  Anfallsgruppe 
nicht  wesentlich  von  den  anderen  Gruppen ,  wenn  nicht  durch 
die  grössere  Länge  der  Gruppe  und  der  Pause.  Auf  vielen  Tafeln 
fehlt  ein  grösseres  oder  kleineres  Stück  von  dem  Anfang  der 
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Anfolls-Phase,  weil  das  Herz  in  dieselbe  1 
seil  längerer  oder  kürzerer  Zeit  einge-| 
treten  war,  bevor  es  seine  Arbelt  aufzu- 
schreiben Gelegenheit  hatte. 

Die  beschriebenen  Phänomene  wei- 
sen deutlich  darauf  hin ,  dass  der  Anfall 
einer  Störung  des  bereits  eingeleiteten 
periodischen  Rhythmus  seine  Entstehung 
verdankt.  Die  speciellen  Bedingungen 
für  solche  Modificationen  wollen  wir  • 
näher  bestimmen. 

Es  ist  sehr  wichtig ,  die  Höhenlinie 
der  Anfallsgruppe  zu  betrachten.  Hier 
haben  wir  ebenso  in  die  Augen  sprin- 
gende, als  einander  widersprechende 
Befunde  zu  verzeichnen.  In  vielen 
Fällen  beobachtet  man  deutlich,  dass 
der  Anfall  mit  sehr  hohen  Contractionen 
beginnt,  welche  anfangs  schnell  ab- 
nehmen, dann  merklich  gleich  bleiben 
bis  zum  Ende  der  Gruppe.  Die  Linie 
des  Abfalles  ist  gewöhnlich  eine  Curve 
von  der  ungefähren  Form  einer  Hyper- 
bel, als  deren  Asymptote  die  Abscisse 
gelten  kann  (Fig.  5).  Die  in  solcher 
und  ähnlicher  Weise  fortschreitende  Ab- 
nahme der  Pulshöhen  habe  ich  die 
»absteigende  Treppe«  genannt. 

Aber  häufiger  sind  mir  Anfalls- 
gruppen begegnet^  welche  mit  sehr 
kleinen  Contractionen  begannen  und 
gradatim  wachsen,  so  dass  die  Verbin- 
dungslinie der  oberen  Höhenpunkte  eine 
in  verschiedener  Steilheit  aufsteigende 
Curve  darstellt,  deren  Convexität  der 
Abscisse  zugewendet  ist  (Fig.  6  auf  folg. 
Seite).  Zuweilen  ist  die  genannte  Ver- 
bindungslinie nahezu  eine  gerade. 

Solche  und  ähnliche  Formen  der 
Pulsreihen,     welche     ein     gradweises 
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Wachsen  der  Excursio- 
nen  der  Herzcontractio- 
nen  anzeigen,  werden 
wir  als  ^^aufsteigende 
Treppe«  bezeichnen, 
ohne  damit  aussprechen 
zu  wollen,  dass  die  hier 
abzuhandelnde  Erschei- 
nung analog  der  Treppe 
von  Bowdilch  sei. 

An  diese  zwei  extre- 
men und  vorzüglichen 
Gestaltungen  der  An- 
fallsgruppe schliessen 
sich  Uebergangsformen 
verschiedenster  Art 
(Fig.  7). 

Ein  absonderlicher 
Typus  von  Pulsen,  der 
gar  nicht  selten  zum  Vor- 
schein kommt,  verdient 
eine  besondere  Beschrei- 
bung. In  diesem  Falle 
zeigt  die  Verbindungs- 
linie der  tiefsten  Punkte 
und  mehr  noch  die  der 
Höhenpunkte  der  Puls- 
curven  bizarre  Unregel- 
mässigkeiten. Erhebun- 
gen von  verschiedenster 
Grösse  folgen  einander 
in  buntem  regellosem 
Wechsel  (Fig.  8). 

Diese  bizarre  Form 
der  Gruppen  steht  in 
Zusammenhang  mit  pe- 
ristaltischen  Bewegun- 
gen des  Herzens. 

Zu\teilen  werden  im 
Verlaufe  einer  Anfalls- 
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gruppe  die  bizarren  Pulse  von  regelmHssigen  abgelöst, 
welche  eine  aufsteigende  Treppe  darstellen  (Fig.  9).  Dies 
bedeutet,  dass  die  Herzbewegungen  anfangs  peristaltisch  waren, 
sedann  einheitlich  geworden  sind. 


iP..^ 


Fif .  d.    A  D  f » U  nit  b  i  I » r r  e  r  F  0  r  in  der  Orappen,  in  welokea  jedoch  eine 
anfsteigende  Treppe  zu  erkennen  ist. 

In  der  Phase  der  Perioden  zeigen  die  Gruppen  im  Allgemei- 
nen die  gleichen  typischen  Formen,  obwohl  weniger  ausgespro- 
chen, wie  wir  sie  in  der  Änfallsphase  wahrgenommen  haben. 
Alles  dieses  bestlUigt  unsere  Annahme,  dass  der  Anfall  nichts 
anderes  ist,  als  die  erste  Periode ,  welche  durch  Einflüsse,  die 
wir  nun  betrachten  wollen,  gestört  ist. 


Fif.  1k    A  B  f  A  U ,  bei  welehem  die  erata  H&Ifte  der  Onppe  b  i  s  »  r  r  e ,  die  iweite 
regelm&eeige  Formen  zeigt. 

Zwei  hauptsüchliche  Agentien  sind  es,  die  man  zunächst 
als  Urheber  der  Eigenheiten  ansehn  muss,  welche  den  Anfall 
vor  den  folgenden  Gruppen  auszeichnen :  die  mechanische  Wir- 
kung der  Ligatur  der  Vorhöfe  und  der  Anfangseffect  des  Serum, 
welches  das  Herz  erfüllt  und  umspült.  Unsere  Aufgabe  ist  es 
demnach ,  jede  dieser  Wirkungen  gesondert  zu  bestimmen  und 
danach  die  resullirenden  der  verbundenen. 

Was  den  Effect  der  Vorhofsunterbindung  an  einem  beliebigen 
Orte  zwischen  Mündung  oder  Grenze  des  sinus  venosus  bis  zur 
Gegend  der  Ventrikelfurche  betrifft,  so  ist  es  eine  seit  der  im 
Jahre  1852  publicirten  Abhandlung  ^}  von  Siannius  bekannte  und 


«)  MiMers  Arabiv  4868,  p.  85  ff. 
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unbestriltene  Thatsache,  dass  das  Herz  darauf  sogleich  oder  öfters 
nach  einigen  Schlägen  still  steht.  Den  gleichen  Erfolg  konnte  ich 
feststellen,  wenn  die  Ligatur  applicirt  wurde,  nachdem  dieCanUle 
in  den  Ventrikel  eingeführt  worden  war.  Einen  von  dem  bisher 
beschriebenen  wesentlich  verschiedenen  Effect  habe  ich  jedoch 
erhalten,  wenn  ich  den  Unterbindungsfaden  um  die  dem  suicus 
benachbarten  Stellen  der  Atrien  od^r  in  den  suicus  selbst 
legte.  Slannius  fand,  dass  eine  solche  Ligatur  das  Herz  nicht 
zum  Stillstande  bringt,  sondern  nur  die  Kammerpulsationen  ver- 
langsamt, wahrend  die  Vorhofspulse  ihren  Rhythmus  beibehalten. 
Im  Gegensatz  zu  dieser  Angabe  habe  ich  unmittelbar  nach  der 
Unterbindung  einen  wahren  systolischen  Stillstand  oder  Tetanus 
des  Ventrikels  wahrgenommen.  Diese  Differenz  muss  zum  gros- 
sen Theile  dem  Unterschied  der  Methoden  zugeschrieben  werden. 

Bei  den  Unterbindungen  von  Stannius  blieb  der  vom  Blute 
ausgedehnte  Ventrikel  geschlossen  und  war  demnach  verhindert, 
sich  tetanisch  zusammenzuziehen,  so  dass  ihm  nur  die  Möglich- 
keit übrig  war,  kleine  Pulsexcursionen  auszuführen.  Um  die 
Wirkung  der  Unterbindung  von  diesem  störenden  Zusatz  befreit 
festzustellen,  wurde  dieselbe  an  einem  Herzen  vorgenommen, 
welches  schon  zuvor  von  4  —  5  ™™  oberhalb  des  suicus  unter- 
bunden gewesen  und  schon  mit  Serum  gefüllt  gearbeitet  hatte. 
Die. zweite  2""  unterhalb  angelegte  Ligatur,  welche  allein  be- 
stehend das  Herz  in  keinen  wesentlich  anderen  Zustand  versetzt 
haben  würde,  als  die  erste  Ligatur  gethan,  musste  den  Effect 
des  Actes  der  Ligatur  kund  thun.  Dieser  ist  nun  constant  der 
folgende. 

Jede  Ligatur  bewirkt  eine  tetanische  Contraction  des  Her- 
zens, welche  sich  von  dem  gewöhnlichen  Tetanus  der  Mus- 
keln durch  charakteristische  Eigenlhümlichkeiten  unterscheidet. 
Fig.  \0  zeigt  die  typische  Form  der  Curve,  welche  das  Herz 
vermittelst  des  Manometers  aufschreibt,  unmittelbar  nachdem  es 
an  beliebigen  Orten  der  Vorhöfe  unterbunden  worden  ist.  Ohne 
vorerst  über  die  Bedeutung  dieser  Contractionsform  eine  Ansicht 
aufzustellen,  will  ich  dieselbe  Herztetanus  oder  tetanischer 
Anfall  des  Herzens  nennen. 

Abgesehen  davon,  dass  die  tetanische  Erhebung  um  Vieles 
die  Höhen  der  zuletzt  vorhergegangenen  Gruppen  übertrifft  und 
von  einer  langen  Dauer  ist  (bis  9  Minuten  30  Secunden) ,  zeigt 
sie  eigenthümliche  Oscillationen  in  der  Gestalt  von  Einzelpulsen, 
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welche  anfangs  sehr 
häufig  und  wenig  aus- 
giebig sind,  allmälig  sel- 
tener und  grösser  wer- 
den. Die  Verbindungs- 
linien derSysioienenden 
und  die  der  Diastolen- 
enden stellen  regelmüs- 
sige  Gurven  dar,  deren 
Gonvexilät  der  Abscisse 
Kugekehrt  ist.  In  dem 
vorgelegten  Beispiele 
hören  die  Einzelpulse 
mit  dem  Tetanus  auf,  es 
folgt  eine  lange  Pause 
und  hierauf  ein  langer 
periodischer  Verlauf,  be- 
vor die  Krisis  eintritt, 
in  anderen  häufigeren 
Fällen  setzen  sich  die 
Einzelcontractionen  nur 
auf  den  Anfangstheil  der 
Tetanuscurve  auf,  wäh- 
rend das  Ende  derselben 
völlig  frei  davon  ist. 

Mehrfach  geben  sich 
auch  während  des  Ver- 
laufes einer  Tetanus- 
curve die  Perioden  zu 
erkennen,  so  dass  Ein- 
zelcontractionen mit 
Pausen  abwechseln, 
während  die  Tetanus- 
curve ihren  stetigen  Ver- 
lauf nimmt  (Fig.  Hj. 

Das  Verhältniss  der 
Anfangshöhe  des  Teta- 
nus im  Verhältniss  zu 
den  benachbarten  Ein- 
zelpulsen ist  sehr  wech- 
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stiind,  sie  Ubertrifll  die  Einzelcontraction  nm  das  doppelte  bis 
seihst  um  das  vierfache. 

Die  Dauer  des  Tetanus  beträgt  zuweilen  wenige  Secunden, 
häu6ger  einige  Minuten  bei  gleichmlisstgem  Abfall«  der  Gurve 
zur  Abscisse.  Die  Höhe  des  Tetanus  steht  in  keinem  bestimmten 
Verhältnisse  zu  seiner  Dauer.  Es  können  hohe  Tetani  kurz  sein, 
niedrige  lang. 

Abgesehen  von  den  Verschiedenheiten  des  Grades  und  der 
Form,  welche  die  Tetanuscurven  je  naeh  dem  Zustande  des 
Herzens  bieten,  bat  die  Ligatur  einen  Effect,  welcher  ent- 
gegengesetzt ist  dem  von  Stannius  beschriebenen.  Die  Ursache 
dieses  Widerspruches  muss  man  zuvörderst  in  der  Wirkung  des 
Serum  suchen,  denn  bevor  dasselbe  eingefttllt  ist,  zeigt  das 
Herz  mit  den  obengedachten  Ausnahmen  den  von  Stannius  be- 
schriebenen Zustand,  während  es  gefttllt  sogleich  oder  nach 
wenigen  Secundcn  die  periodische  Bewegung  beginnt.  Bei  dem 
gewöhnlichen  Präparationsverfahren  folgt  der  Unterbindung  so- 
gleich die  Füllung;  es  mengt  sich  mit  dem  Unterbindungstetanus 
der  Effect  des  Serum. 

Diesen  letzteren  müssen  wir  besonders  betrachten.  Hierzu 
schlagen  wir  den  gleichen  Weg  ein,  welchen  wir  bei  der  Unter- 
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Fig.  12.    Wirkung  der  Emenernng  des  Serum  in  der  Fli*se  der  Krise. 
a  beseiehnet  den  Moment  des  Sernmwechsele. 

suchung  der  Tetanuseffecte  gewählt  haben.  Wir  bedienen  uns 
eines  bereits  seit  langer  Zeit  in  Thätigkeit  befindlichen  Herzens, 
welches  in  die  Phase  der  Krisis  eingetreten  ist,  erneuern  das 
nunmehr  beträchtlich  alterirte  Serum ;  indem  wir  das  Herz  mit 
der  Canttie  vom  Apparate  entfernen ,  es  ausleeren  und  mit  fri- 
schem Serum  füllen.  Die  einzelnen  niedrigen  Gontractionen  des 
kritischen  Herzens  werden  durch  das  Serum  viel  höher,  und 
wenn  die  Ermüdung  des  Herzens  noch  nicht  sehr  vorgeschritten 
ist,  werden  die  Pulse  nicht  nur  höher,  sondern  auch  schneller 
und  häufiger  (Fig.  42). 

Ueber  den  speciellen  Einfluss  des  neuen  Serum  auf  die 
periodische  Bewegung  werden  wir  im  zweiten  Theile  des  Weite- 
ren handeln. 
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Die  beschriebene  Wirkung  tritt  hifulig  sogleich,  zuweilen 
erst  nach  20  und  mehr  Secunden  ein. 

Nachdem  wir  gesehen  haben,  wie  das  Serum  die  ThUtigkeit 
des  ermüdeten  Hersens  begünstigt,  wollen  wir  den  EinOnss  dem- 
selben auf  ein  Herz  untersuchen ,  welches  den  Unterbindungs- 
tetanus  schon  überstanden  hat,  im  Uebrigen  aber  noch  frisdi  ist 
und  den  Einfluss  des  fremden  Serum  noch  nicht  empfanden 
hat.  Zu  diesem  Behufe  habe  ich  das  mit  der  Ligatur  versehene 
und  wenig  Froschblut  enthaltende  Herz  in  ein  GefXss  mit  Oel 
getaucht,  jedoch  so,  dass  es  nur  aussen  von  demselben  umgeben 
ist.  Nachdem  es  23  —  30  Minuten  imOelbade  beobachtet  wurde, 
nahm  ich  es  aus  demselben ,  füllte  es  mit  Serum  und  brachte  es 
mit  dem  Sehreibapparate  in  Verbindung. 

Die  Herzen,  welche  nach  der  Ligatur  20 — 25  Minuten  unter 
dem  Oele  aufbewahrt  worden,  beginnen  ihre  periodische ThMtig- 
keit,  sobald  als  sie  mit  Serum  gefüllt  werden ,  ebenso  wie  die 
Herzen ,  welche  unmittelbar  unter  den  Einfluss  des  Semm  ge- 
setzt worden  sind.  Auch  die  Anfallsphase  ist  bei  diesen  in  ver-* 
schieden  klarer  Weise  ausgeprägt. 

Hieraus  folgt,  dass  das  Serum  das  erste  Mal  intensiver  ein- 
wirkt, als  bei  folgender  Application ,  und  dass  derAnfaHavdi 
eintritt ,  wenn  der  traumatische  Einfluss  der  Ligatur  vorüber^ 
gegangen  ist. 

Jedoch  unterscheidet  sich  dieser  Anfall  beim  Herzen ,  wei- 
ches zuvor  unter  Oel  gehalten  worden ,  von  dem  gewöhnlichen 
durch  zwei  Besonderheiten :  Erstens  geht  der  Gruppe  häufig  eine 
Pause  voran ;  diese  tritt  sehr  selten  auf  bei  Herzen,  weldie  nach 
der  Ligatur  sogleich  mit  Serum  gefüllt  werden.  Dieser  Unter- 
schied ist  mit  Wahrscheinlichkeit  auf  den  Einfluss  der  Unter- 
bindung zurückzuführen.  —  Die  zweite  Besonderheit  lässt  noch 
klarer  auf  diesen  Unterschied  schliessen.  Die  Gruppe  des  Anfalls 
der  in  Oel  bewahrten  Herzen  erzeugt  immer  die  absteigende 
Treppe ,  während  die  gewöhnliche  Anfallsgruppe  meistens  den 
Typus  der  aufsteigenden  Treppe  hat. 

Diese  Eigenthümlichkeit  beweist  deutlich  den  Einfluss  der 
Ligatur  neben  dem  des  Serum  bei  der  Bildung  des  Anfalls.  In 
der  That  sind  die  sich  vergrössemden  Erhebungen  des  Queck-» 
silbers  nach  der  ersten  Ligatur  der  Ausdruck  für  das  gimchzeitige 
Bestehn  eines  rhythmisch  wiederkehrenden  Impulses  und  eines 
Tetanus,  welchen  man  wahrnimmt,  wenn  die  Ligatur  um  die 
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Vorhöfe  des  am  Apparate  befestigten  Herzens  geschlungen 
wurde. 

Es  wachsen  nämlich,  wie  schon  oben  erwähnt,  die  Einzel- 
pulse, welche  sich  zum  continuirlichen  Tetanus  gesellen,  mit 
der  Dauer  desselben ,  stellen  also  eine  aufsteigende  Treppe  dar. 
Um  einzusehen,  wie  durch  die  genannten  Umstände  eine  auf- 
steigende Treppe  entstehn  müsse,  hat  man  zu  beachten,  dass 
die  Lage  der  Abscisse  nur  durch  den  Stand  der  Druckflasche 
bestimmt  wird,  gleichgiltig  ob  das  Herz,  indem  es  an  den  Apparat 
gebracht  wurde,  contrahirt  oder  erschlafft  ist.  AusderAbsciss^n- 
höbe  kann  aber  das  Quecksilber  natürlich  nur  dann  emporstei- 
gen, wenn  das  Herz  seinen  Inhalt  in  den  Manometer  hineinwirft. 
Ist  nun  das  Herz  an  den  Apparat  gebracht  worden,  während  es 
sich  schon  in  einem  Contractionszustand  befindet,  bei  welchem 
der  Druck  in  der  Flasche  keine  Ausdehnung  seiner  Höhle  ermög- 
lichen kann ,  so  wird  durch  eine  noch  weitere  Gontraction  keine 
Veränderung  im  Stande  des  Quecksilbers  eintreten.  Wenn  aber 
der  Tetanus,  wie  es  mit  ihm  zu  geschehen  pflegt,  allmälig  nach- 
lässt,  so  wird  nun  unter  dem  Druck  der  Flasche  Flüssigkeit  in 
die  Herzhöhle  dringen,  und  zwar  in  demMaasse,  in  welchem  die 
Nachgiebigkeit  der  Herzwand  wächst  bez.  die  in  ihr  vorhandene 
Contraction  abgenommen  hat.  Kehrt  nun,  während  dieses  ge- 
schieht, ein  Antrieb  zur  erneuten  Contraction  rhythmisch  wieder, 
so  wird  die  erste  derselben  ein  mit  nur  wenig  Flüssigkeit  gefüll- 
tes Herz  treffen  und  demnach  auch  nur  wenig  in  das  Manometer 
werfen  können,  während  die  folgenden  auf  ein  mehr  und  mehr 
gefülltes  Herz  wirken  und  demgemäss  auch  successive  an  Grösse 
wachsende  Erhebungen  des  Quecksilbers  bewirken  werden. 

Dieselben  Bedingungen  —  tetanische  Gontraction  von  ab- 
nehmender Intensität  und  rhythmisch  wiederkehrende  Antriebe 
zur  Gontraction  —  müssen  dagegen  bewirken,  dass  die  Verbin- 
dungslinie der  diastolischen  Stände  sich  nach  der  Abscisse  hin 
senken,  wenn  der  Tetanus  das  Herz  ergreift,  nachdem  dasselbe 
vor  dem  Apparate  sitzend  die  ganze  Flüssigkeitsmenge  enthält, 
welche  es  in  der  vollen  Diastole  fassen  kann.  Gontrahirt  sich  unter 
diesen  Umständen  das  diastolische  Herz  tetanisch,  so  kann  es  des 
Ventiles  in  der  Flasche  wegen  seinen  Inhalt  nur  in  das  Manometer 
werfen  und  das  Quecksilber  desselben  vermag  sich  ei^t  dann 
wieder  derAbsdssenlage  zu  nähern,  entweder  wenn  der  Tetanus 
nachlässt,   oder  wenn  Flüssigkeit  durch  die  Wandung  filtrirt. 
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Nehmen  wir  den  letztern  Vorgang  als  ausgeschlossen  an  und 
setzen  wir  wieder  einen  allmälig  abnehmenden  Tetanus  und 
eine  rhythmisch  wiederkehrende  Contraction  voraus,  so  werden 
die  diastolischen  Senkungen,  von  welchen  die  rhythmisch  «luf- 
einander  folgenden  Zusammenziehungen  ausgehn ,  mit  der  Zeit 
immer  tiefer  und  tiefer  werden. 

Die  Richtigkeit  dieser  Annahme  ist  ■ 
auch  durch  ein  besonderes  Experiment!  - 
nachgewiesen  worden.   Wenn  nämlich, 
während  das  Herz  am  Apparate  seine 
Tetanuscurve    mit   aufgesetzten   Pulsen 
zeichnet,  schnell  das  Ventil  geöffnet  wird,  « 

indem  man  mittelst  eines  Stäbchens  für  ^^ 

einen  Augenblick  die  Membran  herab-  ""^ 
drückt ,  so  sieht  man  sofort  die  Queck- 
silbersäule auf  das  anfängliche  Niveau 
herabsinken  und  die  Einzeloontractionen 
als  aufsteigende  Treppe  sich  aufzeichnen 
(Fig.  43). 

Nach  der  vorausgegangenen  Ent- 
wickelung  können  wir  die  verschiedenen 
Typen  der  Gruppen  des  Anfalles  auf 
ihren  Grund  zurückführen. 

Wenn  wir  die  absteigende  Treppe 
sehen  y_^o  müssen  wir  die  Entstehung 
derselben  dem  Einflüsse  des  Serum  zu- 
weisen, welcher  bleibt,  nachdem  der 
Unterbindungstetanus  schon  voillber- 
gegangen,  bevor  wir  das  Herz  an  den 
Apparat  gebracht  haben  (Fig.  5). 

Bemerken  wir  die  aufsteigende 
Treppe,  so  schliessen  wir  auf  einen  über-  < 

wiegenden  Effect  des  Tetanus  (Fig.  6). 

Was  endlich  die  »bizarrea  Form  der 
Anfallsoontractionen  angeht,  so  können 

wir  eine  Erklärung  für  deren  Entstehung  finden ,  wenn  wir  die 
Canüle  schief  einbinden,  welche  dann  die  Wandungen  des  Ven- 
trikels an  einem  Punkte  reizt  und  peristaltische  Bewegungen  aus- 
löst. Die  grösseren  Contractionen  fallen  zusammen  mit  Contrac- 
tionen  abwechselnden  Unifanges  und  verschiedener  Gleichzeitig- 
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ke^;  die  niedrigcreD  coincidiren  nicht  sowohl  mit  Zusanwen- 
pßiehungen  geringereD  Grades,  als  mit  partiellen,  sodass,  während 
einige  Segmente  sich  qontrahiren ,  andere  sich  erweitern  und  so 
den  Effect  der  Verengerung  tbeil weise  paralysiren.  DicroUsche 
Formen  treten  auf,  wenn  die  Contractionen  in  zwei  Tempi  er- 
folgen, ohne  oder  mit  eingeschobener  Pause.  Eine  Art  von  klei- 
nem Tetanus  tritt  auf,  wenn  Einzelpulse  so  schnell  aufeinander 
folgen,  dass  sie  sich  superponiren. 

Diese  besonderen  Pulsarten  können  alle  die  beschriebenen 
Gruppenformen  zusammensetzen.  So  erscheint  z.  B.  in  der  frtl- 
her  dargestellten  Figur  (Fig.  8)  der  Typus  der  aufsteigenden 
Treppe  zusammengesetzt  aus  »bizarren«  Pulsen. 

Die  Figur  9  repräsentirt  eine  Anfallsgruppe ,  deren  erster 
Theil  aus  bizarren,  deren  zweiter  Theil  aus  normalen  Pulsen 
zusammengesetzt  ist.  • 

Die  bisher  mitgetbeüten  Resultate  geben  uns  die  Mittel  an 
die  Hand ,  die  Effecte  der  Ligatur  zu  eruiren ,  womit  nach  Stan- 
nius  sich  Bidder,  Eckhard,  Heidenhain,  Bezold^  Natorockt,  Goltz 
U.A.  beschäftigt  haben.  Der  Vergleich  der  Methoden,  welcher  sich 
die  genannten  Forscher  bedienten,  mit  den  hier  befolgten  wird 
uns  über  den  Werth  der  Folgerungen,  welche  aus  den  zugehöri- 
gen Versuchen  gezogen  sind ,  ein  Urtheil  geben.  Die  genannten 
Methoden  lassen  sich  unter  drei  Kategorien  zusammenfassen : 

4)  Ligatur  in  freier  Luft, 

2)  Ligatur  unter  Oel, 

3)  Ligatur  des  mit  Serum  gefüllten  Herzens  am  Registrir- 
apparate  functionirend. 

Oben  schon  haben  wir  der  Unvollkommenheiten  der  Stan- 
^iWschen  Unterbindungsmethode  Erwähnung  getban.  Im  We- 
sentlichen bestehen  diese  in  der  Minderung  der  freien  Bewegung 
des  Herzens,  sodann  in  der  Beobachtung  mittelst  des  blossen 
AugeS;  dem  so  manche  feinere  Unterschiede  entgehen  müssen. 

Die  Goltz^sche  Methode,  welche  nach  anderen  Richtungen 
Vortheile  gebracht  hat,  vermochte  es  nicht,  die  Wirkungen  der 
Ligatur  in  helleres  Licht  zu  setzen ,  denn  zu  den  Störungen  des 
iStomua'schen  Verfahrens  fügte  er  die  Absperrung  der  Luft  durch 
das  Oielbad.  Daher  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  seine  Resul- 
tate sieb  noch  weiter  von  den  hier  vorgetragenen  entfernen,  als  die 
von  Stannius.  Seine  Absicht  war,  nachzuweisen,  dass  alle  Herz- 
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bewegong  refleolorisch  sei,  uad  4aruin  sucht  er  die  veracbi^nen 
Einflüsse  ferDzubalten,  welche  als  Reize  betrachtet  .werden  kOno* 
ten.  —  Meine  Absiebt  war  im  Gegen theil,  das  ^er^E  niVglicbst 
eiopfindlich  2u  tnachen  gegen  dieEindrOcke  der)^igatui*,UD)  deren 
WiilLuiigeD  unter  im  Uebr^n  uaverSnderten  Bedingungen  zu 
sittdiren,  d.  h.  bei  demselben  FüUupgsgrade,  mt  demselben  be- 
lebenden Serum. 

Die  erste  Gonsequenz,  welche  wir  aus  diesen  Versvcl^n 
ziehen  konnten,  ist,  dass  die  Ligatur  der  Yorhdfe  nicht  mu*  ein 
Trennungsmitte]  ist^  sondeim  auch  g^eigoet,  4ie geschnürten  TJiteile 
zu  reixen,  eine  )f einung,  die  schon  Heidenhavü  vertJceH^  jh9\t- 
Dieser  schloss  jedoch,  gestutzt  oxfi  die  von  $tarm%i»  gewoi^^eoiien 
Resultate,  dass  die  Ligatur  die  in  4en  Atrien  befindlidtien  ^e^i- 
mungsnerven  reizt.  Meine  E^ipedo^ente  lehren  jedoch  9  ,d^s 
solche  Ligp.turen  jnucht  einen  diastqli$cben  StUlsl^aqd,  sond^rp  ^VP\en 
Tetanus  des  Herzens  zur  Folge  haben ,  w^qlier  nicht  ;6vje  ,ein 
gewöhnlicher  |4us^elte^nus  aus  eij^zejjqen  CpfnlrfictiOineip  sich 
superponirt,  sondern  die  Einzelpulse  auf  ejiqer  Jang^am  ^ne)i- 
menden  iSpannungshöhe  deutlich  ausgeprägt  eptt^ält,  .welche,  ,^,ie 
ermahnt,  in  continuiriichem  Verlaufe  fortbesteht,  aych  wßnn  ^e 
Einzelcon^ractionen  zeitweilig  oder  gän^iUcjb  ^u/^eXallen  /^i^d. 
Dieser  s^t,ige  ContractiQnszus^tand  sch/eint  demgej^i^ss  yqn  den 
Einzelpulsen  g^nz  unabhängig  zu  s^in  und  kann  in  gewif^em 
Sipne  ein  Huskeltonus  genannt  wei^^en.  Ohne  f^i^f  4fis  Wesen 
djese^  r^tbselhaften  2^s.tandeß  ausführ^cber  einz^ge,h6p,  Yi^n 
wir  leigen ,  da^  ^r  durch  mechanische  ^ei;&ung  von  Seiten  .fl^r 
Herzligatur  bedingt  wird  und  dass  er  sogleich  vej^chi^iqij^qt,  so- 
bald die  Unterbindung  ge]()st  wordep  ist.  J)ieseL(^ung  jlä^t  sich 
sehr  Idcht  bewei;)Lstell]gen,  wenn  ip^n  nur , durch  ^ijD^n  l^ft^, 
der  znrQefestigung  des  feuchten Padeps  voUkoi^n^en  hinre^iq^d 
ist,  die  Schlinge  geschlossen  hatte.  Fig.  i  ^  zeygi  seljir  ^^ut^u^h  die 
Resultate  solchen  Verfahrens. 


h  0 

Fif .  U.    n  Ita^nii  des  TetemiB  nach  üntecbindang ,    h  LötQug  (lerselhen. 
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Die  telanische  Contraction  verschwindet,  sobald  die  Ligatur 
gelöst  wird,  die  Einzelcontractionen,  die  vorher  auf  der  Tetanus- 
curve  begannen,  heben  jetzt  von  der  Abscisse  an.  Die  hohe 
Totanuscurve  sinkt  in  die  Abscisse,  sobald  die  Ligatur  gelöst 
worden  ist.  Statt  der  kleinen,  über  die  tetanische  Gleich- 
gewichtshöhe sich  erhebenden  Gontractionen  steigen  aus  der 
Abscisse  die  Pulshöhen  bis  zu  fast  ^4  der  Tetanuserhebung  und 
wachsen  dann  noch  allmätig  weiter  (eine  aufsteigende  Treppe 
bildend),  während  sie  zugleich  seltener  werden.  Zuweilen  fallen 
sie  sogleich  mit  Lösung  der  Ligatur  für  längere  Zeit  aus.  Das 
vollkommene  Verschwinden  des  Tetanus  nach  Entfernung  der 
Ligatur  ist  jedoch  nur  ein  scheinbares,  in  Wahrheit  bleibt  eine 
Nachwirkung,  welche  aber  nicht  als  Erhebung  der  Abscisse  sich 
geltend  machen  kann,  weil  in  Folge  des  rapiden  Abfalles  das 
Ventil  sich  öffnet  und  so  den  Tetanus  unter  der  aufsteigenden 
Treppe  verkappt  vorführt. 

Mit  dem  Factum,  dass  die  Ligatur  Tetanus  erzeugt,  in  wel- 
cher Höhe  sie  auch  immer  gelegt  worden  sei,  ist  die  Hypothese 
unverträglich,  dass  hemmende  Herzcentren  im  Vorhof  liegen, 
während  im  sulcus  die  motorischen  vertheilt  seien ;  eine  Ansicht, 
welche  Stannius  andeutet  und  Heidenhain  warm  vertheidigt. 

Keines  von  den  Argumenten,  welche  beweisen  sollten,  dass 
die  Hemmungsganglien  an  einem  andern  Orte  gelegen  seien  als 
die  motorischen,  kann  gegen  das  erwähnte  Factum  Stand  halten. 
Indessen  erhebt  sich  für  mich  die  Verpflichtung ,  die  Beziehung 
zu  untersuchen,  in  welcher  die  von  Stannius  gewonnenen  Resul* 
täte  zu  den  meinen  stehn. 

Die  beiden  Methoden  unterscheiden  sich  im  Grunde  nur 
dadurch ,  dass  die  unsere  die  Aeusserungen  der  Herzthätigkeit 
begünstigt.  Wie  Stannit^  eine  Verschiedenheit  in  der  Wirkung 
der  Unterbindung  wahrnimmt,  je  nachdem  sie  um  den  sulcus 
oder  die  Vorhöfe  gelegt  ist,  so  erweisen  meine  Experimente  eine 
analoge  Verschiedenheit. 

Die  Intensität  und  Dauer  des  Tetanus  ist  in  der  That  ver- 
schieden je  nach  der  Unterbindungshöhe. 

Die  Statistik  über  die  Erfolge  von  32  Ligaturen  ist  nicht 
hinreichend,  alle  Unregelmässigkeiten  auszugleichen,  welche  das 
verschiedene  Ermüdungsstadium,  die  individuelle  Mannigfaltig- 
keit, die  auch  von  der  Jahreszeit  abhängige  Erregbarkeit  einführt, 
jedoch  ergiebt  die  unten  folgende  Zusammenstellung  der  Mittel- 


Miltlere  Höhe  des 
Tetanuci. 

Dauer  des  Tetanus, 

%%     m» 

4'  46" 

21      - 

3'  32" 

<9,9- 

4'     5" 

49,7- 

4'  47" 

19,7- 

4'  48" 
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werthe  zwischen  der  Hohe  und  Dauer  des  Tetanus  einer-  und 
dem  Orte  der  Unterbindung  anderseits,  dass  der  Ort  der  Unter- 
bindung verschiedene  Erfolge  bedingt.  Diese  sind,  was  die  Dauer 
hetrifll,  wenig  regelmässig,  weil  ihre  Lange  durch  die  Filtration 
des  Serum  aus  dem  Herzen  mitbestimmt  wird.  Da  aber  diese 
letztere  je  nach  den  Eigenschaften  des  Serum  und  des  Herzens 
eine  ungleich  grosse ,  so  ist  der  auf  die  Dauer  bezüglichen  Zah- 
lenreihe wenig  Werth  beizulegen;  bedeutungsvoller  ist  dagegen 
diejenige,  welche  von  der  Höhe  des  Totanus  handelt,  wie  aus 
der  Tabelle  erhellt. 


üiilerbindungsslelle. 

im  solcus 

4""  über  dem  suicus 

2^     -      -       . 

3-  -      -        - 

4-  -      ..        - 


Vergleicht  man  weiterhin  mit  Hülfe  der  erhaltenen  Re- 
sultate die  mittlere  Differenz  zwischen  der  Höhe  der  Einzelcon- 
tractionen  und  deijenigen  des  Tetanus,  welcher  unmittelbar  auf 
sie  folgt,  so  erscheint  ausgezeichnet  an  Grösse  nur  die  Höhe  des 
Tetanus,  nach  der  Ligatur  im  suicus. 


iT»».»kt»^M»».^.4  «k-..  A^w^  Differenz  zwischen  der  Höhe  des 

UnterblDdungsort  über  dem  ^^^^^^^  ^^^  ^^^  vorhensetienden 

®"'®***-  CoDtracUonen. 

0  40,3 

h  ™  7,5 

2  -  5,6 

3  -  5,1 

4  -  6. 


Dieses  Verhältniss ,  welches  deutlicher  im  suicus  sich  aus- 
drückt, erinnert  wiederum  an  die  Verschiedenkeit  der  Effecte 
der  Ligatur  von  Stannius.  Um  diese  Folgerungen  ganz  sicher  zu 
stellen,  müssen  jedoch  die  Experimente  noch  bedeutend  ver- 
vielfilltigt  werden. 
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II.  Theil. 

Periodische   Tbatigkcit   des   Herzens   in   ihrer  Ab- 
hängigkeit von  dem  Serum,  der  Tempercitur  und 
dem  FlUssigkeitsdruck. 

Der  eigenthUmiich  regelmässige  Wechsel  von  Ruhe  und 
Thätigkeit,  der  unser  Herzpräparat  auszeichnet  und  auf  welchen 
in  der  Einleitung  schon  hingewiesen  ist,  documentirt  sich  am 
deutlichsten  in  der  Zeit,  welche  sich  in  der  Mitte  des  Arbeits- 
Verlaufes  befindet.  Die  Curven  zeigen  dann  häufig  Perioden, 
die  von  Gruppen  annähernd  gleicher  Pulszahl  und  Pausen  von 
beinahe  derselben  Dauer  zusammengesetzt  sind.  —  Doch  hält 
sich  diese  Regelmässigkeit  im  Rhythmus  nicht  lange.  Schon 
nach  6 — 7  Perioden  erleiden  dieselben  Veränderungen,  welche 
bis  zur  Krisis  wachsen  und  ebenso  haben  sie  einen  desto  we- 
niger ausgeprägten  Gharacter,  je  näher  sie  dem  Anfallsstadium 
stehen.  Diese  Veränderungen  sind  aber  so  mannigfacher  Art, 
dass  es  nothwendig  ist,  bei  ihrer  Beschreibung  mehrere  Typen 
zu  unterscheiden. 

In  der  überwiegenden  Mehrzahl  der  Fälle  wächst  im  ersten 
Stadium  (der  Vermehrung)  die  Anzahl  der  Pulse  einer  Gruppe 
und  die  Dauer  der  entsprechenden  Pausen ;  im  zweiten  Stadium 
(des  Absinkens;  bemerkt  man  im  Gegentheil,  dass  Pulszahl  und 
Pausendauer  bis  zum  Eintritt  der  Krise  abnehmen.  In  anderen 
Fällen  nehmen  die  Perioden  an  Grösse  ab,  und  zwar  gleicher- 
weise die  Gruppen,  wie  die  Pausen.  Seltener  ereignet  es  sich, 
dass  die  Dauer  der  Perioden  im  Verlaufe  der  Herztbäligkeit  nicht 
wesentlich  variiren. 

In  d(Mi  aufgeführten  drei  Typen  des  Verlaufes  ist  eine  ge- 
wisse Proportionalität  der  Pausenlängen  und  der  Zahl  der  Pulse 
in  den  Gruppen  vorhanden. 

Um  zu  veranschaulichen,  wie  sich  in  diesen  drei  Typen  die 
Zahl  der  Pulse  in  je  einer  der  aufeinanderfolgenden  Gruppen 
und  wie  sich  die  Dauer  der  Gruppen  und  Pausen  selbst  ändert, 
habe  ich  nach  je  einem  Beispiel  die  Fig.  15,  IC,  17  (siehe  Neben- 
und  folg.  Seite)  construirt.  Jede  derselben  enthält  drei  Linien. 
Die  mit  1.  bezeichnet«  ist  dadurch  hergestellt,  dass  die  Zahl  der 
Gruppen,  welche  das  Herz  geliefert  hatte,  m  gleichen  Abständen 
auf  der  Abscisse  aufgetragen  wurden ;  die  dem  Anfall  unmittel- 
bar folgende  Gruppe  ist  mit  1  und  die  späteren  der  Reihe  nach. 
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in  welcher  sie  erschienen,  mit  2,  3,  u.  s.  f.  bezeichnet.  Ueber  jede 
dieser  Nummern  wurde  in  der  Richtung  der  Ordinale  die  Zahl 
der  Pulse  aufigetragen,  welche  die  Gruppe  enthielt.  Somit  drückt 
die  Curve  I.  die  Abhängigkeit  aus,  welche  zwischen  den 
Ordnungsnummem  der  Gruppen  und  den  Pulszahlen  zum  Vor- 
schein kam.  —  Die  Linie  II.  giebt  Aufschluss  über  die  Abhän- 


5» 


#<r.  j 


ftf  . 


/  3  4$ 

Fig.  16.   AblMf  naeli  d«in  »MnkenilAB  Typas. 

gigkeit,  in  welcher  die  Dauer  der  Gruppen  zu  den  Ordnungs- 
nummem derselben  steht.  Auch  hier  ist  wieder  die  letztere  auf 
der  Abscisse  zu  suchen,  während  die  in  Secunden  ausgedrückte 
Zeit  auf  der  Ordinate  geschrieben  steht.  —  Die  Linie  III.  endlich 
stellt  die  Abhängigkeit  der  Paiuendaoer  von  der  Ordnungsnum- 
mer derselben  dar.  Die  Bezeichnung  der  Zahlen  ist  gleich  der 
für  die  Curve  IL  angegebenen.  Die  Zählung  der  Pausen  beginnt 
mit  derjenigen ,  welche  nach  der  ersten  Gnq>pe  auftrat,  so  dass 
die  Pause  1  der  Gruppe  1  unmittelbar  folgt. 

Obwohl  für  diese  Beispiele  regelmässige  Proben  ausgewählt 
worden  sind,  so  erkennt  man  doch  leicht,  dass  eine  vollkom- 
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mene  Proportionalitat  zwischen  dem  Verlaufe  der  einzelnen 
Curven  einer  Tafel  nicht  Statt  hat.  In  einzelnen  seltenen  Fallen 
nehmen  die  genannten  Curven  einen  von  einander  ganz  ab- 
weichendem Gan[z,  entweder  im  ganzen  Verlaufe  oder  in  einzel- 
nen Stadien  derselben. 


59. 


3  49  43 

Fig.  17.  AblftQf  nach  sehwinfenilem  Typos. 


So  besitze  ich  eine  Curventafel ,  auf  welcher  die  Gruppen- 
zahl  der  Regel  des  ersten  Typus  folgt,  die  Pausen  dagegen  dem 
zw  citen  Typus  angehören. 

Ein  anderes  Mal  ist  mir  der  umgekehrte  Fall  aufgestossen. 
Hier  reprttseptirte  auf  der  Curventafel  die  absteigende  Linie  die 
Pulszahl^  die  Gurve  des  ersten  Typus  die  Pausendauer, 
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Es  steht  mir  auch  ein  einzelner  Fall  zu  Gebote,  in  welchem 
die  Pulszahl  in  einer  Gruppe  bis  zu  den  letzten  fünf  Gruppen 
wuchst,  dann  schnell  absinkt,  während  die  Pausen  von  Anfang 
bis  zum  Ende  in  ziemlich  regelmässigem  Verhältnisse  wachsen. 
Hier  war  die  Ilerzfunction  bis  zum  Ende  der  Leistungsfähigkeit 
periodisch  und  die  Krise  nicht  einmal  angedeutet.  Es  wachsen 
niimlich  in  diesem  Falle  die  Gruppen  anfänglich,  nehmen  dann 
schnell  ab,  während  die  Pausen  beständig  grösser  werden. 

Wenn  wir  nun  nach  dem  allgemeinen  Ueberblick  tiber  den 
Verlauf  der  Perioden  die  einzelnen  Gruppen  spezieller  prüfen, 
so  unterscheiden  wir  in  Betreff  des  Baues  derselben  die  Fre- 
quenz und  die  Höhe  der  Pulse  einer  Gruppe. 

Die  Pulsfrequenz  innerhalb  einer  Gruppe  ist  keineswegs 
constant,  sondern  sie  wächst  in  der  Regel  bis  fast  zur  Mitte  der- 
selben ,  und  nimmt  darauf  etwas  langsamer  wieder  ab.  Dieses 
Verhalten  ist  durch  Fig.  18  veranschaulicht;  sie  wurde  dadurch 
construirt,  dass  die  ganze  Dauer  einer  Gruppe  auf  die  Abscisse 


Fig.  18.  Tjpische  Cnrve  der  Freq'ae&s  der  Zackniigeii  in  einer  Orappe. 

aufgetragen  war,  und  die  Zeiten  der  Intervalle  zwischen  je  zwei 
Pulsen  an  den  Ordihaten  abgemessen  wurden.  Die  Frequenz  wuchs 
demnach  während  der  Beobachtung  in  dem  Maasse ,  in  welchem 
die  Höhen  der  Ordinnten  an  äer  vorliegenden  Curve  abnehmen. 
Häufig  (Fig.  19,  siehe  folg.  Seite),  wie  untenstehende  Cürven 
zeigen,  sind  sogar  die  ersten  und  letzten  Gontractionen  losgelöst. 
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so  dass  niHD  zuweilen 
nicht  beurlheilen  kann, 
ob  sie  noch  zur  Gruppe 
gehören.  —  Die  niitl- 
lere  Pulsfrequenz  nimntl 
gegen  die  Zt-it  der  Krisif 
hin  ab. 

Die  Verbindungs- 
linie der  Höhenend- 
punkte der  Pulse  nimmt 
im  Verlaufe  der  Herz- 
arbeit verechiedene  For- 
men an. 

Die  ersten  Gruppen 
nach  dem  Anfalle  zeich- 
nen sich  durch  die  ab- 
steigende Treppe  aus 
ihre  häufigste  Form 
die  einer  Curve,  welche 
ihre  Convexität  gegen 
die  Abscisse  wendet 
(Fig.  20),  zuweilen  ist 
ihre  Form  auch  völlig 
oder  nahezu  eine  ge- 
rade Linie. 

Diese  Treppe  wird 
immer  flacher,  je  mehr 
die  Gruppen  sich  der 
Krisis  nähern.  Nicht 
seilen  sind  alle  Pulse 
einer  Gruppe  nach  der 
Krisis  fast  gleich  hoch, 
also  die  Abfallslinie 
der  Abscisse  parallel 
(Fig.  Slj.  —  In  selte- 
nen Fällen  tritt,  nach- 
dem die  absteigende 
Treppe  verschwunden 
ist,  eine  andere  auf,  di ' 
aufsteigende ,       welche 
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jedoch  meist  rudimentär  bleibt,  denn  sie  bleibt  meist  auf  die 
ersten  zwei  oder  drei  Pulse  beschränkt.  Eine  vollkommenere 
aufsteigende  Treppe  bekommt  man  zuweilen  zu  Gesicht  in  den 
Perioden,  welche  einer  späteren  Ligatur  folgen.  Diese  aufstei- 
gende Treppe  wird  immer  Qacher  in  den  folgenden  Gruppen, 
wie  die  Fig.  2S  zeigt. 


_ilii 


_j 


Fig.  22.  Aiif(it6lg«nd«,  n»oh  wiederholter  Unterbindung  flacher  werdende  Treppe. 

Endlich  möge  hier  noch  die  »bizarre«  Form  der  Gruppen 
erwähnt  werden,  von  welcher  bei  der  Beschreibung  des  An- 
falls gehandelt  worden  ist,  sie  können  sich  auch  unter  später 
ausgeführten  Bedingungen  im  weiteren  Verlaufe  der  Herzthätig- 
keit  einstellen  (Fig.  83). 


Fig.  23.  Zwei  durch  eine  Paaee  getrennte  Gruppen  mit  bisarrem  Chancter. 


Einige  Tabellen  mögen  dienen,  die  bisher  erwähnten 
Eigenschaften  der  Perioden  zu  verdeutlichen,  soweit  es  mit 
numerischen  Angaben  möglich  ist. 
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Verlauf  der  periodischen  Thätigkeit  des  Hersens. 
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Bernin  nnter 

9 

—  39 

10 

11,5 

4    18 

— 

allm&lig  flacher  werden. 

9  mm  Qaecksil- 

10 

—   38 

10,-. 

11, ?s 

4   14 

__ 

Die  Perioden  nehmen  ab ; 

berdrnck 

9 

—  36 

11 

11,6 

3  32 

die    ersten    und    letzten 

wirkend. 

etwas        nBregelm&ssiff, 
sehr      regelmässig     die 
mittleren.    Zwei  Einzel- 

9 

—  86 

11 

11,6 

3   12 

— 

8 

—   32 

14 

11,5 

2  56 



? 

H 

? 

2  38 

contractionen  treten  kurz 

vor  der  Krisis  auf. 

9 

—  36 

11,2 

12 

2  54 

- 

# 

8 

-  28 

11,5 

12  2 

2  28 

— 

8 

—  32 

12 

12,2 

3  — 

— 

8 

-  32 

11, ri 

11,8 

2  32 



7 

-   28 

11,7 

11,9 

2  36 



7 

—  28 

ii,r, 

11,9 

2   10 



7 

—   80 

11,7 

11,8 

2   10 

— 

7 

—  28 

11,7 

12 

2  14 



6 

—  24 

11,7 

11,9 

2  — 



6 

-  24 

11,8 

11,9 

2     6 



6 

-  28 

11.8 

11.9 

2  10 



6 

-  24 

11,8 

11,9 

2   18 



6 

—  26 

11,5 

11,9 

2     6 



6 

—  24 

11,5 

12 

2   — 



6 

-  24 

11,5 

11,9 

2     4 

_ 

5 

—  22 

11,* 

11,5 

1    52 

— 

3 

—  12 

11,5 

11,5 

1   26 



5 

-    26 

m* 

11,5 

1    44 



5 

—  20 

11,5 

11,6 

1   48 

— 

5 

-  24 

H,5 

11,6 

1    50 

1 

. 

2 

-      8 

11,5 

11,5 

? 



5 

-  22 

11,6 

11  5 

1   44 

— 

3 

—  12 

11,6 

11,8 

1    32 

i 

3 

-  12 

11,5 

11,5 

1   28 



3 

—  12 

11,5 

11,5 

1      6 

— 

3 

—  12 

11,4 

11,4 

— 

— 

IV. 

Ligatar    1  mm 

5 

-  40 

17 

15,5 

1   14 

Dies     Fraifment     aus 
der  Phase    der  periodi- 

über dem  snlcua. 

9 

—  28 

17 

15 

1    10 

Schafserum 

schen  Th&tigkeit  genom- 

nnter eineitt 

40 

—  24 

16 

15 

1   20 

— 

men    zeigt    das   anfstei- 

Druck  von  5mm 

10 

—   32 

15.5 

14,5 

1    84 

,__ 

gende  Stadium    der  Pe- 

Quecksilber. 

11 

-   82 

15,5 

14,5 

1    40 



rioden. 

11 

—  36 

15,5 

14,5 

1    50 

— 

12 

—  40 

15,5 

»4,4 

1    54 

— 

t2 

—  38 

14,5 

1«,< 

2     4 

— 
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mm 

min 

Min.Rcc. 

V. 

Licmtnr       2  mm 

6 

? 

i 

? 

1    24 

— 

Sehr  seltner  Fall,   in 

]  ther  dem  sulcus. 

6 

—  24 

19,3 
? 

18,7 

1   36 

___ 

welchem  die  Phase  der 

Kaninchensernm 

7 

—  28 

? 

1   44 

Krisis  g&ntlieh  aasbleibt. 

Druck  7  mm 

~" 

Die  Gruppen  werden  in 
regelm&ssiger  Welse  bis 
gegen  das  Ende  der  Thfc- 
tigkeit  grösser  nnd  neh- 

Quecksilber. 

7 
7 

—  32 

—  36 

? 
? 

? 
? 

1   44 
1    44 

""" 

7 

? 

? 

? 

1   44 

""" 

men  dann  sohnell  ab.  Die 

8 

—  40 

19,5 

18.3 

1   48 

— 

Pausen  wachsen  bis  das 

8 

? 

? 

? 

2   — 



Herz  völlig  erschöpft  ist. 

9 

? 

? 

? 

2   — 

— 

10 

—  44 

19,5 

19 

2  — 

— 

10 

—  44 

18,5 

18,2 

2     4 
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-  48 

17,8 

17 

2  11 

— 

11 

—  48 

18,2 

17 

2  16 

— 

11 

—  48 

18 

17 

2  10 



12 

—  52 

18 
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2  28 



13 

1  — 

17,8 

16,8 

2  48 

— 

13 

1     4 

16,8 

16,3 

2  56 

— 

U 
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17,8 
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7,6 

7   12 

— 

14 

1   32 

6 
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De.  LuiGi  LuGUNi, 


Bedingungen 

des 

Versaolis. 


•3*1     I 


S 

I 


•35 

fe4 


Wesentlicbe 
YerBncba-Besnltate. 


VI. 


Ligftlnr  2  nun 
Ober  dem  snlcns. 

Sckafsemm 
Dnick  7  mm  Hg. 


VII. 

I 


Ligatur  '2  mm 
fiber  dem  snlone. 

Scbaffiernm 
Drnck  9  mm  Hg. 


Min.  See. 
!—  «6 
.—  32 

—  3« 

—  32 

—  34 
1-  31 

I—  32 

rr 

I—  36 

:—    88 

I—  88 
40 
40 
40 
86 
44 
46 
82 
? 


9    —  26 

ii   1—83 
40   1—  80 

8  —  32 
8—84 

9  1—  36 
8  ,—  82 
8  —  30 
7  !—  26 
7  —  26 
7  —  24 
6  j—  22 
5    —  24 


21,5 

24 

20 

49,5 

48,5 

48 

47,5 

47.2 

46,8 

45,5 

46,5 

46,5 

46,8 

46,5 

46,5 

46,5 

46 

4  5,2 

44,5 

44 

43,2 


46,:2 

46,5 

47 

46,8 

46,5 

46,5 

46,5 

46,5 

46,4 

46,5 

46 

4  7,5 

47 


mm    Min.  See. 

47,5|    4  45   ' 

47        4  42 

46,5i   4  26 

46,5    4  30 

46,2    4  44   I 

46        4  44 

45,8    4  44 

4  5,5    4  36 

45    I  ? 

45,2'  4  4 

45,2;   4  40 

45,2,   4  48 

45     I  4  40 

45     I—  52 

45      —  58 

45     1—  54 

44,5  —  58 

44,2—  54   j 

43,5;—  50  • 

43     ,   4  6  I 

42,2—  22 


46 

46,8] 

47     , 

45,8 

45,5 

f5,5i 

45,5, 

45,5; 

4  5,5 
45,5 
46 
46,5 
46     I 


Die  Gruppen  sind  bis 
auf  die  xwel  leisten  fkst 
I  gleieb  gross.  Die  Pansen 
j  xeigen    leichte    Schwan- 
I  knngen  mit  der  Tendens 
'  sich   zn  Terkttrsen.   Die 
j  absteigende  Treppe  wird 
flacher  aber  Terschwindet 
nicht.  Die  mittlere  Höhe 
der  Pnise   nimmt  regel- 
mässig ab.   Die  mitUere 
Freqnens   wird  allm&lig 
'  etwas  kleiner. 


Perioden  nehmen  in 
etwas  anregelm&ssiger 
Weise  ab. 

Die  mittlere  Höhe  der 
Gmppen  schwankt  (ein 
seltner  Fall),  ohne  ent- 
schieden absnnehmen. 
Ebenso  weohselt  die  ab- 
steigende Treppe  mit  der 
Abscisse  paralleler  Omp- 
penhöhe.  Die  Pansen 
sind  stets  durch  Einsel- 
pnlsa  nnterbroehen. 


I 
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Weaeniliclic 
yeniickft.]iefiDlut«. 


vni. 


Zweite  Ligatur 
2  mm  ftber  den 

Sehafternm 
Dmck  9  mm  Hg. 


15 
47 
16 
44 

V. 

H 

7 


IX. 


Ligitar  3  mm 
über  dam  s«!«!». 

Sekafaernm 
DrnekllmmHg. 


7   jH,4'13,8 
1      3    41     [42,3 

—  40   !l0,6j11,7 

—  32  |40,3|44,3 

—  48  llO      40,8 


Aufsteigende  Treppe 
(nsoli  (weiter  Ligatur). 
Abnehmende  Penoden. 
Andere  EigentliQmlich- 
keiten  wie  in  der  Tabelle 
III  erw&hnt. 


I   45    — 


« 

7 

8 

41 

43 

44 

45 

45 

15 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

11 

40 

40 

9 

9 

8 

8 

6 

8 

7 

6 

7 

4 

4 


4   «8      — 
4   45      — 


48 
20 
22 
30 
36 
38 
42 

-  42 

-  42 

-  42 

-  42 

-  40 

-  40 

-  34 
■<  36 

-  34 

-  30 

-  32 

-  28 

-  32 

-  30 

-  28 

-  26 

-  36 
4   32 

-  28 

-  32 

-  46 

-  ^8 


45     |44 

44,2,43,5 

44     :43 

44     '42.8 

43,7l42,5 

43,5l42,2 

43.5142 

43,2l42 

13     l42 

13     !42 

42,842 

42,742 

42,7  42 

42,7  42 

42,7,42 

42,542 

42,5,42 

42,542 

42,5142 

42,542 

42,242 

42      11,7 

42,210 

42,5  42 

42,2;42 

ii   !i2 

42     112 


56 
.4 
6 


12 
12 


1  17   — 
1  32   — 
4  32   — 
4  32  -— 
4  88   — 
4  40  — 
4  36 
4  38 
4  34 
4  28 
4  28 
4  24 
1  24 
1  24 
1  46 
4  42 
4  44 
2 

44 

52 

54 

40 

44 

36 

28 

32 


!    4 


I  Typus  dar  periodischen 
Th&tigkeit.  Waehsende. 
dann  abnehmende  Perio- 

'  den.   L&nge  der  Gruppen 

I  und   Dauer   der  Pausen 

j  stehen  in  einem  xiemlieh 

constantan  Yerh&ltnisse. 

'  Die  absteigende  Treppe 

—  I  nimmt  mit  grosser  Begel- 
_     missigkeit  ab.   Der  Ver- 

I  lauf  der  Gruppen  ist  t  ehr 
I  regelm&ssiff  bis  auf  die 

—  I  letiten,  welehe  derKrisis 
1  nahe  sind. 


4J      —   28      — 
^i      _   32      — 


46 
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d 

s 
•c 
S. 

a 
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Bedingungen 

des 
,  Yeranebii. 

1 

s 

1  1 

S        'S 
w&hrond 

i 

1 

11 

Wesentlicke 
Yersucks-Keanltate. 

^ 

ti 

1 

einer 
Gruppe. 

15 

^4 

MiD.Sec. 

mm 

mm 

Min.  See. 

X. 

% 

Ligatvr  3  mm 
Ober  dem  enlens. 

3   1—  40 
6  ;—  it 

16 
4  5,5 

44,2 
42 

4      6 
4    58 

4 

OaeilUrenderTypneder 
Perioden.      Die  Kfnzel. 

Schafüernm 

3—40 

45,5 

13 

? 

4 

pulse  w&hrend  der  Pan- 

Druck 9  mm  Hg. 

sen  treten  ImM  auf,  bald 

4   —  4a 

44,8 

4  2,8 

4    40 

— 

bleiben    sie    fort.      Im 

3—40 

44.2 

42 

4      8 



ersten    Falle    sind  -  die 

8    U    4A 

44 

42 

4      8 

Pansen  viel  l&nger  als  im 

letzten.  Tabelle  IH  giebt 
die    Fortsetzung    dieser 

4 

—  46 

43,8 

12,2 

4    46 

— 

3 

—  44 

4  3,8 

43,5 

4    44 

._ 

Reibe ,      nachdem    eine 

5 

—  20 

44 

42,2 

4   28 

— 

nene  Ligatur  den  Zustand 
des    Herzens      ge&ndert 

5 

—  46 

43,8 

44,8 

4   28 

— 

hat. 

5 

—  48 

43,8 

44,8 

2  SO 

4 

5 

—   48 

44 

42 

2  28 

4 

6 

—  46 

43,8 

44,8 

4    34 

— 

4 

—  46 

43,8 

42 

2  24 

4 

5  |—  48  J43.5 

42,2 

2  32 

4 

5  1—  48  |43,2 

42 

4   36 

— 

5  |—  20   |44 

42,2 

4   28 

— 

5  1—   46    44 

44,8 

4   28 

— 

5    —  48 

43,8 

44,8 

2  80 

4 

5—48 

43,5 

4  2,2 

3     8 

4 

5 

—  46 

43,8 

44,8 

4    34 

— 

4 

—  46 

43,8 

42 

2  14 

4 

5 

—  48 

4  3,5 

42 

2  32 

4 

5 

—  48 

43,5 

44,8 

4  36 

— 

5 

—  48  143,5 

42 

4   84 

— 

5 

—  48    43,5 

42 

2  82 

4 

5 

-  20  j43,2 

42 

2  36 

4 

5 

—   44   |42,8 

42 

2  28 

4 

5 

—  48 

43 

42 

XI. 

Ligatur  4  mm 

8 

—  22 

49,9 

44 

-   48 

Beispiel  abnormen  Yer» 

Ober  dem  sulcnii. 

6 

—  48   |40,8 

40 

—  38 

lanfes,  in  welchem  die 

Schafsemm 

Gruppen      oontinairlich 

Druck  8,6  mm 

6 

—  20   |40,5 

40 

4      2 

— 

bis  zur  letzten  wachsen. 

Hg. 

7 

—  22  (40,5 

9,8 

4      4 

__ 

wihrend  die  Pansen  erst 

8 

—  26  '40,5 

9,8 

4     8 

_ 

zu-,  dann  abnehmen. 

7 

—  24    4  0,5 

9,5 

4    42 

.- 

40   ;—  32    40 

9.5 

4    46 

— 

4«    —  38   140 

9,2 

4  «4 



44   i—  44    40 

9 

4   29 



48 

—  56 

9,8 

9 

4    82 

— 
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d 
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5 
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1 

il 

M 

MiD.Sec. 

mm 

mm    Min.  See. 

?     1        ? 

9,8 

9     !    4   28 

— 

48    —  50 

9.5 

8,8i    4    40 



20   ,—  58 

9.3 

8.5    4   48 

— 

JO  M    — 

9,2 

8,5'    4    52 

— 

SO  1—  58 

9 

8,2|      ? 



ii     -    56 

9 

8,2j    4   28 



24    ^    56 

9,5 

9     '    4   24 

— 

23      4     6 

9.2 

8,8    4      2 

— 

23       1      6 

9,2 

8,8  —  54 

— 

24   '   4   46 

8.2 

8,5—  38 

— 

34    '   4    52 

8,8 

8,2  —  24 

1 

xn. 

LigmtiiT  4  mm 

1 
1 

5    —  24 

44,5 

1 
14    '    4   24 

Lsoges   BUdittm    der 

&ber  dem  nXens. 

SchsfMram 
Druck  8  mm  Hg. 

3—24 
6    —  24 

44 

14,3 

43,2    4   28 
13, 4i   4   20 

Vergrössemng  derOnip- 
pen  ,  kftrzer  das  der  Ab- 
nahme. Die  Pansen  neh- 

7  ,—  28 

44.3 

43        2     4 

men  bis  snm  Ende  ab. 

7—28 

14.3 

43     ,    4    56 

6  j-  24 

U,2 

42,9    4   32 

j 
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43,6 

42     1   4   28 

6—28 

13.5 

42,5j    4   40 

8—28 

13 

42,5!   4   48 

6  ,—  28 

13 

42,3l   4   28 

6    —  28 

? 

? 

4   28 

7    —  86 

13,5 

12,5 

4   24 

8—88 

12,7 

42,5 

4      4 

— 

8  |—  86 

13 

42,3 

4      4 

— 

9  1—  36 

43.5 

42,5 

4   — 

— 

9  1—  36 

43 

42 

4   — 

— 

40  1—  40 

42.8 

42 

—   62 

— 

44   1—  44 

42,7 

42 

—  48 

— 

44   1—  44 

42,5 

42     !—  48 

— 

41      -    44 

42,3 

41,8t-  44 

— 

4  4   :—  48 

42,5 

42     1—  40 
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44    '—  44 

12,3 

42     ,—  40 

40  1—  40 

12 

14,5-  40 

— 

9  !—  36 

12,2 

14, 8|-  40 

— 
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41,5 
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2 
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3 

6 
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12,7' 

13 
18 


1  20 
1  40 
1  14 
1   6 

-  50 

-  50 

-  48 

-  44 

-  88 

-  38 

-  32 
1  2 


de«  Vflrtiiiifs.  ^«iti|{«r 
ELatriU  dfirKrjflia  anfff- 
klliidigt  dardb  EiDKi^U 
pulfte  In  den  Pii(i]icii. 


Regelmiasige  Yerklei- 
nemng  derOnippen  ond 
AbklkTznng  der  Pansen. 
In  den  zwei  letiton  Pan- 
»on  ist  die  Krisis  dnrrh 
Kinzelpnlse  angekflndigt. 
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Feeentliche 
Venttclie-ResQltate. 

& 

& 

einer 
Örnppe. 

■  1 

Ü 

Min.  See. 

mm 

mm 

Mio.  See. 

XV. 

Ligatur  SniB 

28 

4   28 

4  5,2 

42,5 

4   25 

— 

In  nnregelmiesiger 
Weise  nehmen  die  Perio- 

ftb«r dem  snleiu. 

? 

4    47 

45,5 

47 

44,5 

42,2 

2  — 

_ 

Schafseniiii ; 
Druck  »mm  Hg. 

26 

4     3 
—  58 

43,2 
42 

2  23 

.«•. 

den  erst  sn,  dann  »b. 
Omppen  sekr  gross.  Die 
Perioden,  welche  der  Kri- 

29 

4   47 

44,5 

44,5 

2  24 

^ 

sie  Toranegehen,  haben 

29 

4     8 

44,2 

44,4 

2  40 



Einzelpnlse  in  den  Pan- 

32 

4   20 

4M 

44,5 

2  35 



sen. 

38 

4   28 

44 

44,5 

2  54 



34 

4   35 

43.5 

44 

2  52 



34 

4   24 

4  3,2 

44 

3  — 

— 

31 

4   24 

48,5 

44,3 

2  52 



28 

4   30 

42,5 

44,3 

2  45 



24 

4   25 

43,5 

44,3 

2  46 



23 

4   44 

43,4 

44,4 

2  43 



24 

4      7 

42,8 

44,4 

2  40 

— 

49 

4   40 

43 

44,5 

2  40 



48 

4   40 

43     |44,5 

2  40 



47 

4      4 

42,8 

44,5 

4   38 



46 

4   — 

42,4 

44,4 

4    46 



47 

—  54 

42,3 

4   33 



46 

4     2 

42 

4   30 



46 

4     4 

42 

4   37 



45 

4     5 

44,8 

4  25 

.. 

45 

-  48 

44,7 

40,8 

4   45 



44 

4     3 

44,6 

• " 

4   44 

.» 

42 

-  45 

44,4 

4     2 



40 

—  45 

44,4 

4      4 



8 

—  37 

44,5 

44,4 

4     2 

«. 

8 

-  38 

44,5 

4   32 

4 

7 

—  85 

44,5 

4  25 

4 

6 

—  33 

44,4 

— 

4 

XVI. 

Ligfttsr  5  mm 

24 

4     8 

46 

43,4 

2  44 

._ 

Seltner  Yerlanf.  Omp- 
pen wachsen  stets,  die 
Pansen  nehmen  erst  xn, 
dann  ab. 

Aber  dem  salens. 

27 

4   22 

46      42,5 

2  — 

__ 

SehAfiieram ; 
Druck  5,2  mm 

26 

4    17 

^?     II!'* 

2  56 

— 

Hg: 

26 

4    48 

44,542,2 

8  44 

— 

26 

4   46 

44     |42,3 

3  22 

— 

25 

4    44 

48,5  42,3 

3  26 



25 

4   46 

43,4  42 

3  26 

— 

25 

4   22 

43      44,5 

3  46 

— 

24 

4   20 

42,5  44,8 

3     6 

-- 

23 

4    46 

42,5i42,2 

2  52 

— 

49 

4      4 

43,4  43,2 

2  40 

— 

24 

4     8 

43 

42 

—" 

]Utk.-phjB.ClasBe.  1873. 
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Bedingungen 

den 

Vorsnchs. 


■SS 


e 


XVII. 


LigatOT  an  der 
SinuKgrenxe. 
BcliarKerum : 

Drnck  7  mm  llg. 


jMiu.  See. 
22 
28 

-  36 

-  37 

-  87 

-  32 

-  38 

-  40 

-  40 

-  40 

-  40 

-  40 

-  42 

-  46 

-  46 

-  46 

-  50 

-  52 

-  52 

4  — 

-  58 

-  52 

-  62 
—  86 


22 
i21 
18,6 
49 
20 
20 
49 
19,2 
20 
20,2 
24 
49 
49 
49,5 
49 
49 
49 
44,5 
44 
43 
44,5 
44,5 
44,5 
42 
42 


44,4 

47. 

46 

46,4 

47 

46,8 

46,3 

46 

45,5 

45,5 

44,2 

4 

44,5 

46 

44,8 

44,7 
9 

7,5 
8,5 
8,5 
8 

44,5 
8,5 

44,5 


Mio.  See. 

88 

50 

56 

4 

5 

2 


4 

-  80 
4  42 
4  88 
4  34 


4  48 
4  40 
4   4 

-  46 

-  54 
4  6 
4  46 
4  44 


Wesentliche 
Yerenclia-BesQlUte. 


Perioden  lange  eck  irnv- 
kend,  innerbalb  enger 
Grenzen. 

Die  Pulse ,  welche 
sehliesslich  die  Paniien 
unterbrechen,  wachsen  in 
regelmissiger  Weise  an 
Zäil. 

Die  Pulse  aller  Grup- 
pen, ausser  der  dritten 
und  vierten,  sind  von 
besonderen,  biaanreft  For- 
men ,  80  dass  in  aiemlich 
regelmissiger  Weise 
Pulse  von  zwei  verschie- 
denen Hdhen  einander 
folgen.  Die  hohen  und 
die  niedrigen  Pulse  bil- 
den f  wei  annfthernd  pa- 
rallele Treppen. 
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Wesentliebe 
Yersncbs-RasBlUte. 

^ 

Yersneha. 

o 

^IdSfend 

»• 

-1 

i 

i| 

1 

ein«r 
Gruppe. 

1 

1" 

Min.  See. 

mm 

mm 

Mio 

.See. 

xviir. 

Lifrtiir  an  dtr 
Gx«BM  da« 

(9 

4   26 

49,6 

46,5 

4 

28 

— 

Dia  Perioden    nebnen 

61 

2     6 

24 

45,5 

4 

80 

,_ 

ab.     Die  Frequenz    der 

atniM  venomiB.' 
BhiMges  S«li»f- 

38 

4     6 

20.5 

45,8 

4 

48 

— 

Pulse  ist  nngewöbnlicb 
gross. 

BerafH ;  Dl-vek 

44 

4   38 

20,5 

44 

4 

30 

— 

Die  geffen  die  Abscisse 
convexe  Abfalltieurve  der 

5  mm  H(j. 

44 

4   24 

49,5 

43, 5i  4 

28 



Dm  H«fs  i8t 

41 

4    48 

49 

43,21   4 

28 

Gruppen  wird  flaober  im 

«««(»«öbaHeb 

weiteren  Verlaufe.  Diese 

(hircbl&ii»lg. 

37 

4    42 

48,4;16     1   1 

26 

— 

Erscheinung  ist  verur- 
SRcht   durcb  das  sauer- 

34 

4      2 

47,2 

43     1   4 

20 

_ 

26 

—  52 

46,6 

42,51   4 

46 

— 

stoffhaltige  Blut,  welches 
dem  Serum  beigemengt 
ist,  und  indem  es  schnell 

32 

—  46 

45,6 

43,5|   4 

40 

— 

48 

•   86 

47 

13,8'   4 

2 

.^ 

durch  die  Herawand  fll- 

46 

—  32 

46,4 

44        4 

— 

trirt  diese  stets  mit  frl- 

15 

—  28 

45,5 

43,5  — 

54 

— 

44 

—  28 

45 

48,5- 

86 

— 

43 

-  26 

44,5 

43,5  — 

56 

— 

42 

—  24 

n,2 

43,4- 

88 

— 

40 

-  24 

43,5 

43     i— 

66 

— 

2 

T  «4 

43,5 

43 

— 

42 

— 

9 

-  20 

48,8 

43 

— 

30 

— 

40 

-  22 

4  2,5 

44,5 

— 

52 

— 

9 

-  26 

4  2,2 

44,6 

— 

82 

— 

9 

—  32 

44 

44 

4 

42 

4 

8 

—  48 

42 

44 

4 

40 

4 

7 

—  47 

44,5 

44 

4 

7 

4 

6 

—  46 

^^,4 

44,8 

— 

— 

XIX. 

Ligatur  an  d«r 

Grense  des 
Sinns  Tenosns. 
Btntises  Sebaf- 

23 

4   45 

48,2 

46.8 

_ 

36 

2 

Perioden    von     wech- 

62 
44 

2  48 

2  — 

48 
? 

43 
44,6 

— 

48 

58 

4 
4 

selnder  Grösse,  Gruppon 
länger  als  gewöhn  lieh, 
Pansen  verhältniKsmässig 

sernm;  Drncb 

52 

4   56 

44, 5|   9,5     1 

4 

— 

kurz. 

3.2mm  Hg.    . 

45 
42 

4    40 
4   36 

44     '40,2    4 
45,2:44        4 

22 

24 

~~ 

Die  Einzelpnlse  Onden 
«ich  in  den  ersten  und 
letzten  Pansen, 

38 

4    28 

45,544,5    4 

6 

— 

In    den    Gruppen    be- 

29 

4      6 

43,5!42,5    4 

40 

— 

merkt  man  diettelben 
Kigenthfiralichkeiten  wie 
in  dem  vorigen  Reixpiele. 

28 

4     6 

44     j42     1   4 

2 

4 

28 

4      8 

43,544     1   4 

— 

2 

20 

4      8 

44,5|40,5^   4 

20 

4 

30 

4    40 

44,5,40      - 

58 

2 

25 

4      4 

40     !  9,2'   4 

44      - 

34 

4   20 

40     1   8     '   4 

30 

4 

34 

1   24 

8    1   5        4 

26 

4 

26 

4    46 

4,5 

2 

4 

26 

4 
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9 
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i 
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Qrqpp^' 

N 
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mm 
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XX. 

Ligatur  an  der 

10 

—   28 

19,4 

16 

1    — 

— 

Perioden  von  fchiran- 

Grenze  des 

41 

—  32 

16,5 

14,6 

1   24 

.. 

kender    L&nge,    jedocK 

Sinns. 
Blutiges  Schaf- 

U 

—  40 

16,5 

14 

1   54 

— 

anfl»BgB   XU-,  dann    ab- 
nehmeud.      Absteigende 

sernm;  Druck 

15 

—  44 

16 

13,6 

2  16 

-^ 

Treppe:  erst  sehr  steil, 
endlich  völlig  verschwin- 

:t,Oinro Hg. 

17 

—  50 

16 

13 

1     8 

— . 

17 

-  52 

16 

13 

2  44 

— 

dend.   MitÜere  Hdbe  der 
Pulse  wird  in  sehr  regel- 

24 

1      8 

15,5 

13,5 

2  32 

— 

missiger  Weise  kleiner. 

29 

1   26 

15,5 

13,5 

3  12 

— 

24 

1  24 

15,5 

13,5 

3     8 

— 

31 

1   30 

16 

12 

8     2 

— 

30 

1   30 

15,5 

11,8 

3     6 

— 

29 

1   30 

15,4 

11,5 

2     2 

— 

27 

1   28 

13,3 

11,5 

2  24 

— 

28 

1   32 

14,5 

11 

2  50 

— 

29 

1   88 

14 

11,5 

2  50 

— 

28 

1   86 

14 

11,3 

2  20 

— 

27 

1   36 

14 

11,3 

2     6 

— 

26 

1   36 

12,5 

11 

2  40 

— 

28 

1   40 

12,3 

10,5 

1   54 
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26 

1   36 
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— 
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Aus  den  initgetheilien  Tabellen  isl  eine  stricte  Abhängig- 
keit der  Gnippenbildang  von  dem  Unterbindungsorte  nicht 
deutlich  zu  ersehen.  Nur  ganz  im  AUgemeinen  erscheint  wahr- 
scheinlich, dass,  je  höher  über  dem  Atrioventrikularsulcus  die 
Ligatur  angelegt  worden,  desto  länger  die  Gruppen  und  dafür 
die  Pausen  desto  kürzer  werden,  was  zum  Theile  mit  dem 
Eckhard'schen  Funde  stimmen  würde ,  dass  der  Herzstillstand 
desto  langer  dauert,  je  näher  dem  sulcus  die  Atrien  durch- 
schnitten worden  sind. 

In  den  Grenzen  zwischen  dem  Mündungsrande  des  sinus 
vcnosus  und  dem  sulcus  atrio  ventricularis  sind  die  in  den 
Tabellen  angeführten  Ligaturen  bewerkstelligt,  welche  perio- 
dische Thätigkeit  des  Herzens  zur  Folge  haben.  Der  genannte 
Effect  tritt  mit  grösserer  oder  minderer  Präcision,  aber  unfehlbar 
ein  innerhalb  der  genannten  anatomischen  Grenzorte.  In  diesen 
selbst  hat  eine  Ligatur  zuweilen  den  beschriebenen  Pulsrbyth- 
mus  gar  nicht  zur  Folge  oder  in  unregelmässiger  und  unge- 
wöhnlicher Form.  So  fanden  sich  in  einem  Falle  nach  Unter- 
bindung im  sulcus  atrioventricularis  statt  der  Gruppen  nur 
einzelne  Pulse,  an  Höhe  allmälig  abnehmend,  durch  lange,  in 
weiterem  Verlaufe  verschwindende  Pausen  getrennt.  In  einem 
zweiten,  analogen  Falle  (wo  die  Ligatur  an  einem  Punkte  ein 
Stückchen  Ventrikel  mit  gefasst  hatte)  erschienen  nach  dem  Anfalle 
Zwillingspulse  (Fig.  24),  von  denen  der  erste  meist  höher  als 


Fig.  24.   Unter«  Grenze  dee  periodiechen  BhytliniuB  (Ligatur  im  snlcns,  ein 
Staekehen  Ventrikel  nitgefasst). 

der  zweite,  während  die  Pausen  erst  zunahmen,  dann  abnah- 
men. Die  kleinen  Gruppen  zerrten  nach  etwa  25  Minuten 
Dauer  in  Einzelcontractionen. 

Dicht  unter  den  sulcus  um  den  Ventrikel  eine  Ligatur  zu 
legen,  ist  mir  wegen  des  gewulsteten  Ventrikelrandes  technisch 
unmöglich  gewesen.  Fällt  sie  etwa  ^Yj  ^'s  2""  unter  den 
sulcus,  so  entsteht  das  Bowditch' sehe  Herzpräparat.  Es  folgt  der 
Unterbindung  unmittelbar  ein  Tetanus ,  der  nur  seltene  kleine 
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oder  auch  gar  keine  Einzclpulse  trägt  Darauf  verharrt  das 
Herz  sogleich,  oder  nach  wenigen  SchMgon  in  Buhe,  rcagiri 
aber  natürlich  auf  Reize  mit  ausgiebigen 
Gontractionen.  Es  zeigt  sich  also,  dass  mit 
der  Unterbindung  der  Orte,  wo  dieAtrioven- 
trikularganglien  liegen ,  die  periodisobe  Th^ 
tigkeit  des  Herzens  aufhört,  wiibrend  noch 
mehrere  Pulse  der  Ligatur  folgen  können. 

Andererseits  fand  ich  nach  Unterhind- 
ung an  derGrenze  des  sinusvenosus  zwei  Fälle, 
welche  von  der  Regel  abwichen.  Im  ersten 
zeigten  sichEinzelcontractionen  in  ungleichen 
Abständen,  welche  von  Zeit  zu  Zeit  von  langen 
Pausen  unterbrochen  werden.  (Fig.  85.)  — 
Im  zweiten  Falle  beginnt  die  Herzthätig- 
keit  mit  vielen  isolirten  Goniractionen ;  diesen 
folgen  45  Zwillingspulse,  hierauf  Gruppen 
aus  fünf  und  sechs  Pulsen  bestehend,  von 
unregelmässigen  Pausen  unterbrochen.  Nach 
längerer  Zeit  lösen  sich  die  Gruppen  zu  ein- 
zelnen Pulsen. 

Wenn  die  Ligatur  im  sinus  venosus  4 
oder  4,5°"  oberhalb  der  Grenze  applicirt 
wird,  so  stellt  sich  nach  einer  Reihe  sehr 
frequenter  Pulse,  die  öfter  eine  bizarre  Form 
haben,  der  Herzschlag  in  fast  normaler  Weise 
wieder  her,  doch  wird  er  immer  schwächer 
und  seltener,  indem  sich  das  Herz  der  Er- 
schöpfung nähert. 

Es  scheinen  demnach  die  Ganglienhau- 
fen im  septum ,  in  der  Nähe  des  sinus  veno- 
sus, wo  die  Vagus-Aeste  sich  theilweise 
kreuzen  (Ludwig  und  Bidder)  mit  der  oberen 
Grenze  des  Districtes  zu  coincidiren,  inner- 
halb dessen  eine  Ligatur  periodische  Herzthätigkeit  auslöst. 

Aus  dem  Gesagten  folgt,  dass  die  periodische  Tbätigkeit 
des  Herzens  abhängig  ist  von  einer  anomalen  Functionsart 
dor  automatischen  Erreger. 

Es  fragt  sich ,  welche  ist  die  Ursaobe  dieser  Aemlfiritfig  des 
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■armakn  HemrhjrtlMirus?  Welche  EinQttsse  unierhalten  diese 
perfodisühe  FuncUon?    Dies  woMen  wir  jeUi  erläutern : 

Die  erste  Frage  ist  leicbt  zu  beantworten.  Wir  wissen, 
ila&s  die  Ligatur  die  Herztbeiie  reizt  und  trennt.  Der  erste 
fiffeci  ist  durch  die  kurze  Anfallzeit  bezeichnet,  die  folgend^, 
periodiscbf  Thdtigkeii  des  Herzens  ist  veranlasst  durch  die 
Trennung  der  Uerztbeile.  Um  su  beweisen,  dass  die  Trennung, 
nicht  bleibende  Reizung,  die  Perioden  verursache,  sind  beson- 
dere Experimeote  angestt* IIl  worden. 

Es  wurde  eine  zweite,  ablösbare  Ligatur  möglichst  weit 
unter  der  ersten  angelegt,  ihr  folgte  ein  Tetanus,  welcher  durch 
Lösung  der  Schleife  zum  grössten  Theilo  aufgehoben  werden 
konnte  (s.  Fig.  44).  Jctxt  wurde  eine  dritte  Ligatur  zwischen 
der  erslen  und  der  zweiten  npplicirt,  ohne  dnss  sie  einen  Un- 
torbindungsietenus  hervorrief.  Hierdurch  ist  bewiesen,  dass 
die  Ligatur  die  nervösen  Gebilde,  welche  sie  umfasste,  ge- 
UlhuU  und  ihre  Leiiungsfähigkeit  aufgehoben  hat;  damit  sind 
also  die  oberhalb  derselben  gelegenen  Abtheilungen  ihres  Ein- 
flusses auf  den  Ventrikel  beraubt. 

Nachdem  wir  nunmehr  die  erste  Bedingung  für  das  Zu- 
standekommen der  Perioden  kennen  gelernt,  und  erkannt 
haben,  dass  kein  festes  Verhältniss  zwischen  der  Lage  der  Un- 
terbindung innerhalb  der  wirksamen  SphSIrc  und  der  Thälig- 
keits-Aenderung  des  Herzens  besteht,  wollen  wir  prüfen,  oh 
unsere  eigenthttmlichc  Bewegungsart  sich  nicht  durch  Aendc- 
rung  anderer  äusserer  Einflüsse  (wie  des  Serum,  Druckes  und 
der  Temperatur)  modificiren  lässt. 


Die  Wirkungen  des  Serum  haben  wir  im  ersten  Theile 
betrachtet,  soweit  sie  zur  Erklärung  des  eigcnlhUmlichcn  Cha- 
rakters des  Anfalls  dienen  konnten  und  haben  gefunden,  dnss 
jenes  die  Pulse  höher  und  schneller  macht,  häufig  nach  einem 
Stadium  latenter  Wirkung,  dass  aber  sein  Effect  sclineli  ab- 
nimmt und  einigermassen  sich  ändert.  Auch  während  der  pe- 
riodischen Thätigkeit  habe  ich  den  Einfluss  des  Serum  auf  das 
Hera  geprüft,  indem  ich,  zum  Theil  nach  der  Vorschrift  von  Goltz 
das  Verbalten  des  Herzens  bei  Luftabschluss  und  Luftzutritt  un- 
tersuchte. Um  den  Effect  recht  deutlich  und  vorwurfsfrei  zu 
erhalten,  habe  ich  zwei  Herzen  gleichzeitig  beobachtet,  von 
denen  das  eine  V2  Stunde  lang  (so  lange  währte  der  Umgang 
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der  Trommel)  seine  Arbeit  am  Apparat  verrichtete,  w&hrend  das 
andere,  schlaff  mit  Serum  gefüllt,  unter  Oel  pulsirte.  Nachdem 
das  erste  Herz  einen  Trommel-Umfang  vollgeschrieben,  musste 
es  mit  dem  zweiten  den  Platz  tauschen  und  eben  so  lange  unter 
Oel  seine  Gonlractionen  ausführen,  bis  ein  neuer  Turnus  es 
erlöste.  Die  Pulse  des  Oelherzens  wurden  vom  Beobachter 
möglichst  genau  unter  die  dem  Momente  entsprechende  Abscis- 
senstelle  derArbeitscurve  des  am  Kynographion  registrirenden 
Herzens  notirt.  So  konnte  man  die  Thätigkeit  des  theilweise 
seinen  Inhalt  erneuenden  Herzens  mit  der  eines  andern ,  das 
ohne  Serumspeisung  arbeitete;  vergleichen.  Als  eine  constante 
Erscheinung  ist  zu  bemerken,  dass  die  Ruhezeiten  des  Oelherzens 
bedeutend ,  oft  um  das  Doppelte  liinger  dauerten ,  als  diejenigen 
des  Serumherzens.  Die  Gruppen  der  Perioden  des  Oelherzens 
waren  in  der  Regel  kürzer,  als  diejenigen  des  Serumherzens. 
Die  ersten  Gruppen  nach  der  Serumerneuerung  zeigen  höufig 
einen  besonderen  Erregungszustand  des  Herzens  an,  indem 
viele/Diastolen  nicht  bis  zur  Abscisse  herabreichen ;  es  verbleibt 
eine  Art  partieller  Tetanus ,  welchem  häufig  ein  vollkommener 
vorausgeht,  auf  dem  die  Einzelpulse  sich  nicht  anzeichnen. 
Einige  Tabellen  mögen  für  das  Gesagte  als  Beleg  dienen. 
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Tabellen  rar  Erläuterung  des  Einflusses  von  Serum  auf  die 
periodische  Thäügkeit. 
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Dass  die  Unterschiede  zwischen  dem  Bewegungsmodus  der 
Oel-  und  der  Serumherzen  nicht  dem  lähmenden  Einflüsse  des 
Oeles,  sondern  nur  dem  durch  die  Bewegung  öfter  erneuten 
Serum  zuzuschreiben  sind,  dafür  spricht  der  Umstand,  dass 
ein  am  Apparate  arbeitendes  Herz,  in  Oei  versenkt,  eben- 
falls in  beträchtlich  kürzeren  Intervallen  pulsirt,  als  wenn  es 
erschlafifl,  vom  Apparate  getrennt  unter  Oei  gebracht  ist. 

Ein  deutlicher  Effect  des  frischen  Serum  wird  auch  sicht- 
bar, wenn  man  mit  demselben  ein  registrirendes  Herz  füllt, 
nachdem  ihm  zuvor  das  gebrauchte  Serum  entzogen  worden  ist. 
Unter  diesen  Umständen  sieht  man,  dass  in  Folge  des  erneuten 
Serum  die  Pulse  innerhalb  der  Gruppen  zahlreicher  und  häu- 
figer werden,  dass  die  mittlere  Höhe  der  Excursion  beträchtlich 
wächst,  dass  die  absteigenden  Treppen  steiler  abfallen  und  die 
Pausen  kürzer  werden.  Die  folgende  Figur  (26)  enthält  zwei 
Gruppen,  die  erste  vor  der  totalen  Serumemeuerung,  die  zweite 
nach  derselben. 
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Drei  Falle  besitze  ich,   in  welchen  sogleich  nach  Einlritl  der 
Krisis  das  Serum  erneuert  worden  ist.    in  dem  ersten  derselben 


Fif.  28.  Zw0i  Oiuppan;  di«  recbto,  vor;  die  lialu  munittelbsr  naoli  Ernaiieraiig 
des  Sernm. 

machte  es  die  Pulse  hoher  und  die  Intervalle  unregelmSIssig ; 
im  zweiten  Falle  werden  die  vergrösserten  Contractionen  zu- 
gleich viel  haußger,  fallen  aber  schnell  an  Höhe  ab  (s.  Fig.  42, 
die  schon  im  ersten  Theile  gegeben  worden  ist) ;  im  dritten 
Falle  wachsen  die  Höhen  noch  beträchtlicher  als  früher  (von 
<4""  bis  47,8*"),  erst  nach  4'  3"  haben  sie  in  gleichmSssigcm 
Ermttdungsverlaufe  wieder  die  frühere  Höhe  erreicht.  Die  Dia- 
stolen der  ersten  fünf  Pulse  gelangen  nicht  auf  die  Abscisse, 
obwohl  die  Intervalle  (von  4  2")  grösser  sind ,  als  die  der  Se- 
rumrenovation vorausgegangenen  Contractionen,  bei  der  in  etwa 
8''  Intervall  die  Diastolen  einander  folgten.  Die  Frequenz 
wachst  darauf  allmalig,  bis  sie  einen  höheren  Werth  erlangt 
hat,  als  sie  vor  der  Serumwirkung  besessen  und  nimmt  dann 
gradatim  bis  zur  HerzerschOpfung  ab. 

Diese  Thatsachen  sprechen  dafür,  dass  man  nicht  in  dem 
Serum  die  Ursache  der  periodischen  Thatigkeit  suchen  darf, 
sondern  in  dem  trennenden  Einflüsse  der  Ligatur.  — 


Wir  wenden  uns  nunmehr  zur  Wirkung  der  Temperatur, 
deren  Einfluss  ein  sehr  ausgeprägter  und  constanter  ist. 

Die  erste  Frage,  die  hier  gestellt  wird,  lautet :  Wie  verbalt 
sich  die  Periodizität  bei  abnorm  hohen  oder  niedrigen  Tempe- 
raturen, deren  Werth  jedoch  wahrend  der  Thatigkeit  constant 
bleibt?  Die  zweite  Frageist:  Welche  Störungen  verursacht  ein 
schrofler  oder  allmaliger  Toroperaturwechsel? 

Zuvörderst  ist  bemerkenswerth,  dass  in  meinen  Versuchen 
das  Herz  nur  selten  eine  Erwärmung  des  umgebenden  Serum 


ei 
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bis  auf  mehr  als  39<^  Geis,  ertrug.  Ais  hohe  Temperaturen  he- 
zeichne  ich  im  Folgenden  diejenigen  von  +  24*^  bis  H^  27*  C, 
als  niedere  von  -|-  4^  bis  +  7^  C. 

Unter  dem  Einflüsse  hoher  Temperaturen  erhält  sich  der 
Charakter  der  periodischen  Thäligkeit  im  Allgemeinen ;  nur  ist 
der  Verlauf  ungewöhnlich  kurz,  und  zwar  sind  gleichmitssig 
Pausen  und  Gruppen  verkürzt.     Die  nachslchende  Figur  (27) 
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Fig.  27.  Wirkimg  de«  Ansteigens  der  TenpcraUr. 
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gifbt  ein  Bild  von  Gruppen,  welche  wahrend  einer  Temperatur 
von  2!4<^,  2i>^  und  27"  entstanden  sind.  Man  bemerkt  die  be- 
ti'üclitliche  Pulsfrequenz,  welche  jedoch  immer  der  angegebenen 
Rogei  der  Vermehrung  gegen  die  Milte  zu  folgt;  sodann  fällt 
die  Verlängerung  der  diastolischen  Curventheile  unter  die  Ab- 
scisse  auf. 

Es  ist  keineswegs  diese  Verringerung  abhiingig  von  einer 
besonderen  Höhe  der  Quecksilbersäule  im  Manometer,  welche 
wegen  des  hohen  Falles  in  der  Diastole  die  starke  Verlängerung 
be<linge,  sondern  es  verhalt  sich  in  diesem  Falle  das  Herz  ähn- 
lich ,  wie  die  von  Kronecker  beobachteten,  quergestreiften  will- 
kürlichen Muskeln ,  welche  » Ueberdehnung«  zeigten,  wenn  sie 
behustet,  in  frischem  Zustande  auf  eine  mittlere  Höbe  sich  con- 
trahirten,  wahrend  auch  bei  grösseren  Zuckungen  des  einiger- 
massen  ermüdeten  Muskels  (dessen  Zuckungsdauer  gewachsen 
v\ar)  jene  Ueberdehnung  nicht  mehr  zu  bemerken  war.  Es 
muss  demgemass  auch  in  unserm  Falle  die  Erschlaffung  des 
Herzens  schneller  vollendet  sein,  als  der  freie  Fall  des  Queck- 
silbei*s. 

Die  Geschwindigkeit,  welche  die  absinkende  Quecksilber- 
saule erlangt  hat,  wenn  sie  die  Gleichgewichtslage  passirt,  ist 
sodann  die  Ursache  des  negativen  Ausschlages  der  Pulscurven. 
In  der  That  habe  ich  auch  Pulse  von  betrachtlicher  Höhe  erhal- 
ten, deren  Diastole  djp  Abscfsse  nur  erreichte,  wahrend  minder 
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omfangreiebe  des  gleiehen,  erwärmten  Hertens  nach  ttnten  die 
Abscissenlinie  aberscbriiten. 

Was  den  Bau  der  Grappen  unter  dem  Einflasse  höherer 
Temperatur  betrifft,  so  kOnnen  wir  wahrnehmen,  dass  die  niilt- 
lere  Frequenz  der  Gontractionen  nicht  wesentlich  wnchst;  dass 
jedoch  die  Differenzen  in  der  Häufigkeit  der  centralen  und  pe- 
ripheren Pulse  einer  Gruppe  immer  betrachtlicher  werden. 
Der  mittlere  Werth  der  Pulsexcursion  mindert  sich  in  ziemlich 
regelmassiger  Weise  von  Gruppe  zu  Gruppe.  Die  Höhe  der  Pulse 
verläuft  innerhalb  der  ersten  Gruppen  als  absteigende  Treppe ; 
später  ist  nicht  mehr  der  erste  Puls  der  Periode  der  maximale 
derselben,  sondern  erst  der  zweite  oder  dritte,  so  dass  die 
Höhencurve  der  letzten  Gruppen  aus  einem  ersten  kürzeren  auf- 
steigenden und  aus  einem  zweiten,  mit  beschleunigterGeschwin- 
digkeit  absteigenden,  längeren  Theile  besteht,  wie  aus  Fig.  28 


U 


f-f- 


Fig.  3ti.  Leiste  Grnppa«  vor  d*r  Fhasi«  der  Kriwii  bei  eiiM*r  Tenpemtur  Ton  27*. 


ersichtlich.  Die  Vorbindungslinie  der  Ueberdehnungsiiefen 
(diastolisolie  Treppe)  nähert  sich  an  der  ersten  bis  zur  letzten 
Gruppe  immer  mehr  der  Ahscissei  bis  sie  scUiesslicb  kaum  an- 
gedeutet erscheint  oder  gänzlich  verschwunden  ist. 

Die  Phase  der  Krisis  ist  sehr  kurz;  auch  wenn  kein 
Warmetelanus  allen  Herzpulsen  ein  Ende  macht. 

Bei  niederer  Temperatur  (4 — 7®)  verhält  sich  dieNer/lliätig- 
keit  von  der  eben  beschriebenen  sehr  verschieden.  Die  Perioden 
sind,  wenn  nioht  ganz  verschwanden,  so  doch  wesentlich  nMerfrf. 
DieGruppen  erscheinen  gelöst,  die  sehr  distanten  Einzelron  tractio- 
nen  füllen  gleicbmässig  die  Piausen.  Sehr  selten  sammeln  sich 
mehrere  kleinere  Pulse  zu  einer  Gruppe  mit  absteigendem  Treppe 
von  einer  kaum  merklichen  Neigung.  Die  Höbe  alier  Pulse  des 
abgekühlten  Herzens  nimmt  ziemlich  regelmässig,  aber  wen  ig  ab. 
Die  Intervalle  wachsen,  bis  sie  nach  3  bis  4  Stunden  ausser- 
ordentlich lang  werden  (etwa  3  Minuten).  Somit  steht  der  Arbeits- 
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verlauf  des  erwärmten,  fast  durchweg  im  Gegensatz  zu  dem  des 
abgekühlten  Herzens. 

Auch  der  Verlauf  eines  Einzelpulses  des  erwärmten  Her- 
zens ist  wesentlich  verschieden  von  dem  eines  abgekühlten. 
Die  Fig.  29  zeigt  die  zwei  entsprechenden  Curven.     Curve  A 


B20>  AS* 

Fig.  29.  Cnnre  der  Zackmigea  bei  hoher  und  hei  niederer  Temperatur. 

ist  bei  +  3^  gewonnen,  B  hat  das  gleiche  Herz  bei  +  26«  ge- 
zeichnet. .  Die  Dauer  der  ersten  Zuckung  war  4",  die  der  zwei- 
ten <".  Jene  erreichte  die  Höhe  von  11,8™,  diese  von  18™. 
Die  Diastole  des  erstgezeichneten  Pulses  fällt  in  zwei  Abtheilun- 
gen von  wesentlich  verschiedener  Geschwindigkeit  ab,  die  des 
erwärmten  Herzens  einfach,  mit  gleichmassiger  Geschwindigkeit, 
bis  sie  ein  Stück  unter  der  Abscisse  Halt  macht,  um  bald  zur 
selben  zurückzukehren.  —  Die  Dauer  der  Systole  des  kalten 
Herzens  ist  drei  Mal  länger,  als  die  seiner  Diastole,  während  die 
Zeit  der  Zusammenziehung  des  warmen  Herzens  nur  doppelt  so 
gross  ist ,  als  die  der  Ausdehnung. 

Veränderungen  der  Temperatur  von  wenigen  Graden  prä- 
gen sich  sehr  deutlich  im  Verlaufe  der  periodischen  Thätigkeit 
des  Herzens  aus.  Die  Perioden  des  erwärmten  Herzens  wer- 
den kürzer,  die  Gruppen  und  Pausen  nehmen  gleichmässigen 
Antheil  an  der  Verkleinerung ;  doch  bleibt  die  Anzahl  der  Pulse 
einer  Gruppe  ziemlich  constant.  Es  werden  demgemäss  die 
Contractionen  frequenter  und  schneller.  Die  mittlere  Höhe  der 
Gruppen  wächst  anfangs,  nimmt  später  bis  zur  Krisis  ab. 

Wenn  die  Temperatur  während  der  Vollendung  einer  Gruppe 
ziemlich  constant  bleibt,  so  bilden,  wie  schon  gesagt  worden, 
die  Pulshöhen  eine  absteigende  Treppe ,  welche}  ausgesproche- 
ner ist  beim  erwärmten  Herzen.  Da  nun  die  Erwärmung  die 
Contractionen  vergrössert,  so  nimmt,  wenn  dieJA^ärme  wäh- 
rend einer  Gruppe  beträchtlich  emporgeht,  die  absteigende 
Treppe  an  Steilheit  ab  oder  wird  selbst  zur  aufsteigenden.  *- 


Eins  periodische  Fcngtion  drs  isolirten  Froshherzens.     65 


Ebenso  sieht  man  bei  fortschreitender 
Erwärmung  die  Diastolen  sich  unler  die 
Abscisse  senken  und  immer  weiter  sich 
nach  unten  verlängern.  Diese  Verlän- 
gerung schwindet  allmälig  mit  der  zu- 
nehmenden Ermüdung. 

Die  Effecte  der  Abkühlung  sind  ent- 
gegengesetzt denen  der  Erwärmung.  Die 
Perioden  werden  länger,  jedoch  nehmen 
hieran  die  Gruppen  etwas  beträchtliche- 
ren Antheil  als  die  Pausen.  Die  Einzel- 
pulse werden  niedriger  und  seltener,  die 
Zahl  derselben  innerhalb  einer  Gruppe 
ändert  sich  nicht  wesentlich.  Die  mittlere 
Höhe  nimmt  in  regelmässiger  Weise  ab. 
Die  absteigende  Treppe  wird  steiler, 
wenn  die  Abkühlung  während  derGruppe 
sehr  schnell  erfolgt.  Sie  ist  flacher  bei 
alimäliger  Abkühlung  und  noch  geringer 
bei  niedriger,  constanter  Temperatur.  Die 
Pulscurven  fallen  nicht  unter  die  Ab- 
scisse, sondern  erreichen  dieselbe,  wie 
wir  wissen,  mit  sehr  geringerGeschwin- 
digkeit. 

Gleicher  Weise  wie  von  der  Zimmer- 
wärme kann  man,  von  niedriger  oder 
hoher  Temperatur  ausgehend,  durch 
Erwärmung  oder  Abkühlung  die  be- 
schriebenen Resultate  erhalten  und  zwar, 
wegen  des  schrofferen  Wechsels  um  so 
entschiedener.  —  Die  nebenstehende 
Fig.  30  zeigt  den  Effect  einer  schnellen 
Abkühlung. 

Um  die  vorausgehende  Darstellung 
durch  Zahlenwerthe  zu  belegen,  lasse  ich 
einige  Tabellen  folgen. 
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Tabellen  znr  Erläuterting  des  EinflasseB  der  Temperatur  auf  die 
periodische  Th&tigkeit. 
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Ornppe  gelöst  in  sehr 
distante  Pulse. 

Aufsteigende  Treppe. 
Erste  Diastolen  reichen 
unter  die  Abscisse. 

}  Absteigende  Treppe 
von  der  zweiten  Pnlshohe 
ab.  Erste  Diastolen  ver- 
längert unter  die  Ab- 
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Absteigende  Treppe. 
Erste  Diastolen  reichen 
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hoch.  Diastolen  nicht 
vertieft  unter  die  Ab- 
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In  der  Arbeit  von  Cyony  welche  den  Einfluss  der  Tempera- 
turveränderungen auf  Zahl,  Dauer  und  Stärke  der  normalen 
Herzschläge  behandelt,  finden  wir  als  wesentliches  Resultat, 
dass  innerhalb  gewisser  Grenzen  die  Pulsfrequenz  mit  der 
Temperatur  auf  eigenthümliche  Weise  wächst,  während  die 
Höhe  und  die  Dauer  der  Contractionen  in  Folge  der  Herzerwär- 
mung abnimmt.  Die  Abkühlung  des  Herzens  mindert  die 
Frequenz  und  vergrössert  die  Dauer  und  die  Höhen. 

Die  Resultate  unserer  Experimente, 
welche  nicht  das  ganze  Froschhorz  betrafen, 
stimmen  in  Betreff  des  Einflusses  der  Teni- 
peraturänderung  auf  die  zeitlichen  Verhält- 
nisse mit  den  von  Cyon  gewonnenen  überein, 
unterscheiden  sich  jedoch  in  Bezug  auf  die 
Höhe  der  Pulse. 

Diese  Abweichung  scheint  mir  dadurch 
erklärlich,  dass  das  Serum  in  den  von  Cyon 
untereuchten  Herzen  schneller  allerirt  worden 
ist,  weil  stets  der  grösstc  Theil  der  circuli- 
renden  Flüssigkeit  in  Contact  mit  dem  Herzen 
erwärmt  wurde,  während  in  meinen  Ver- 
suchen das  Serum  sich  durch  langsamen  aber 
beständigen  Austausch  erneute  und  nur  die 
jedesmal  das  Herz  füllende  Quantität  die 
Temperatursleigerung  erlitt.  — 

Auch  ich  habe  mit  Serum,  welches 
schon  ein  erwäniites  Herz  gespeist  hatt^, 
den  von  Cyon  beschriebenen  Effect  erhalten. 
Durch  Steigerung  der  Temperatur  wurde  die 
Pulsfrequenz  vermehrt,  aber  die  Höhe  der 
Herzschläge  verkleinert.  Dieses  Resultat 
bringt  Fig.  31  zur  Erscheinung.  Mir  fehlen 
besondere  Experimente,  um  die  von  Cyon 
beschriol)ene  Vergrösserung  der  Pulsexcur- 
sion  nach  Temperaturerniedrigung  zu  er- 
klären. 


a 


Es  bleibt  uns  jelzt  unserem  Plane  gemäss  noch  übrig ,  den 
Einfluss  des  intracardialen  Druckes  auf  die  periodische  Thätig- 
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keit  zu  Untersueben,  bevor  wir  an  die  Deutung  der  Erscheinun- 
gen gehen. 

Vermöge  der  Zusammensetzung  unseres  Apparates  bleibt, 
wie  schon  früher  auseinandergesetzt  worden  ist ,  der  Druck  des 
ruhenden  Herzens  stets  constant,  bedingt  durch  die  Höhe  der 
SerumsHule  in  der  Mariotte'schen  Flasche.  Der  Druck  während 
der  Systole  ist  wechselnd  mit  der  Höhe  der  vom  Herzen  selbst 
bewegten  Quecksilbersäule.  Wir  müssen  demgemäss  einen  con- 
stanten  diastolischen  Druck  und  einen  variablen  systo- 
lisch e  n  unterscheiden . 

In  den  bisher  betrachteten  Versuchen  schwankt  der  dia- 
stolische Druck  innerhalb  sehr  enger  Grenzen,  wie  aus  den 
beigegebenen  Tabellen  zu  ersehen  ist. 

Ob  bleilKjnde  Aenderungcn  des  Druckes  die  periodische 
Thäligkeil  dos  Herzens  beeinflussen,  habe  ich  nicht  erforscht, 
weil  der  Versuch,  das  Herz  während  der  Krisis  unter  einem 
höheren  Druck  arbeilen  zu  lassen,  sich  nicht  merklich  erfolg- 
reich erwiesen.  Weder  die  Frequenz,  noch  die  absolute  Höhe 
der  Pulse  wurden  wesentlich  geändert,  wenn  der  diastolische 
Druck  von  4  auf  13"*"'  (Quecksilber)  erhöht  wurde. 

Fig.  32  zeigt,  wie  die  Gonlractionen  sich  unter  dem  Ein- 
flüsse des  Druckwechsels  ändern. 


UmillULULILi 


Fig.  32.  Diastolischer  Drnck  ver&udert. 

Eine  beli^chtliche  dauernde  Drucksteigerung  schadet  dem 
Herzen  sehr.  Die  Ermfldungslinie  wird  steiler,  die  Pulscurven 
nehmen  unregelmässige  Formen,  welche  pcristaltischen  Herz- 
contractionen  entsprechen.  Der  traumatische  Charakter  dieser 
Eflecle  wird  dadurch  bezeugt,  dass  sie  nicht  schwinden,  wenn 
der  sie  verursachende,  hohe  Druck  wieder  vermindert  wird. 
W>nn  man  beträchtlich,  jedoch  schnell  vorübergehend,  während 
einer  Pause  den  Druck  steigert ,  so  folgen  unmittelbar  sehr  häu- 
tige, zuweilen    im  Anfange  tetanische  Contractionen ,   welche 
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allmalig  seltener  werden.  Senkt  man  nunmehr  wieder  die 
Mariotle'sche  Diuckflasche,  so  verfallt  das  Herz  sogleich,  oder 
nach  einigen  Pulsen  in  seine  frühere  Ruhe.  Dies  Factum  stimmt 
mit  der  Beobachtung  von  Goltz ,  welcher  wahrnahm  ,  dass  nach 
forcirter  Injection  von  Blut  der  Ventrikel  in  Tetanus  gerietb. 

Um  die  Wirkungen  der  Aenderung  des  systolischen  Druckes 
zu  Studiren,  ist,  wie  erwähnt,  unser  bisheriger  Apparat  nicbt 
geeignet.  Als  hierzu  passende  Vorrichtung  habe  ich  zwei  Ma- 
nometer combinirt,  d^ren  eines  beträchtlich  weiter  ist,  als  das 
andere  und  welche  durch  einen  Doppelweghahn  mit  dem  Herzen 
in  abwechselnde  Verbindung  gesetzt  werden  können.  Zwei 
aufeinanderfolgende  Systolen  gleichen  Umfanges  können  wir  so 
in  den  zwei  Manometern  beobachten,  und  erkennen,  wie  die 
Grösse  der  Systole  zunimmt,  wenn  die  Quecksilbersäule  im 
weiteren  Manometerrohre  weniger  hoch  getrieben  wird. 

In  dieser  Richtung  habe  ich  nur  wenige  Versuche  angestellt 
und  muss  mir  daher  weitere  Mittheilungen  noch  vorbehalten. 


Wenn  wir  jetzt,  nach  der  Beschreibung  der  Thatsachen, 
\>  piche  die  periodische  Herzaction  betreffen,  auf  die  Deutung 
derselben  eingehen,  so  tritt  bei  Betrachtung  der  Gruppen  uns 
als  ein  constantes  Phänomen  das  der  absteigenden  Treppe  ent- 
gegen, welche  allgemach  niedriger  wird,  endlich  verschwindet. 
Hierin  giebt  sich  der  combinirte  Effect  des  Serum  und  der  fort- 
schreitenden Ermüdung  und  Abnützung  des  Herzens  zu  erken- 
nen. —  Die  Erneuerung  des  Serum  erhöht  die  Steilheit  der 
absteigenden  Treppe.  Die  erholende  Fähigkeit  des  Serum  min- 
dert sich  allmalig ,  gleichzeitig  nimmt  die  absteigende  Treppe  an 
Steilheit  ab.  Nicht  ohne  Weiteres  lässt  sich  die  gewöhnliche, 
einem  Hyperbel  zweige  ähnliche  Abfallslinie  in  Uebereinstim- 
mung  bringen  mit  dem  gesetzmässig^i  Eroiüdungsabfali, 
welcher  nach  Knmeckers  Untersuchungen  fUr  die  willkUriicben 
Muskeln  gilt.  Bringt  man  ausser  der  Form  des  Herzens,  dessen 
Inhaltsänderung  man  aufschreibt,  noch  den  Wechsel  der  Puls- 
frequenz während  einer  Gruppe  in  Anschlag ,  so  wird  die  Trep- 
penlinie auch  als  Ermüdungslinie  erklärlich.  Dass  die  Treppen 
immer  flacher  werden ,  endlich  verschwinden ,  ist  in  der  min- 
deren Frequenz  der  Pulse  späterer  Gruppen  und  in  der  Kürze 
der  entsprechenden  Pausen  begründet.    Wir  haben  auch  des  in 
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unseren  Vci-suchen  seltencrnPhanonicns  der aurstcigündeii  Treppe 
Erwühoung  gelhan,  welche  xuweileQ  auftriit,  wenn  die  abslei* 
gende  Treppe  verschwunden  ist. 

Die  Interprctalion  von  diesem  Factum  ist  nicht  so  leicht. 
Jedoch,  wenn  wir  der  Bedeutung  der  aufsteigenden  Treppe  in  der 
Anfallsgruppe  uns  erinnern  und  wenn  wir  den  wichligen  Um- 
stand berücksichtigen ,  dass  diese  Erscheinung  sich  wesentlich 
in  den  periodischen  Gruppen  zeigt,  welche  unmittelbar  einer 
neuen  Ligatur  der  Vorhöfe  folgen  und  allmülig  in  den  ferneren 
Gruppen  abnimmt,  wie  es  die  absteigende  Treppe  thut,  so 
werden  wir  dahin  geführt,  zu  schliessen,  dass  sie  wahrschein- 
lieh  abhängt  von  der  Zunahme  der  Ausdehnung  dos  Herzens, 
von  der  ersten  bis  zur  letzten  Contraction  einer  Gruppe. 
Es  würde  eine  Nachwirkung  der  Unterbindung  sein,  kraft  deren 
sich  das  Herz  für  einige  Zeit  die  Tendenz  der  Contraction  be- 
wahren würde  und  erst  beim  Beginn  der  neuen  Thittigkeit,  wäh- 
rend der  Gruppen  allmälig  wieder  seinen  ursprünglichen 
Dehnungsgrad  erreicht.  Diese  Erklärung  soll  keineswegs  die 
Möglichkeit  ausschliessen,  dass  zur  Erzeugung  dieses  Phänomens 
auch  eine  anwachsende  Vermehrung  der  Pulsexcursionen  bei- 
tragen kann. 

Die  bizarre  Form  der  Pulscurven,  deren  wir  schon  bei  Be- 
sprechung des  Anfalls  gedacht  haben,  kann  man  nach  Belieben 
hervorrufen ,  wenn  man  die  Ligatur  schräg  um  die  Yorhöfe  legt^ 
so  dass  einzelne  Ventrikelstücke  von  dem  Ganülenende  gereizt 
werden.  Das  Gleiche  geschieht,  wenn  man  eine  circumscripte 
Stelle  der  Herzoberiläcbe  reizt.  Als  einmal  die  Ligatur  an  der 
Grenze  des  Sinus  angelegt  worden  war,  pflanzten  sich  einigt 
GontracUoDen  von  den  Atrien  zum  Ventrikel  sehr  schnell,  an- 
dere so  langsam  fort,  dass  die  Diastole  der  Atrien  begann,  be- 
vor der  Ventrikel  seine  Systble  beendet  hatte.  Im  ersten  Falle 
sammelten  sich  die  zwei  Contractionen  zu  einer  starken,  in  dem 
anderen  blieben  sie  theilweise  getrennt;  sie  wuixlen  somit 
kleiner,  und  dieses  um  so  mehr,  als  in  diesem  Falle  nicht  der 
gesammte  Herzinhalt  in  das  ManometeiTohr  getrieben  werden, 
sondern  zum  Theil  in  die  erschlafften  Atrien  entweichen 
konnte. 

Nachstehende  Fig.  33  (s.  folg.  S.)  stellt  5  Pulscurven  dar. 
Die  höheren  sind  von  den  gleichzeitigen  Contractionen  des 
Ventrikels  und  der  Vorhöfe  erzeugt;  die  niedern  enthalten  einen 
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Absiitz,  welcher  zeigt,  dass  während  einer  kurzen  Zeil  (in  der 
die  Alrien  in  Diastole  verhari*en)  der  systolische  Druck  constant 
bleibt. 


Fig.  aa.  Pulscurven  den  Uerzenti,  debtien  Atrien  und  Ventrikel  gleichseitig,  oder 
nach  ein&uder  sich  conlrahirten. 

Ich  konune  nun  zur  Frage  nach  dem  Zustandekommen  der 
Pausen.  Auf  welche  Weise  soll  man  sich  das  Auftreten  der 
Pausen  und  Gruppen  erklären?  Der  Stillstand  des  Herzens  kann 
seinen  Grund  entweder  in  einer  Veränderung  des  reizenden  Ap- 
parates, oder  in  einer  solchen  der  Muskeln  haben.  Für  unseru 
Fall  können  wir  von  der  Veränderung  der  Muskeln,  die  man 
unt«r  dem  Namen  der  Ermüdung  zusammcnfasst ,  als  Ursache 
der  Pausen  absehen,  trotzdem,  dass  sich  im  Ablaufe  jeder  ein- 
zelnen Gruppe ,  wie  in  dem  der  ganzen  Periode  eine  Abnahme 
der  Leistungsfähigkeit  bemerklich  macht;  diese  ist  jedoch,  wie 
der  Anblick  des  letzten  Pulsos  vor  einer  Pause  lehrt,  weitaus 
nicht  gross  genug,  um  das  plötzliche  Erlöschen  zu  erklären ,  ein 
Unternehmen,  was  um  so  weniger  statthaft  ist,  als  die  Anfangs- 
pulse der  letzten  Gruppen  eines  ganzen  Arbeits  Verlaufes  niedriger 
sind,  als  die  Endpulse  der  ersten  Gruppen.  Gegen  die  Annahme, 
welche  den  Eintritt  der  Pause  von  der  MuskelermUdung  abhän*- 
gig  macht,  spricht  auch  die  Grösse  der  ersten  Zuckung,  mit  der 
eine  neue  Gruppe  beginnt;  diese  ist  regelmässig  grösser,  als  die 
letzte  der  unmittelbar  vorhergehenden  Gruppe.  Daraus  folgt, 
dass  die  Muskulatur  am  Ende  der  Pause  auf  einen  höhern  Grad 
von  Leistungsfähigkeit  gelangt  ist,  als  sie  vor  dem  Beginne  der- 
selben gewesen.  Wollte  man  nun  die  Ermüdung  der  Muskeln 
für  den  Ausfall  der  Zuckungen  verantwortlich  machen,  so  würde 
es  unerklärlich  sein,  warum  die  letzteren  nicht  wieder  augen- 
blicklich begännen,  wenn  die  Muskeln  auf  dem  Erholungsgrade 
angelangt  wären,  den  sie  bei  der  Ausführung  des  letzten  Pulses 
in  der  vorbeigehenden  Gruppe  besessen.  — 

Somit  müssen  wir  die  Ursache  des  periodischen  Ausfallens 
der  Zuckungen  in  einer  Veränderung  des  reizenden  Apparates 
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suchen.  Gestützt  auf  die  thatsache,  dass  die  Unterbindung  den 
Zusammenhang  zwischen  einem  Theile  der  erregenden  Werk- 
zeuge und  den  Muskeln  aufhebt,  und  ausgehend  von  der  Ver- 
muthung,  dass  im  Normalzustande  nicht  alle  Abtheilungen  der 
err^enden  Werkzeuge  auf  einmal,  bei  jedem  der  ausgesendeten 
Reize,  sondern  der  Reihe  nach,  m  einer  bestimmten,  zeitlichen 
Folge  wirkten,  könnte  man  zu  einer  einfachen  Erklärung  der 
Periodizität  gelangen.  Denn  damit  würde  es  ohne  Weiteres  be- 
greiflich sein,  warum  nach  der  Unterbindung  des  Vorhofs,  zu 
einer  gewissen  Zeit  Zuckungen  ausfielen,  zu  einer  andern  aber 
wieder  auftraten ,  gleichsam  als  sei  aus  einem  rotirenden  Zahn- 
rade, das  andere  Maschinentheile  in' Bewegung  setzt,  ein  Theil 
der  Zähne  ausgebrochen.  Aus  einer  Zergliederung  der  That- 
Sachen  geht  jedoch  alsbald  hervor,  dass  zur  Erklärung  derselben 
die  Hypothese  in  der  eben  ausgesprochenen  Einfachheit  nicht 
ausreicht,  und  dass  die  gegenwärtig  zu  Gebote  stehenden  Mittel 
für  den  Beweis  derselben  nicht  genügen.  Unter  den  hingestell- 
ten Bedingungen  müssten  sich  alle  Gruppen  und  alle  Pausen 
desselben  Präparates  während  der  ganzen  Dauer  der  Periode 
zum  mindesten  sehr  ähnlich  sehen,  und  es  dürfte  nicht  zur 
Krise  kommen.  Nun  könnte  man  allerdings  die  auffallenden 
Abweichungen,  welche  die  einzelnen  Gruppen  und  Pausen 
darbieten,  auf  neu  hinzugetretene  Störungen  schieben,  aber 
das  Recht,  diesen  neuen  Zusatz  einzuführen,  würde  man 
doch  erst  erlangen,  wenn  man  die  Quelle  der  Störungen  in  je- 
dem Falle  aufzuführen  vermöchte.  Auch  noch  ein  anderer 
Grund  macht  die  versuchte  Erklärung  sehr  zweifelhaft;  offen- 
bar würde  es  eine  Forderung  derselben  sein ,  dass  die  Pausen 
um  so  länger  und  die  Gruppen  um  so  kürzer  würden,  je  tiefer 
die  Unterbindung  an  den  Yorhof  herabrückte.  Wie  wenig  die- 
selbe thatsächlich  erfüUt  ist,  geht  aus  der  Zusammenstellung 
des  Erfolges  hervor,  den  die  in  verschiedenen  Höhen  über  dem 
suicus  angelegten  Ligaturen  bedingen. 

Nachdem  der  zweifelhafte  Wenh  der  besprochenen  Erklä- 
rungsmöglichkeit erkannt  ist,  wird  die  Tragweite  anderer  zu 
prüfen  sein.  Der  gangbaren  Vorstellung  gemäss,  die  sich  we- 
sentlich auf  die  durch  Vagusreizung  hervorgerufenen  Erschei- 
nungen gründet,  kommt  die  rhythmische  Wiederkehr  der  Herz- 
schläge auf  Rechnung  zweier  entgegengesetzter  Prozesse;  der 
eine  derselben  begünstigt  die  Entstehung  der  Reize,  während 
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dor  andere  als  ein  solcher  aufzufassen  ist,  der  entweder  die 
Bildung  der  ieUteren  geradezu  verzögert,  oder  auch  nur  dem 
Uebergang  des  Reizes  auf  die  Muskeln  so  lange  einen  erfolg- 
reichen Widerstand  entgegensetzt,  bis  jener  zu  einem  von  ihm 
nicht  mehr  überwindbaren  Haasse  angewachsen  ist.  —  Treten 
nun,  wie  dieses  am  unversehrten  Herzen  der  Fall  ist,  die  Schläge 
in  regelmässiger  Zeitfolge  auf,  so  müssen  beide  Vorgänge,  der 
begünstigende  und  der  hemmende,  ihrer  GrrOsse  nach  von  der 
Zeit  unabhängig  sein;  bei  gleichem  Werihe  des  Zuwachses, 
welchen  das  Reizquantum  in  der  Zeiteinheit  emp&ngt,  würde 
die  Häufigkeit  der  Schlagfolge,  je  nach  der  Grösse  des  entgegen- 
gesetzten zu-  oder  abnehmen  können ;  aber  es  würde  daraus 
eine  Periodizität,  wie  sie  das  Herz  mit  unterbundenem  Vorhofe 
zeigt,  nicht  zu  erklären  sein.  Wollte  man  also  auf  der  Grund- 
lage unserer  gegenwärtigen  Theorie  des  Herzrhythmus  weiter- 
bauen, so  würde  sie  —  um  für  unsern  Fall  auszureichen  — 
den  Zusate  erfahren  müssen,  dass  durch  die  Unterbindung  des 
Vorhofs  entweder  der  Vorgang,  welcher  die  Entstehung  des 
Reizes  begünstigt  oder  der  andere,  ihm  entgegengesetzte  eine 
mit  der  Zeit  veränderliche  Intensität  erlangte,  mit  andern  Wor- 
ten die  Theorie ,  welche  die  regelmässige  Schlagfolge  erklärt, 
kann  dieses  nicht  mehr  für  die  periodische  leisten.  Sonach 
deckt  also  der  Wedisel  von  Pausen  und  Gruppen  eine  neue, 
gegenwärtig  unerklärbare  Eigenschaft  des  Reizungsapparates 
in  dem  Hersen  auf. 

Ausser  diesen  geben  meine  Beobachtungen  noch  zu  folgen- 
den Betrachtungen  Veranlassung. 

Gegen  die  Annahme,  dass  die  Ursache,  welche  eine  Zuck- 
ung des  Herzens  auslöst,  unter  allen  Umständen  reflectorischer 
Natur  sein  müsse,  sprechen  die  Pausen  und  die  anfangs  auf- 
und  dann  absteigende  Frequenz  der  Herzschläge,  welche  eine 
Giiippe  ausmachen.  Denn,  wenn  es  schon  schwer  fallen  dürfte, 
einen  rhythmisch  wiederkehrenden,  äussern  Reiz  nachzuweisen, 
wie  ihn  die  regelmässige  Schlagfolge  des  unversehrten  Herzens 
verlangt,  während  das  letztere  stets  mit  demselben  Serum  ge- 
füllt, von  constanter  Temperatur  umgeben  und  vor  jeder  son- 
stigen  Störung  geschützt  ist ,  so  dürfte  es  doch  ganz  unn»öglich 
Sern,  aus  irgendwelchen  Veränderungen,  die  in  dor  Umgebung 
des  Herzens  auftrelen,  die  Reihenfolge  der  Herz.sc^hläge  zu  er- 
klären,  wie  sie  nach  der  Unterbindung   des  Vorhofs  sichtbar 
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sind.  Nach  meinen  Erfahrangen  scheint  mir  an  der  Möglich- 
keit einer  automatischen  Entstehung  der  Herzreize  kein  Zweifei 
mehr  bestehn  zu  können. 

Abgesehen  von  der  Aenderung  des  Rhythmus  rief,  wie  wir 
sahen,  die  Unterbindung  des  Yorhofs  auch  noch  eine  Vermin- 
derung der  mittleren  Schlagzahl  hervor.  Wenn  man  die  Herz- 
schläge zählt,  welche  vor  der  Unterbindung  des  VorhoCs  in 
einem  längern  Zeitraum  ausgefiuhrt  werden,  und  e))enso  die- 
jenigen, welche  nach  dem  genannten  EingrifT  zum  Vorschein 
kamen,  so  ergiebt  sich,  dass  die  miillere  Frequenz  <ler  Schläge 
im  letztem  Fall  geringer  als  in  dem  ersteren  ist.  Durch  die 
grössere  Häufigkeit,  die  sich  zuweilen  während  einer  Gruppe 
bemerklich  macht,  wird  also  der  Ausfall  nicht  gedeckt,  den  die 
vorhergehende  Pause  veranlasst  hat.  Demnach  hat  die  Ligatur 
die  Befähigung  des  nervösen  Apparates,  Reize  zu  entwickeln, 
herabgesetzt.  Wenn  man  dagegen  die  Herzschläge  betrachtet, 
die  nach  der  Umbindung  des  Vorhofs  auftreten,  so  findet  man, 
dass  dieselben  in  jeder  Beziehung  —  nach  Ablauf,  Stärke  und 
Gleichzeitigkeit  der  Zusammenziehung  aller  Muskelfasern  —  mit 
denjenigen  des  unversehrten  Herzens  Übereinstimmen.  Hieraus 
ergiebt  sich ,  dass  der  Rest  der  erregenden  Apparate,  welchen 
die  partielle  Zerstörung  noch  übrig  lässt,  zwar  weniger  häufige 
Reize  aussendet,  dass  aber  jeder  einzelne  derselben  genau  so 
wirkt,  als  sei  er  vom  unverletzten  Werkzeuge  ausgegangen. 
Dieses  Verhalten  beweist  jedenfalls ,  dass  die  Stärke  des  auto- 
matischen Reizes  und  die  Zahl  der  Muskelfasern,  welche 
er  in  Gontraction  versetzt,  unabhängig  ist  von  der  Menge  der 
Ganglienzellen^  welche  noch  mit  den  Herznerven  verbunden 
sind. 

Das  Herz ,  welches  auf  seiner  Innen-  und  Aussenfläche  mit 
Serum  in  Berührung  war,  schlug,  wie  schon  mitgetheilt,  häu- 
figer, als  wenn  es  nur  innen  Serum  führte,  aber  von  aussen  mit 
Gel  bedeckt  war.  Unter  den  zuerst  genannten  Bedingungen 
hat  das  Herz  die  Vortheile,  von  Sauerstoff  berührt  und  von  stets 
erneuertem  Serum  durchtränkt  zu  werden  voraus.  Da  das 
frische  Serum  günstig  auf  die  Entwicklung  der  innem  Herzreize 
wirkt,  so  könnte  man  schon  aus  dem  Mangel  einer  steligen  Er- 
neuerung die  geringere  Schlagzahl  des  Oelherzens  ableiten. 
Und  da  die  Pausen  des  Oelherzens  immer  länger ,  als  die  des 
Serumherzens  sind,  so  dürfte  hieraus  zu  schliessen  sein,  dass  in 
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den  Pausen  die  Reize  wirklich  fehlen ,  nicht  aber  dass  ihre 
Aeusserungen  nur  durch  den  verstärkten  Widerstand  unter- 
drückt sind. 


Dritter  Theil. 

Wirkung     der     elektrischen     und     mechanischen 
Reize  und  der  Gifte  auf  das  Herz. 

Als  Ausgangspunkt  unserer  Untersuchungen  über  die  Wir- 
kungen der  elektrischen  Reize  auf  das  Herz  diente  die  Arbeit 
von  Bowditch,  In  dieser  war  der  von  den  automatischen  Centren 
getrennte  Ventrikel  Gegenstand  der  Untersuchung.  Nur  in 
einem  Falle  waren  dort  die  Effecte  elektrischer  Reizung  an 
einem  Herzen  beobachtet,  welches  in  der  Gegend  der  Atrien, 
über  der  Canüle  eine  Unterbindung  trug,  um  zu  prüfen,  ob 
die  Ligatur  der  Vorhöfe  hemmende  Werkzeuge  in  Erregung  ver- 
setze. Hätte  er  das  Herz  unter  diesen  Bedingungen  ungestört 
beobachtet,  so  würde  er  statt  des  Herzstillstandes  die  perio- 
dische Herzthätigkeit  wahrgenommen  haben.  Statt  dessen  be- 
gann er,  das  Herz,  sobald  es  an  den  Apparat  gebracht  war,  mit 
Inductionsschlagen,  in  Intervallen  von  zweiSecunden  zu  reizen. 
So  wurden  die  spontanen  Pulse  verdrängt  durch  die  künst- 
lichen. Er  erhielt  in  diesem  Falle  eine  lange  aufsteigende 
Treppe.  Diese  Erscheinung  führte  er  auf  die  Wahrnehmung  von 
Goals ^)  zurück,  nach  welcher  die  elektrischen  Reizungen  des 
Ventrikels  kleinere  Contractionen  als  gewöhnlich  zur  Folge  ha- 
ben, wenn  gleichzeitig  der  Vagus  erregt  wird.  Die  Treppe,  welche 
an  dem  Herzen  unmittelbar  nach  Unterbindung  des  Vorhofs  be- 
obachtet wird,  ist  jedoch  von  anderen  Ursachen,  als  der  einer 
Vagusreizung  herzuleiten ;  sie  beruht  auf  dem  von  mir  wahr- 
genommenen Herztetanus,  welcher  der  Ligatur  der  Vorhöfe  stets 
unmittelbar  folgt. 

Auch  ich  habe  auf  das  Evidenteste  die  Beobachtung  von  BaW" 
dilch  bestätigen  können ,  als  ich  unmittelbar  nach  der  Unterbin- 
dung der  Vorhöfe  das  Herz  in  Intervallen  von  4  See.  in  Erregung 
versetzte.  Die  Pulse,  welche  anfänglich  Höhen  von  3"™  auf- 
schrieben, erreichten  nach  1 4  Min.  und  1 5  See.  solche  von  4  6,5"". 

*}  Diese  Berichte  4869. 


EiNB  PBRIODISCHK  FUNCTION  »ES  ISOLIRTEN  Fr08€HHKRZBN8.       81 

Diese  Treppe  entspricht«  einem  längeren  Tetanus,  als  ich  ihn 
ohne  Reizung  wahrgenommen ,  woraus  man  folgern  kann,  dass 
die  rhythmische  elektrische  Reizung  des  Herzens  den  durch  die 
Ligatur  verursachten  Tetanus  zu  verlängern  im  Stande  sei. 

Eine  kurze  Zusammenstellung  der  Resultate,  welche  Boto- 
ditch  mit  Hülfe  des  isolirten  Herzventrikels  erhalten  hat,  möge 
hier  ihre  Stelle  finden,  wegen  der  Verwandtschaft  mit  den  Er- 
scheinungen, welche  die  periodische  Thäligkeit  des  noch  mit 
Vorkammertheilen  versehenen  Herzens  zeigt.  —  Bowditch  hat 
gefunden,  dass  ein  in  rogclmüssigen  Intervallen,  mit  gleich  star- 
ken Inductionssch lägen  gereizter  Froschherzventrikel  entweder 
auf  jeden  (»unfehlbaren«)  Reiz  mit  einem  Pulse  antwortet,  oder, 
bei  geringerer  Intensität  der  (»hinreichenden«)  Reize  sich  sel- 
tener oder  endlich  (überzählige  Pulsfolge)  sich  häufiger  con- 
trahirt  als  er  gereizt  wird.  Dieser  letzte  Fall  trat  nur  ein,  wenn 
der  Ventrikel  nicht  tief  genug  abgebunden  war.  Die  hinreichen- 
den Reize  werden  meist  sogleich  unfehlbar,  wenn  man  die  In- 
tervalle vergrössert,  und  diese  Zunahme  der  Erregbarkeit  trilt 
auch  oft  ohne  Aenderung  des  Taktes  im  weiteren  Verlaufe  der 
Tbätigkeit  ein. 

Mit  meinem  Herzpräparate  habe  ich  analoge  Resultate  er* 
halten.  Ausserdem  habe  ich  an  demselben  bemerkt,  dass,  wenn 
in  Folge  elektrischer  Reize  einige  Pulse  während  einer  Pause 
erfolgten,  diese  sich  beträchtlich  verlängerte,  so  dass  die  er- 
zwungenen Pulse  gewissermassen  für  die  spontanen  Gontractio- 
nen  der  nächsten  Gruppen  eintraten.  Die  unzureichenden 
Reize  habe  ich  im  Allgemeinen  ohne  Einfluss  auf  den  Gang  der 
periodischen  ThäUgkeit  gefunden.  Dagegen  erwiesen  sich  in 
einem  Fall  schwache  Reize ,  die  sich  in  Intervallen  von  4  See. 
folgten,  zur  Zeit  der  Pausen  völlig  unwirksam,  während  sie 
einen  Erfolg  hatten,  nadidem  die  ersten  spontanen  Pulse  der 
folgenden  Gruppen  aufgetreten  waren. 

Man  könnte  geneigt  sein,  in  der  Lösung  der  Gruppen  (Sta- 
dium der  Krisis)  eine  äusserliche  Analogie  mit  dem  oben  er- 
wähnten Uebergange  der  ausseteenden  Pulse  in  regelmässige  zu 
finden;  dodi  fehlt  für  diese  Annahme  ein  zwingender  Grund. 

Die  absolute  Grösse  der  Pulse  hat  Bowditch  immer  maxi- 
mal, unabhängig  von  der  Intensität  des  Reizes  gefunden.  Wenn 
der  Ventrikel  für  einige  Minuten  in  Ruhe  geblieben  ist,  so  be- 
wirken die  rhythmischen  Reize  Pulse  in  Form  einer  aufsteigen- 
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den  Treppe,  vorausgesetzt  dass  das  üerz  mit  frischem  Serum 
gefüllt  war.  Die  Treppe  ftillt  weg,  wenn  man  das  Herz  mit 
Kochsalzlösung  anstatt  mit  Serum  füllt,  oder  das  Serumherz  mit 
A tropin  vergiftet.  Die  Treppe  war  dagegen  deutlicher  an  einem 
Herzen,  welches  unter  der  Herrschaft  des  Muscarin  stand.  Die 
Treppe  föllt  auch  fort,  wenn  das  Herz  mit  Delphinin  vergiftet 
ist.  —  In  diesem  Falle  beginnt  der  Ventrikel  spontane  Pulse 
auszuführen,  welche  von  unregelmassig  wechselnder  Höhe 
sind  (»bizarre«) .  Diese  Experimente  habe  ich  zum  grossen  Theile 
mit  gleichem  Erfolge  wiederholt. 

Die  Erscheinung  der  aussetzenden  Pulse  bei  regelmässig 
folgenden  Reizen  ist  ein  Beweisgrund  für  die  Annahme  der  au- 
tomatischen Natur  der  Herzbewegungen,  denn  man  erkennt 
daraus,  dass  die  inneren  Bedingungen  des  Herzens  schnell  ver- 
änderlich sind ,  so  dass  sie  auf  Reize  ungleicher  Grösse  einmal 
dem  Herzen  zu  antworten  gestatten,  ein  anderesmal  dies  hindern. 

Die  Resultate,  welche  durch  die  Behandlung  des  Herzens 
mit  Inductionsschlägen  gewonnen  werden ,  weisen  darauf  hin, 
dass  die  reizbaren  Theile  desselben  von  sehr  veränderlicher 
Natur  sind.  Schon  die  Versuche  von  Bowdüch  drängten  zu  der 
Annahme,  dass  sich  in  den  Nerven  und  Muskeln  der  Herzspitze 
die  Reizbarkeit,  wie  die  Leistungsfähigkeit  in  der  Zeit  mannig- 
fach ändern  müsse,  weil  sich  nur  auf  diese  Weise  die  Entste- 
hung der  aussetzenden  Pulsfolge  und  der  Treppe  erklären  liess. 
In  meinem  Präparate  gesellt  sich  zu  den  Nerven  und  Muskeln 
noch  ein  Rest  des  erregenden  Apparates,  also  möglicher  Weise 
auch  eine  veränderliche  Erap&nglichkeit  desselben  für  den  In- 
ductionsschlag.  In  der  That  gewinnt  die  Annahme ,  dass  der 
Inductionsrciz  nicht  bloss  unmittelbar,  sondern  unter  Vermitt- 
lung der  automatischen  Werkzeuge  auf  die  Nerven  und  Muskeln 
wirke  an  Wahrscheinlichkeit  durch  die  beiden  von  mir  fest- 
gestellten Thatsachen,  dass  einerseits  derselbe  elektrische  Schlag 
in  der  Pause  unwirksam  sein,  in  der  darauf  folgenden  Gruppe 
aber  wirksam  werden  kann,  und  dass  anderseits  sich  die  Pausen 
des  periodisch  schlagenden  Herzens  bedeutend  verlängern, 
wenn  zur  Zeit  derselben  auf  künstlichem  Wege  einige  Zuckun- 
gen erzwungen  werden.  Erwägt  man  femer,  dass  man  durch 
eine  vorübergehende  Reizung  des  Herzens  mit  Inductionsströ- 
nien  eine  oft  lange  Nachwirkung  erzeugt,  die  sich  durch  eine 
Aenderung  der  normalen  Frequenz  kundgiebt,  so  scheint  kaum 
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noch  ein  Zweifel  an  der  unmiitelbaren  Wirkung  des  elektrischen 
Schlages  auf  die  automatischen  Werkzeuge  bestehen  zu  können. 
Die  Thatsachen ,  welche  meine  Vorgänger  über  das  Atropin 
und  Muscarin  ermittelt  haben,  werde  ich  später  besprechen. 
Vom  Delphinin  haben  wir  schon  erwähnt,  dass  es  unregelmäs- 
sige Pulse  verursacht,  die,  den  beschriebenen  i^bizarren«  analog, 
als  peristaltische  angesehen  werden  können. 


Die  mechanischen  Reize  haben  in  viele»  Beziehungen  ähn- 
liche Effecte  w*ie  die  elektrischen.  Aus  meinen  wenig  umfang- 
reichen Untersuchungen  ttber  diesen  Punkt  haben  sich  folgende 
Resultate  ergeben : 

4)  Je  nach  der  Stärke  der  Schläge,  welche  unserm  Herz- 
präparat mittelst  eines  stumpfspitzigen  Instrumentes  beigebracht 
werden,  können  dieselben  als  ungenügende,  hinreichende  oder 
unfehlbare  Reize  sich  erweisen. 

2)  Eine  Gruppe  von  Gontractionen,  durch  mechanische  Reize 
verursacht,  zeigt  eine  sehr  geneigte,  absteigende  Treppe  von  un- 
regelmässigem  Verlauf,  deren  Einzelpulse  häufig  den  Charakter 
der  bizarren  annehmen. 

3)  Erfolgen  die  Reize  sehr  häufig,  so  summiren  sich  die 
Pulse  so,  dass  die  systolischen  Erhebungen  wachsen  und  die 
Diastolen  nicht  die  Abscisse  erreichen. 

4)  Wenn  im  Verlaufe  einer  normalen  Pause  eine  Reihe  mecha- 
nischer Reize  Gontractionen  erregt,  so  wird  die  Pause  verlängert. 

5)  Wenn  das  Herz  im  Stadium  der  Krisis  zu  häufigen  Gon- 
tractionen gereizt  wird,  so  folgt  denselben  zuweilen  eine  lange 
Pause,  häufiger  geht  dieser  Pause  eine  längere  Reihe  spontaner 
Gontractionen  voraus. 

Die  Interpretation  dieser  Thatsachen  fällt  fast  überall  mit  der 
bei  Besprechung  der  elektrischen  Reizung  gegebenen  zusammen. 


Von   den  Giften,   deren    Wirkung  auf  das  Froschherz  in 
neuerer  Zeit  eingehend  studirt  worden  ist ,  habe  ich  das  Atro- 
pin, das  Muscarin  und  das  Nicotin  auf  unser  Herzpräparat  an- . 
gewendet. 

Ohne  auf  die  allgemeine  Geschichte  derselben  einzugehen,  will 
ich  nur  die  wichtigsten  Resultate  der  Arbeiten  yon  Sckmiedeberg  ^) 


i)  Das  Muscarin,  das  gifligc  Alkaloid  des  Fliegenpilzes.   Leipzig  1869. 
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erwähnen,  welche  meinen  Untersuchungen  als  Leitfaden  gedient 
haben.  —  Ein  Bruchtheil  eines  Milligramm  Atropin,  unt^r  die 
Haut  eines  Frosches  gebracht,  macht  elektrische  Reizung  des 
Vagus  und  des  sinus  venosus  völlig  unwirksam.  Eine  kleine 
Menge  Muscarin  versetzt  dagegen  das  ilerz  in  Stillstand.  —  Das 
Nicotin  endlich,  in  Dosen  von  ^/^ — Vs  ^^^^iB^^i^^  vermindert  an- 
fänglich die  Anzahl  der  Pulse,  unterdruckt  sie  später  gänzlich 
für  4— 472^1"^^^-  Endlich  kehren  die  Herzbewegungen  von 
selbst  zur  Norm  zurück.  —  Wenn  man  während  des  Herzstill- 
standes nach  Muscarinvei^iftung  eine  sehr  kleine  Dosis  Atropin 
injicirt,  so  erscheinen  die  Herzhewegungen  wieder.  Auf  das 
atropinisirte  Herz  vermag  das  Muscarin  nicht  verändernd  zu 
wirken.  Ebenso  bewirkt  Nicotin  nach  Atropin  Vergiftung  keinen 
Stillstand,  die  Pulsationen  behalten  die  normale  Frequenz,  wenn 
die  Nicotindosis  klein  ist;  sie  werden  nach  grossen  Dosen  nie- 
driger und  seltner.  Es  kehrt  das  Herz  erst  spät  zu  seiner  nor- 
malen Schlagfolge  zurück.  —  Wird  nun  ein  Herz  erst  nicotini- 
sirt  und  darauf,  nach  längerer  oder  kürzerer  Zeit  muscarinisirt, 
so  geräth  es  in  Stillstand,  wie  ein  nonnales. 

Wir  wollen  auf  die  theoretischen  Betrachtungen,  welche 
Schmiedeberg  an  die  mitgetheilten  Resultate  knüpft,  nicht  ein- 
gehen. Ich  habe  nicht  nur  alle  seine  Versuchsergebnisse  be- 
stätigt, sondern  auch  eine  Anzahl  von  analogen  Eyperimenten 
angestellt,  mit  Rücksicht  auf  die  Umwandlungen  der  periodi- 
schen Thätigkeit  durch  die  genannten  Gifte.  Die  leicht  verän- 
derliche Bewegungsart  des  periodisch  thätigen  Herzens  macht 
dieses  zu  einem  feinen  Reagens,  das  alle  toxischen  Einflüsse 
auf  das  Deutlichste  erkennen  lässt.  Das  Gift  wurde  in  der  ver- 
langten Quantität  dem  Herzen  beigebracht,  indem  eine  genau 
abgemessene  Menge  einer  bestimmten,  concentrirten  Lüsung,  mit- 
telst einer  Pipette  in  das  zeitweilig  vom  Apparate  entfernte  Herz 
injicirt  wurde.  Bei  dieser  Art  der  Vergiftung  wird  natürlich 
nur  im  Anfang  die  zugefügte  Giftmenge  zur  Wirkung  kommen, 
weil  in  dem  Maasse,  wie  das  unvergiftete  Serum  aus  der  Druck- 
,  flasche  zuströmt,  die  Concentration  verringert  wird ;  diese  Me- 
thode gewährt  die  Möglichkeit,  das  Gift  sogleich  durch  frisches 
Serum  auszuwaschen,  also  die  primitive  sowohl,  wie  die  Nach- 

^  Untersuchungen  über  einige  Girtwirkungen  am  Froscli herzen.  Berichte 
der  Königl.  Stichs.  Gesellschaft  der  Wissenscharten  1870. 
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Wirkung  des  Giftes  zu  studircn.  Die  Effecte  des  Atropins  habe 
ich  im  Juli  und  im  October  untersucht  und  nicht  geriöge  Unter- 
schiede in  den  Resultaten  zu  verschiedenen  Jahreszeiten  ge- 
funden.   Desshalb  will  ich  jede  Reihe  separat  beschreiben. 

Die  Sommerexperimenle  zerfallen  in  zwei  Kategorien ,  ent- 
sprechend einer  kleinen  und  einer  grossen  Giftdosis.  Diejenigen 
der  ersten  Kategorie  entsprechen  Vergiftungen  mit  Atropin  bis 
zur  Dosis,  von  0,5  Milligramm.  Die  schwache  Giftwirkung  lässt 
sich  in  folgenden  Sätzen  definiren : 

Die  Perioden  bleiben ,  werden  jedoch  unregeimässig.  Die 
Zahl  der  Pulse  in  einer  Gruppe  wird  grösser  und  zwar  oft  be- 
trächtlich, die  Pausen  werden  bedeutend  kürzer.  Der  Umfang 
der  Pulse  der  ersten  Gruppe  erscheint  grösser  als  normal,  min- 
dert sich  schnell  bis  zum  Ende.  Die  Pausen  enthalten  oft  ein- 
geschaltete Pulse.  In  einigen  Fällen  erhalten  sich  die  Diastolen 
der  letzten  Gruppen  über  der  Abscissenlinie.  Eserlischt  dann 
schnell  die  Thätigkeit  des  Herzens,  indem  dasselbe  todtenstarr 
wird.  Häufig  geschieht  dies,  bevor  das  Herz  in  die  Phase  der 
Krisis  eingetreten  ist.  Die  zehn  untersuchten  Herzen  zeigen 
keine  wesentlichen  individuellen  Unterschiede.  Die  folgende 
Figur  (34)  lässt  zwei  Gruppen  vergleichen ,  von  denen  die  erste 


Fig.  :M.  unmittelbar  Vor  der  Vergiftang. 

naeh  VergifkuDg  mit 
0,5  Mgr.  Atropio. 

vor,    die   andere   unmittelbar  nach  Atropinvergiftung  erhalten 
worden  ist. 

Die  starke  Giftwirkung  (1  Milligr.  und  mehr)  ist  zuweilen 
eine  unmittelbar  deletäre ;  zuweilen  folgt  sogleich  nach  der  Ver- 
giftung, häufiger  nach  vorausgegangener  Gruppe  und  langer 
Pause  eine  längere  Reihe  von  Contractionen,  deren  erste  Höhen 
bald  die  normalen  überlrefi'en,  bald  unter  denselben  bleiben,  in 
beiden  Fällen  aber  schnell  abnehmen  bis  zum  Verschwinden. 
Die  Frequenz  der  Pulse  dieser  Reihe  wächst  häufig  schnell  bis 
zu  einem  Maximum,  nimmt  darauf  langsam  ab  und  verhält  sich 
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somit  ungefähr  wie  die  in  Fig.  35  dargestellte. 
Dieser  Verlauf  erinnert  an  die  charakterische 
Aenderung  der  Frequenz  innerhalb  der  ein- 
zelnen Gruppen.  Nachdem  diese  Reihe  ab- 
gelaufen ist ,  hat  die  Erneuerung  des  Serum 
gar  keinen  Erfolg,  oder  veranlasst  für  kurze 
Zeit  sehr  kleine  Contra- 
ctionen.  Im  erstem  Falle 
ist  die  Erregbarkeit  völ- 
lig erloschen;  auch  die 
stärksten  elektrischen 
Reize  bleiben  erfolglos. 
Häufig  ist  gleichzeitig 
das  Herz  starr  gewor- 
den. Nebenstehende  Fig. 
35  giebt  ein  Beispiel  von 
acht  analogen  Fällen. 

Die  October- Re- 
sultate sind  im  Wesent- 
lichen folgende: 

i  Milligramm  Atro- 
pin  verursacht  einen  Te- 
tanus des  Herzens  ohne 
aufgesetzte  Einzeipulse. 
Sogleich  danach,  oder 
nach  einer  Pause  be- 
ginnt eine  lange  Reihe 
von  Pulsen  (Fig.  36), 
welche  in  Anbetracht 
des  tetanischen  Begin- 
nes und  der  allmälig 
abnehmenden  Frequenz 
an  den  Anfall  erinnert. 
Dieser  Serie  folgt  eine 
Pause,  nach  welcher  die  normalen  Perioden 
eintreten,  welche  von  langen  Gruppen  und 
längeren  Pausen  gebildet  werden. 

Erneuert  man  jetzt  die  Vergiftung,    so 
erhält  man  die  gleiche  Reihe  von  Erschein 
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nongen  in  schwächerem  Grade.  Wenn  man 
das  im  Herzen  enthaltene,  vergiftete  Serum 
durch  neues  ersetzt,  wahrend  die  Energie 
des  Herzens  dem  Erlöschen  nahe  ist,  so 
ertialt  man  eine  Reihe  von  sehr  häufigen 
Pulsen,  von  anfänglich  normaler,  aber  un- 
gewöhnlich rapid  bis  zum  Verschwinden  ab- 
nehmender Höhe. 

Auch  im  Sommer  habe  ich  ausnahms- 
weise einen  Fall  erhalten,  in  welchem  eine 
starke  Dosis  Atropin,  nach  vorausgegangener 
langer  Pause  und  Gruppe  einen  intensiven 
und  langen  Tetanus  erzeugte,  mit  aufgesetz- 
ten Contractionen ,  welche  in  regelmässiger 
Weise  seltner  wurden  (Typus  der  Anfalls- 
pulse), wonach  die  periodische  Thätigkei^ 
anhob.  Weniger  gut  lässt  sich  in  die  Kate- 
gorie der  Herbstresultate  ein  Fall  einreihen,, 
in  welchem  1  Milligr.  Atropin  die  Perioden 
durchaus  änderte. 

Vor  der  Vergiftung  bestanden  diese  aus 
langen  Gruppen,  die  angefüllt  waren  mit  fre- 
quenlen  Pulsen,  und  aus  sehr  langen  Pausen. 
Nach  Atropinisation  wurden  die  Gruppen  sehr 
kurz,  die  Pulse  selten  und  auch  die  Pausen 
kurz.  Ein  anderes  halbes  Milligramm  des 
Giftes  veränderte  die  nunmehrige  Pulsfrequenz 
nicht,  machte  aber  die  Gruppen  länger  und 
die  Pausen  ktlrzer,  bis  endlich  in  norma- 
ler Weise  die  Krisis  eintrat.  Jetzt  machte 
neues  Serum  die  Frequenz  der  Pulse  gleich 
der  in  den  Gruppen  des  unvergifteten  Her- 
zens. Nachdem  eine  längere  Reihe  solcher 
Pulse  aufgetreten  war,  wurden  diese  wieder 
etwas  seltner  (Typus  des  Anfalls)  und  es  folgten 
sehr  ausgesprochene  Perioden,  aus  grossen 
Gruppen  und  langen  Pausen  bestehend.  Die 
Flg.  37  zeigt  die  Gruppen ,  welche  der  Ver- 
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giftung  vorausgeben,  solche  nach  der 
Vergiftung  und  endlich  andere,  welche 
nach  Erneuerung  des  Serum  gezeichnet 
sind.  Die  Unterschiede  in  der  Form 
sind  sehr  ausgesprochen.  Diese  Reihe 
zeigt,  dass  starke  Dosen  von  Atropin 
betriichtiiche  Verringerung  der  Puls- 
frequenz bewirken  können,  ohne  die 
Herzkräfte  zu  schädigen,  weil  sie  mit 
Erneuerung  des  Serum  völlig  restaurirt 
werden  können. 

Auch  zwei  andere  Fälle  aus  dem 
Oclober  ergaben  mir  ganz  ähnliche  Rc- 
sullatfß. 

Gleichmässigere  Effecte,  als  die  des 
Atropin  hat  das  Nicotin  gegeben,  selbst 
wenn  man  die  Dosen  beträchtlich  än- 
derte. Reachtenswerth  ist,  dass  alle  Ex- 
perimente im  Januar  ausgeführt  worden 
sind.  Das  Nicotin  macht  die  Gruppen 
beträchtlich  länger,  die  Pausen  kürzer, 
beschleunigt  somit  den  Eintritt  der  Kri- 
sis.  Der  Umfang  der  Pulse  ist  in  den 
ersten  Perioden  häufig  sehr  vergrössert 
und  wirdsehr  allmälig  geringer  (Fig.  38). 
.  Nachdem  die  Krisis  eingetreten,  kann 
man  mit  Hülfe  des  neuen  Serum  das 
Herz,  wenn  es  noch  nicht  sehr  ge- 
schwächt  ist,  in  eigenthümlicher  Weise 
wieder  beleben,  so  dass  es  die  drei 
Phasen  seiner  Thätigkeit  wieder  durch- 
macht, den  Anfall,  die  Perioden  und 
endlich  die  Krisis.  Doch  ist  dieser  er- 
neute Gesammtverlauf  ein  verhältniss- 
mässig  kurzer.  Aber  auch  nach  der 
zweiten  Krisis  kann  eine  wiederholte 
Vergiftung  nochmals  den  Turnus  der 
drei  Thätigkeitsphasen  zum  Vorschein 
bringen.     In  einem  Falle  hat  das  stark- 
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vergiftete  Herz,  welches  früher  in  den  Zu- 
stand  der  Krise  getreten  war,  sogar  spontan 
die  Anfallsbewegungen  wieder  gewonnen, 
denen  in  normalem  Verlaufe  die  Perioden 
und  eine  neue  Krisis  folgten. 

In  einem  anderen  Nicotin -Herzen  ver- 
mochte eine  zur  Zeit  der  Krisis  angelegte 
Ligatur,  nach  einem  kurzen  tetantschen  An- 
falle, wiederum  sehr  vollkommene  Periodea 
hervorzurufen  (Fig.  39).  Die  Gesammtzeit 
der  Thätigkeit  eines  nicotinisirten  Herzens  ist 
nicht  kleiner,  als  die  eines  normalen.  Die 
wirksame  Dose  des  Nicotins  schwankte  z wi  - 
sehen  1  bis  4  Milligramm. 

Das  Nicotin  hat  in  seiner  Wirkung  inso- 
fern Analogien  mit  der  des  Atropin,  als  beide 
die  Gruppen  länger,  die  Pausen  kürzer  machen. 
Das  Atropin  jedoch  bringt,  selbst  in  kleinen 
Dosen,  das  Herz  zum  Absterben,  ohne  dass  es 
in  die  Phase  der  Krise  geräth.  Grosse  Dosen 
veranlassen ,  wie  erwähnt ,  eine  lange  End- 
reihe von  Pulsen,  welche  in  Hinsicht  auf  die 
Aenderung  in  der  Frequenz  einer  grossen 
Gruppe  gleichen.  Das  Nicotin  hingegen  kürzt 
die  Pausen  und  führt  schnell  zur  Krisis,  ohne 
die  Energie  des  Herzens  zu  zerstören.  ' 

Während  neues  Serum  nachAtropinver- 
giftung  nicht  die  Perioden  wieder  hervorzu- 
rufenvermag, geschiehtdies  in  vollstem  Haasse 
auch  nach  stärkerer  Nicotin  Vergiftung.  Ge- 
wisse Analogien ,  die  zwischen  der  Wirkung 
frischen  Serums  und  dem  Nicotin  bestehen, 
sind  unverkennbar;  beide  machen  den  Schlag 
des  Herzens,  zu  dem  sie  hinzugefügt  wer- 
den, kräftiger.  Und  ein  nicotinisirtes  Herz, 
das  alle  Phasen  vom  Anfall  bis  zur  Krise 
schon  durchlaufen  hat,  wird  zu  einer  neuen 
periodischen  Bewegung  gebracht,  wenn  das- 
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selbe  entweder  mit  neuem  Serum  erfttlltf  oder  noch  einmal  mit 
Dosen  von  Nicotin  vergiftet  wird. 

Die  Vergiftungsversuche,  welche  mit  Muscarin  im  November 
angestellt  wurden,  führten  zu  einigermassen  wechselnden  Er- 
folgen, je  nach  der  Grösse  der  Dosis.  Genaue  Dosirung  der  ersten 
Giftproben  war  mir  nicht  möglich,  weil  nur  ein  rohes  Fliegenpilz- 
extract  zur  Verfügung  stand ;  doch  gelang  es  mir  später,  mit  Hülfe 
reinen,  schwefelsauren  Huscarins,  die  mittelst  der  verunreinigten 
GiftlOsung  gewonnenen  Resultate  zu  bestätigen. 

Grosse  Mengen  Muscarins  (5  Hilligr.  des  Extractes)  ver- 
setzten das  Herz  völlig  in  Stillstand,  dem  häufig  eine  kurze 
Gruppe  kleiner,  zuweilen  peristaltisoher  Contractionen  voraus- 
geht. Während  der  Ruhe  reagirt  das  Herz  auf  mechanische  und 
elektrische  Reize.  Selbst  wenn  man  das  ruhende  Muscarinherz 
sorgfältig  mit  neuem  Serum  auswäscht ,  gelingt  es  nicht,  die 
spontanen  Pulse  hervorzurufen.  Bipe  neue  Ligatur  bewirkt  an 
dem  ruhenden,  vergifteten  Herzen  einen  Tetanus,  auf  welchem 
anfänglich  kleine,  häufige,  dann  höhere  und  seltnere  Pulse  sich 
erheben  (Fig.  40) .  Nachdem  der  Tetanus  vorübergegangen,  bleibt 
das  Herz,  wenn  es  ungestört  gelassen  wird,  völlig  in  Ruhe. 


Fig.  40.  EiFect  der  iweiten  Ligatar  (b)  des  znvor  (a)  mit  Hnsoarin  vergifteten  Herzens. 

Mittlere  Dosen  von  Muscarin  [2  Müligr.  Extract)  heben  den 
periodischen  Charakter  der  Herzthätigkeit  nicht  auf,  aber  ver- 


Fig.  41.  Nach  Vezgiftnng  mit 
Mneeurin  (mittle  Dons). 


Vor  der  Vergiflnng. 


kleinem  die  Pulse,    machen  sie  seltener  und   die  Gruppen 
kürzer  (Fig.  44),  während  die  Pausen  bedeutend  länger  werden. 
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Zuweilen  wachsen  die  Pausen  besUindig  und 
die  Gruppen  werden  stets  kürzer.     Es  er- 
schöpft sich  das  Herz  in  diesem  Falle,  ohne  in 
die  Phase  derKrisis  einzutreten.  Oefter  jedoch 
verkürzen  sich  die  Pausen  gegen  Ende  der 
Thätigkeit  wieder,  so  dass  die  Gruppen  noch 
völlig  gelöst  erscheinen  (Krisis),    bevor  das 
Herz  erschöpft  ist.    Kleinste  Dosen  von  Hus- 
carin    (0,05  Milligramm  des  schwefelsauren 
Salzes)  bewirken  von  den 
bisherigen  ganz  abwei- 
chende  Erscheinungen. 
Die  Höhe  und  Frequenz 
der  Pulse  während  der 
ersten  Gruppen    nimmt 
einigermassen    zu  (Fig. 
48) ,  die  Länge  der  Pausen 
ist  nicht  wesentlich  ver- 
ändert, oder  etwas  ver- 
ringert.     Im    weiteren 
Verlauf  schlägt  die  Wir- 
kung in  die  gegenthei- 
lige  um,    übereinstim- 
mend    mit    derjenigen 
der     mittleren     Dosen. 
Diesen  letzten  Resulta- 
ten  will  ich   keine   zu 
grosse    Bedeutung    zu- 
schreiben, weil  mir  nur 
drei  Fälle  zu  Gebote  ste- 
hen,  welche  diese  Art  ^ 
der    Wirkung     kleiner 
Muscarindosen  zeigen. 

Mit  Hülfe  des  Atropin  erhält  man  in 
Muscarin- Herzen  dieselben  Erscheinungen, 
wie  in  Herzen ,  welche  zuvor  nicht  vei^iftet 
worden  waren.  Das  Muscarin  übt  auch  seine 
Wirkung  auf  Herzen,  welche  zuvor  mit  Nico- 
tin vergiftet  waren  (Fig.  43). 
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Ich  besitze  auch  einen  Versach,  welcher  zeif^l,  dass  das 
Muscarin,  selbst  nach  Atropin ,  die  Pulsationen  kleiner  und  sel- 
tener   zu  machen  vermag.  , 

Diejenigen  meiner  Leser,  welche  mit  der  Geschichte  der 
Atropin-,  Nicotin-  und  Muscarinwirkungen  nicht  unbekannt 
sind,  werden  schon  geschlossen  haben,  dass  ich  die  ge- 
nannten Gifte  in  der  Absicht  angewendet  um  genauere  Auf- 
schlüsse über  die  Ursachen  der  Periodizität  zu  gewinnen.  — 
Im  zweiten  Abschnitte  dieser  Abhandlung  waren  wir  zu  der 
Ueberzeugung  gelangt,  dass  die  Penodizitat  durch  den  Hin- 
zutritt neuer,  dem  normalen  Herzen  nicht  zustehender  Be- 
dingungen begründet  sei ,  in  Folge  deren  dem  automatischen 
Apparate  zeitweise  entweder  die  Fähigkeit  abging,  Reize  zu 
erzeugen ,  oder  aber  die  erzeugten  Reize  wirksam  zu  machen. 
Um  zu  zeigen,  in  welchem  Sinne  ich  den  zuletzt  gebrauchten 
Ausdruck  verstehe ,  will  ich  nur  daran  erinnern ,  dass  man  die 
Schlagfolge  des  unterbundenen  dem  unversehrten  Herzen  hätte 
mittheilen  können,  durch  eine  periodische  Reizung  seines  nervus 
vagus.  —  Somit  hätte  also  auch  die  periodische  Function  des 
unterbundenen  Herzens  in  einem  zeitweise  wiederkehrenden 
Reizungszustande  der  Vagusfasem  bestehen  können,  welche  in 
der  Scheidewand  des  Vorhofs  verlaufen.  Diese  Möglichkeit  einer 
genauem  Prüfung  zu  unterwerfen  schien  mir  um  so  mehr  ge- 
boten, als  die  Annahme,  wonach  die  Wirkung  der  Vorhofsligatur 
von  Starmiusi  auf  einer  Reizung  des  Vagus  beruht,  zahlreiche 
Anhänger  gefunden  hat.  Die  Entscheidung  hierüber  musste  das 
Atropin  bringen,  welches,  wie  t;.  Bezold  dargethan,  den  nervus 
vagus  lähmt.  Denn,  wenn  die  Schlagfolge  des  unterbundenen 
Herzens  dadurch  entstanden  wäre,  dass  der  Eintritt  einer  perio- 
disch wiederkehrenden  Erregung  der  Vagusfasern  die  Aeus- 
serung  des  entwickelten,  automatischen  Reizes  gehindert  hätte, 
so  dass  erst  nach  dem  Verschwinden  jener  das  aufgesammelte 
Reizungsmaterial  sich  hätte  entladen  können ,  so  wäre  nach 
der  Vergiftung  mit  Atropin  zu  erwarten  gewesen,  dass  die 
gruppenweise  Anordnung  der  Pulse  der  gewöhnlichen,  rhyth- 
mischen^Platz  gemacht*  haben  würde.  —  Dieser  Erfolg  ist  nun 
in  keinem  Falle  eingetreten,  trotzdem  dass  die  Dosen,  in  wel- 
chen das  Gift  gegeben  wurde,  viel  beträchtlicher  waren,  als  die, 
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welche    nach    Schmiedeberg    zur   vollständigen   VaguslHhmung 
nothwendig  sind.  — 

Um  andererseits  zu  entscheiden,  ob  in  FolgederLig<nturnuch 
über  die  Dauer  des  Anfalls  hinaus  eine  Reizung  der  YoihofS' 
nerven  bewirkt  werde,  ward  Muscarin  angewendet.  Zur  Be- 
leuchtung dieser  Frnge  eignet  sich  dieses  Gift  desshalb,  weil  es 
nur  die  Herzschlage  zum  Verschwinden  bringt,  welche  durch 
automatische,  nicht  aber  jene,  welche  durch  künstliche  Reize 
ausgelöst  werden.  Die  Antwort  ist  ebenfalls  negativ  ausgefal- 
len, denn  die  Ligatur,  welche  um  das  Muscarin-Herz  gelegt  wird, 
bedingt  allerdings  den  Anfangstetanus,  sammt  den  aufgesetzten 
Pulsen,  aber  dann  bleibt  das  Herz  ruhig ,  wie  günstig  auch  die 
übrigen  Bedingungen  für  die  Entstehung  seiner  Schläge  sein 
mögen. 

Da  in  den  frühern  Abschnitten  dieser  Arbeit  bereits  gezeigt 
wurde,  wie  w  enig  haltbar  die  Annahme  sei ,  dass  auf  makro- 
skopisch von  einander  unterscheidbaren  Orten  des  Herzens  einer- 
seits nervöse  Apparate  gelegen  seien,  welche  bei  ihrer  Erregung 
die  Diastolen  verlängern,  und  andererseits  solche,  welche  die 
Zuckung  hervorrufen,  so  wird  man  es  nur  selbstverständlich 
finden ,  wenn  ich  die  Folgen  der  Vergiftung  nicht  aus  den  ge- 
trennten Wirkungen  auf  die  sog.  hemmenden  und  motorischen 
Gentra  ableite,  sondern  sie  vielmehr  in  Veränderungen  eines 
einheitlichen  automatischen  Werkzeuges  suche. 

Zur  Charakteristik  des  periodischen  Wechsels  zwischen 
Ruhe  und  Thätigkeit,  in  welchen  die  automatischen  Werkzeuge 
durch  die  Unterbindung  des  Vorhofs  gerathen  ,  liefern  die  Gift- 
versuche noch  insofern  einen  Beitrag,  als  sie  zeigen,  dass  der 
Uebergang  in  die  Krise  nicht  auf  einer  Erschöpfung  beruht. 
Denn  es  konnte  das  Herz  durch  Atropin  zum  Absterben  gebracht 
werden,  ohne  dass  dem  letztern  eine  Krise  vorausging  und  es 
konnten,  wie  oben  beschrieben,  am  Nicotin-Herzen  mehre  voll- 
ständige Abläufe  einer  Periode  hintereinander  hervorgerufen 
werden.  Aber  wenn  sich  auch  der  Eintritt  der  letztern  unab- 
hängig von  dem  Grade  der  Leistungsfähigkeit  des  Herzens  zeigte, 
so  war  dieses  keinelswegs  der  Fall  mit  der  Art,  wie  die  Phasen 
verliefen ;  denn  hierauf  übten  alle  Umstände,  welche  die  Reiz- 
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barkeil  des  Herzens  überhaupt  zu   Mndern  vermochten,  einen 
deutlichen  Einfluss. 

Zum  Schluss  dieser  Hittheilungen  darf  ich  nicht  unerwähnt 
lassen,  dass  mich  Herr  Prof.  C.  Ludwig  zu  dieser  Arbeit  an- 
geregt und  mir  Herr  Dr.  H.  Kroneeker  während  der  Ausfüh- 
rung der  Versuche  stets  auf  das  bereitwilligste  beigestanden 
hat;  hierfür  statte  ich  beiden  meinen  herzlichen  Dank  ab. 


Dr.  PaBehutin,  lieber  die  Absonderung  der  Lymphe  im 
Arme  des  Hundes.  Aus  dem  physiologischen  Institute  su Leipzig. 
Vorgelegt  von  dem  wirklichen  Mitgliede  C.  Ludwig. 

Mit  4  Tafel  und  4  Holzschnitt. 

£in  wesentliches  Hinderniss  für  das  Erkennen  der  Bedin- 
gungen, unter  denen  die  Lymphe  entsteht,  lag  bisher  darin, 
dass  die  Stämme ,  denen  sie  entnommen  werden  musste,  sich 
aus  physiologisch  sehr  ungleichartigen  Orten  speisen.  So  setct 
sich ,  um  vom  ductus  thoracicus  magnus  zu  schweigen ,  der 
Stroln  in  dem  truncus  colli  aus  Zuflüssen  zusammen,  die  von 
Drüsen  und  Muskeln ,  von  der  Cutis  und  der  Schleimhaut  her- 
dringen.  Dazu  kommt,  dass  die  Nerven ,  welche  in  dem  Quel- 
lengebiete des  Halsstammes  endigen,  aus  verschiedenartigen 
Wurzeln  entspringen.  Wie  aus  diesem  Grunde  die  Nerven, 
welche  um  die  Anlange  des  genannten  Lymphstammes  verlau- 
fen, unbeherrschbar  sind,  so  verhalt  es  sich  ähnlich  mit  den 
Blutgefässen  wegen  der  zahlreichen  Anastomosen,  die  sie  mit 
benachbarten  Gefiissen  eingehen.  Dieser  Nachtheil,  welcher  den 
Versuchen  am  Halsstamme  anklebt,  hat  offenbar  Veranlassung 
zu  dem  Suchen  nach  besseren  Beobachtungsorten  gegeben.  Der 
von  Tomsa  gewählte  Stamm,  welcher  die  Lymphe  aus  den  Hoden 
fuhrt,  ist  allerdings  von  den  Ausstellungen  frei,  welche  für  den 
des  Halses  gelten ,  dafür  aber  ist  die  Menge  der  Flüssigkeit, 
welche  aus  ihm  zu  gewinnen  ist,  so  klein,  dass  man  trotz  sorg- 
fältiger Messung  nicht  unbedeutenden  Fehlem  ausgesetzt  ist. 
Wenn  man  ferner  in  Erwägung  zieht,  dass  der  Bau  der  Lympb- 
wurzeln  im  Hoden  vor  anderen  manche  Eigentbttmlichheit  vor- 
aus hat,  so  wird  es  auch,  abgesehen  von  den  Schwierigkeiten 
des  Versuches^  erklärlich,  weshalb  Tomsa  auf  dem  von  ihm  be- 
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nutzten  Gebiete  keine  Nachfolger  fand.  Unter  diesen  Umstanden 
wird  man  es  als  einen  Fortschritt  ansehen  dürfen,  dass  nun 
<auch  die  obere  Extremität  des  Hundes  dem  Versuche  zuganglich 
gemacht  ist.  Veranlassung  hierzu  lag  in  den  Erfahrungen  von 
Hammarsten  und  in  den  Versuchen  von  Genersich,  diese,  weil 
sie  gezeigt  hatten,  wie  man  den  Ausfluss  der  Lymphe  aus  einer 
Gliedmaasse  dauernd  unterhalten,  jene  aber,  weil  sie  lehrten, 
dass  man  aus  dem  isolirten  truncus  brachialis  eine  reichliche 
Menge  von  Lymphe  erhalten  könne.  — 

Die  Vorzüge,  welche  der  truncus  brachialis  als  Sammel- 
stelle der  Lymphe  bietet,  bestehen  darin,  dass  seine  Wurzeln 
nur  in  der  Haut  und  in  den  Muskeln  liegen ,  so  dass  also  im 
Gegensatz  zum  Halsstamm  die  Zahl  verschiedenartiger  Gewebe, 
in  denen  unsere  Flüssigkeit  entspringt,  eine  geringere  ist,  dann 
aber,  und  hier  sehe  ich  den  wesentlichsten  Vortheil,  darin,  dass 
die  obere  Extremität  willkürlich  anzubringenden  Vei^nderungen 
des  Biutstromes  und  der  Erregung  ihrer  Nerven  leicht  zugäng- 
lich ist.  Neben  diesen  günstigen  Umständen  findet  sich  aber 
auch  der  störende,  dass  das  Gebiet,  aus  weichem  die  aufgefan- 
gene Lymphe  ihren  Ursprung  nimmt,  sich  nicht  mit  Sicherheit 
bestimmen  lässt.  Ausser  von  der  obem  Extremität  — '  das 
Schulterblatt  mit  eingeschlossen  —  gehen  gewiss  auch  noch 
Zweige  aus  den  Nacken-  und  Brustmuskeln  in  den  truncus 
brachialis  ein,  vielleicht  sogar  solche  aus  dem  Rückenmarkskanal. 
Obwohl  nun  in  der  Regel  keine  Bewegungen  in  den  zuletzt  ge- 
nannten Muskeln  eingeleitet  zu  werden  brauchen ,  wonach  zu 
erwarten  steht,  dass  die  aus  ihnen  herkommende  Lymphe  von 
minimaler  Menge  ist,  so  würde  es  doch  als  eine  wesentliche 
Verbesserung  der  Versuche  anzusehen  sein,  wenn  es  gelänge, 
das  Zuflussgebiet  genauer  abzugrenzen. 

Um  den  truncus  brachialis  mit  Sicherheit  an  der  Leiche 
aufzufinden,  injizirt  man  in  einen  Ballen  der  Vorderpfote  eines 
mitteigrossen  Hundes  mittelst  der  Stichcanüle  eine  concentrirte 
wässerige  Lösung  von  Berliner  Blau;  nachdem  man  zwischen 
einem  halben  und  einem  ganzen  Cubikcentimeler  der  Flüssigkeit 
eingeführt  hat,  presst  man  den  Ballen  zwischen  den  Fingern 
und  streicht  dann ,  indem  man  die  Extremität  in  allen  ihren 
Gelenken  mehrmals  beugt  und  streckt ,  mit  der  Hand  von  der 
Pfote  gegen  das  Schulterblatt  hin  aufwärts.  Dieselbe  Operation 
vom  Einspritzen  angefangen  bis  zum  Empordrttcken  der  Flüs- 
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sigkeii  wiederholt  man  noch  drei-  bis  viermal.  Ist  dies  ge- 
schehen ,  so  findet  man  nach  sorgßiltigem  Abheben  der  Cutis  in 
dem  Unterhautbindegewebe  eine  Reihe  prall  gefüllter  Lymph- 
gefässe,  die  sämmtlich  gegen  den  obern  Rand  des  Schulterblatt 
tes  hinstreichen  und  schliesslich  durch  eine  Spalte  im  m.  cucu- 
laris  zu  einer  Lymphdrüse  dringen ,  welche  am  obern  Rande 
des  Schulterblattes  unter  dem  vordersten  Theile  des  genannten 
Muskels  gelegen  ist.  Wenn  man  diese  Drüse  blosgelegt  hat,  so 
wird  man  gewöhnlich  finden,  dass  das  Rerliner  Blau  nicht  durch 
sie  hindurchgedrungen  ist;  um  auch  dieses  letztere  zu  bewir- 
ken, setzt  man  in  einen  Zipfel  der  unregelmässig  gestalteten 
Drüse  eine  Stichcanüle^  bindet  diese  dort  fest,  und  führt  nun 
unter  gelindem  Drucke  die  Lösung  von  Berliner  Blau  ein ;  als- 
bald schiesst  die  Farbe  in  die  vasa  efferenlia,  sodass  nun  das 
Gefäss  zum  Vorschein  kommt,  welches  in  der  beigegebenen  Tafel 
mit  jB- bezeichnet  ist. 

Nachdem  man  sich  eiomal  am  todten  Thiere  über  die  Lage 
dieses  Gefdsses  orientirt  hat,  wird  es  mit  Hülfe  der  beiliegen- 
den Zeichnung  oder  eines  Präparates  leicht  gelingen ,  dasselbe 
auch  am  lebenden  •  aufzufinden.  Immerhin  wird  es  Jedem,  der 
diese  Operation  zum  ersten  Male  unternimmt,  willkommen  sein, 
noch  die  folgenden  Vorsichtsmassregeln  zu  erfahren.  Nachdem 
die  Haut  .am  äusserem  Rande  der  v.  jugularis  durchschnitten 
ist,  müssen  aufs  sorgraltigste  alle  kleinen  Arterien,  welche  hier- 
bei geöffnet  sind,  unterbunden  und  alle  blutigen  Verunrei- 
nigungen des  blosgelegten  Bindegewebes  vermieden  werden, 
weil  man  ohne  dieses  bei  der  Auffindung  des  Ganges  Schwie- 
rigkeiten  begegnen  würde,  da  derselbe  sich  nur  vermöge  seiner 
Durchsichtigkeit  von  der  Umgebung  unterscheidet.  Nach  Voll- 
endung des  Bautschnittes  suche  man  mit  stumpfen  Instrumen- 
ten zunächst  die  a.  transversa  colli  auf  und  unterbinde  ihren 
Stamm  und  sämmtliche  aus  ihr  hervorgehenden  Aeste  —  ge* 
wohnlich  vier  an  Zahl  — ,  dann  durchschneide  man  die  Arterien 
zwischen  den  Unterbänden,  wobei  man  den  blutigen  Inhalt  der 
Gefässe  sorgfältig  in  einem  vorgelegten  Schwämme  auffängt.  Hier- 
auf lege  man  ebenfalls  zwei  Ligatui'en  um  die  v.  transversa  colli 
und  durchschneide  auch  diese  mit  derselben  Vorsicht  für  die 
Abhaltung  des  Blutes  zwischen  den  Fäden.  Beim  Aufsuchen 
der  genannten  Blutgefässe  halte  man  sich  genau  an  die  vordere 
Fläche  derselben,    da  unmittelbar  an  ihrer  gegen  die  Wirbei- 
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sttule  gerichteten  Wand  das  LymphstJtmmchen  verlauft.  Ist  die 
Region,  in  welcher  das  letztere  liegt,  durch  die  Entfernung  der 
deckenden  Blutgefässe  dem  Blicke  freigemacht,  so  führt  man 
nun  einige  Beugungen  und  Streckungen  der  zugehörigen  vor- 
deren Extremität  aus,  und  drückt  die  in  ihren  Gefässen  ent- 
haltene Lymphe  gegen  den  truncus  brachialis  hin.  Nach  diesen 
Handgriffen  schwillt  der  letztere  alsbald  an,  und  macht  sich 
damit  in  der  Wunde  bemerklich.  Sollte  er  aber  noch  nicht 
sichtbar  werden,  so  zerre  man  das  Bindegewebe,  welches  un- 
terhalb des  Ursprunges  der  v.  transversa  colli  neben  der  v.  ju- 
gularis  liegt,  sanft  auseinander,  und  lasse  nun,  während  man 
den  genannten  Ort  genau  durchmustert,  das  Strecken,  Beugen 
und  Ausstreichen  der  vorderen  Extremität  von  einem  Gehülfen 
wiederholen ,  so  lange ,  bis  der  truncus  in  das  Auge  tritt.  Ist 
dies  geschehen,  so  legt  man  eine  Ligatur  um  den  Lymphstamm, 
möglichst  nahe  an  seiner  EinmUndungsstelle  in  den  truncus 
colli.  Sowie  der  Faden  zugezogen  ist,  füllt  sich  unter  einem 
sanften  Drucke  auf  die  Schulterblattdrüse  der  Stamm  sehr  be- 
deutend an,  so  dass  man  nun  leicht  eiStscheiden  kann,  ob  ausser 
den  aus  der  Drüse  kommenden  Aesten  auch  noch  andere  von  der 
Briist  her  dringende  in  ihn  einmünden.  Ist  dieses  letztere  der 
Fall,  so  müssen  sie  zugebunden  werden.  Nach  der  Vollendung 
dieser  Vorbereitungen  muss  das  Stdmmchen  etwa  fünf-Millimeter 
lang  sehr  sorgfältig  isolirt,  ein  Faden  unter  dasselbe  geschoben, 
und  darauf  die  Canüle  eingesetzt  werden.  Als  Material,  aus 
welchem  die  letztere  zu  fertigen,  empfiehlt  sich  auch  hier  Glas. 
Sehr  rathsam  ist  es,  die  Einbiegung,  welche  die  Glascanttlen 
kurz  hinter  ihrem  freien  schrlig  abgestumpften  Ende  zu  tragen 
pflegen,  möglichst  flach  zu  machen,  weil  in  einer  stärker  ver- 
engten Partie  die  für  gewöhnlich  entstehenden  Gerinnsel  sich 
leicht  so  festsetzen,  dass  sie  nur  schwer  zu  entfernen  sind.  Um 
nun  aber  das  Abgleiten  des  Lymphgeftlsses  zu  vermeiden,  wel- 
ches wegen  der  seichten  Einbuchtung  der  Canüle  h^icht  erfolgen 
kann,  bindet  man  das  freie  Ende  des  Fadens,  welcher  das 
Lymphgefäss  auf  dem  Glase  festhHit,  noch  einmal  an  das  Kaut- 
schukröhrchen  fest,  das  über  das  freie  Ende  der  Canüle  gebun- 
den ist.  Nachdem  auch  dieses  geschehen,  bringt  man  die  Canüle 
in  eine  Lage,  bei  welcher  das  Lymphgefilss,  ohne  eine  Zerrung 
zu  erleiden ,  seinen  Inhalt  mit  Leichtigkeit  entleert.  In  dieser 
Stellung  giebt  man  dem  Glasröhrchen  dadurch  einen  Halt,  dass 
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man  die  beiden  Hauliünder  ober-  und  unlorhalb  desselben  mit 
je  einer  Klemm-Pincette  zusanimenfasst.  Um  das  Aufsamn)eln 
der  ausfliessenden  Lymphe  bequem  bewirken  zu  können,  setzt 
man  in  den  Kautschuk  der  Lympbcanttle  ein  passend  gebogenes 
kurzes  Glasröhrchen ,  das  an  seinem  freien  Ende  ein  längeres 
Stück  einer  Röhre  aus  rothem  Kautschuk  trügt,  welche  in  einen 
engen  Messcylinder  ausmündet.  Bei  dem  geringen  Volumen  von 
Lymphe,  weiche  man  häufig  zu  erhalten  pflegt,  muss  mit  alier 
Sorgfalt  jeder  Verlust  vermieden  werden.  Ausser  den  selbst- 
verständlichen Vorsichtsmassregeln ,  die  sich  auf  die  Lage  des 
Schlauches,  die  Verdunstung  u.  s.  w.  beziehn ,  ist  besonders 
aufmerksam  zu  machen  auf  die  Verstopfung,  welche  durch  die 
Gerinnung  in  der  Ganüle  herbeigeführt  wird.  Damit  jeder  Ver- 
dacht eines  Verlustes,  der  hierdurch  entstehen  könnte,  ausge- 
schlossen bleibe,  habe  ich  mindestens  aller  zehn  Minuten  die 
Canüle  mit  einem  stumpfen  Metalldrähtchen  gereinigt,  so  dass 
ich  sicher  bin ,  aus  diesem  Grunde  keine  Trübung  meiner  Re- 
sultate erlitten  zu  haben.  —  Wenn  der  Ausfluss  der  Lymphe 
ein  sehr  massiger  war,  so  zog  ich  es  vor,  die  Glasröhre,  welche 
in  der  Canüle  steckte,  herauszunehmen,  um  ihren  Inhalt  un- 
mittelbar in  das  Massgetass  zu  entleeren,  damit  der  Verlust  ver- 
mieden werde,  welcher  durch  das  Anhaften  der  Flüssigkeit  am 
Kautschukrphr  bedingt  gewesen  wäre. 

Jeder  Gesammtversuch,  der  an  je  einem  Thiere  angestellt 
wurde,  zerfällt  in  eine  Anzahl  von  Abschnitten  oder  Perioden. 
Soll  die  in  einer  Periode  ausgeflossene  der  wahre  Ausdruck  für 
die  in  ihr  entstandene  Lymphmenge  sein ,  so  muss  die  Beob- 
achtung bei  demselben  FüUungsgrade  der  Lymphgefüsse  schlies- 
sen,  mit  welchen  sie  begonnen  hatte.  Diese  Aufgabe  lässt  sich, 
wie  ich  glaube,  mit  Sicherheit  erfüllen,  vorausgesetzt,  dass  das 
Gebiet,  aus  welchem  die  Lymphe  zusammenfliesst,  sich  auf  die 
vordere  Extremität  beschränkt.  Ihre  grössern  Lymphgefässe 
liegen  oberflächlich,  sie  sind  einem  Drucke,  der  auf  die  Haut 
wirkt,  leicht  zugänglich  und  somit  kann  man  ihren  Inhalt  gegen 
clen  Stamm  hin  entleeren,  wenn  man  von  der  Pfote  aus 
drückend  und  streichend  gegen  das  Schulterblatt  vorschreilet. 
Da  sich  somit  zu  jeder  beliebigen  Zeit  die  Lymphgefässe  voll- 
kommen aus<lrürken  lassen,  so  habe  ich  den  Zustand  minimaler 
Füllung  als  denjenigen  benutzt,  von  welchem  ein  Abschnitt  des 
Versuches  begann,  und  bei  welchem  er  endete. 
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^Die  Beobachtungen  von  Genersich  und  Lesser,  die  ich  in 
dieser  Beziehung  vollkommen  bestätigen  kann,  haben  gezeigt, 
dass  sich  die  Lymphe  aus  den  Gliedroaassen  nur  dann  regel- 
mässig entleert,  wenn  dieselben  activ  oder  passiv  bewegt  wer- 
den. Die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  der  AusQuss  stattfindet, 
hangt  wesentlich  von  der  Intensität  der  Bewegung  und  dem 
Takte  ab,  in  dem  sie  wiederkehrt.  Aus  diesem  Grunde  musste 
ich  in  meine  Versuche  eine  sehr  regelmässige  Bewegung  ein- 
führen; eine  solche  war  nur  durch  Maschinenhütfe  zu  gewinnen. 
Die  Art,  wie  dies  Letztere  herbeigezogen  wurde,  ist  auf  dem  neben- 
stehenden Holzschnitte  versinnlicht.  Von  der  Transmissions- 
welle des  Motors  lief  eine  Schnur  über  die  Stufenscheibe,  die 
sich  um  eine  horizontale  Axe  drehen  liess.  Vom  Centrum  dieser 
Scheibe  trat  ein  geschlitzter  Arm  hervor,  an  welchem  eine  Schnur 
geknüpft  war,  die,  nachdem  sie  über  drei  Rollen  gelaufen,  die 
Pfote  des  Hundes  angriff,  welcher,  wie  man  sieht,  innerhalb 
eines  Kastens  mit  doppelten  Wänden  liegt.  Jenseits  der  Pfote 
setzt  sich  die  Schnur  zuerst  horizontal  und  dann  mittelst  einer 
Rolle  senkrecht  fort;  an  ihrem  freien  Ende  hängt  ein  Gewicht. 
Die  Wirkung  dieses  Apparates  ist  leicht  zu  verstehen.  Wenn  der 
Stab  auf  der  Stufenscheibe  senkrecht  nach  oben  steht,* so  zieht 
das  Gewicht  am  freien  Ende  des  Fadens  die  obere  Extremität  in 
die  Lage,  welche  die  nichtscbattirte  obere  Extremität  einnimmt. 
Wenn  dagegen  der  Stab  der  Scheibe  senkrecht  nach  unten  ge- 
richtet ist,  so  nimmt  die  obere  Extremität  die  Stellung  ein,  wie 
sie  das  schattirte  Glied  zeigt.  Da  der  zu  den  Versuchen  dienende 
Motor  sich  sehr  regelmässig  bewegt,  so  wird  auch  während  der 
ganzen  Dauer  des  Versuches  die  Extremität  in  gleichmässigem 
Takle  hin  und  her  gezogen ;  die  Ausgiebigkeit  der  Bewegung 
konnte  durch  die.  Verstellung  des  Stiftes  in  dem  Schlitze  des 
Scheibenarmes ,  der  Rhythmus  derselben  aber  dadurch  geregelt 
werden ,  dass  die  von  der  Transmission  herkommende  Schnur 
auf  verschiedene  Nuthen  der  Slufenscheibe  hingelegt  wurde. 

Nachdem  ich  im  Allgemeinen  dargelegt  habe,  auf  welche 
Weise  eine  regelmässige  Bewegung  des  Hundearmes  bewirkt 
wurde,  habe  ich  noch  einige  Einzelheiten,  die  für  die  Ausführung 
derselben  von  Bedeutung  sind^  nachzutragen.  Zuerst  sei  erwähnt, 
dass  die  Schnur,  wie  es  der  Einfachheit  wegen  in  der  Zeichnung 
geschehen,  nicht  an  dem  Handgelenk,  sondern  an  den  Nägeln 
befestigt  war,  und  zwar  dadurch,  dass  einer  oder  mehrere  der- 
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seihen  in  einiger  Enlfernung  von  ihrer  SpiUc  mit  einem  feinen 
Stichel  durchbohrt  waren.  Durch  die  Oefl'nungcn  waren  Hanf- 
fäden gezogen,  und  diese  zu  einer  Schlinge  zusammengebunden, 
welche  in  ein  Häkchen,  das  an  derSchnur  befestigt  war,  eingehängt 
wurde.  Bei  dieser  Befestigungsweise  wurde  ebensowohl  das 
Gleiten  der  Schnur  über  die  Extremität,  wie  auch  die  schädliche 
Beibung  der  Haut  vermieden.  —  Auch  wurde  nicht  in  allen  Ver- 
suchen das  Thier  in  den  Kasten  gelegt.  Dieses  Letztere  geschah 
nur  dann,  wenn  es  in  der  Absicht  lag,  den  Grad  der  Abkühlung, 
welchen  der  Hund  erleiden  sollte,  in  einer  bestimmten  Weise 
zu  regeln.  Wo  man  diese  Complication  des  Versuches  nicht  für 
nöthig  erachtete,  wurde  der  Hund  in  der  BUckenlage  befestigt, 
und  dann  seine  obere  Extremität  von  der  Maschine  einfach  em- 
porgehoben und  durch  ihr  eigenes  Gewicht  wieder  gesenkt.  Bei 
dieser  Anordnung  fielen  natürlich  die  beiden  unteren  Bollen  und 
das  an  die  Schnur  angehängte  Gewicht  fort.  Der  Antrieb,  wel- 
chen die  Lymphe  durch  diese  Maschinenführung  erhielt,  war  ein 
massiger,  selbst  wenn  in  der  Minute  fünfzig  Streckungen  aus- 
geführt wurden.  An  Stärke  war  er  zum  mindesten  nicht  dem- 
jenigen gleich,  welchen  man  der  Lyrophbewegung  durch  Beugen, 
Strecken  und  Streichen  der  oberen  Extremität  mit  der  mensch- 
lichen Hand  zu  ertheilen  vermag,  ohne  dass  dieselbe  sich  merk- 
lich anstrengt.  Den  Nachweis  hierfür  werde  ich  im  Verlaufe  die- 
ser Abhandlung  noch  bringen.  —  An  diesem  Orte  will  ich  auch 
sogleich  die  Einrichtung  des  Kastens  beschreiben ,  welcher  zur 
Erwärmung  resp.  Abkühlung  des  Thieres  diente;  er  war  aus 
Zinkblech  gefertigt,  der  Baum  zwischen  den  doppelten  Wänden 
war  mit  Wasser  gefüllt,  welches  durch  eine  aus  einem  Begulator 
gespeiste  Flamme  auf  einen  gewünschten  Temperaturgrad  ge- 
bracht, beziehungsweise  erhalten  werden  konnte.  Die  obere 
Oefl'nung  des  Kaste:  s  war  mit  einer  l>eweglichen  Glosplatte  be- 
deckt, durch  welche  in  einer  passenden  Oeffnun^  ein  Schlauch 
geführt  werden  konnte ,  der  vom  Blasebalg  aus  zur  Luftröhre 
behufs  der  künstlichen  Bespiration  herlief. 

Zu  den  Variationen,  die  ich  an  meinen  Versuchen  anzu- 
bringen gedachte,  war  es  noch  nothwendig,  den  plex.  brachialis 
oder  das  Halsmark  oder  beide  zu  durchschneiden,  beziehungs- 
weise zu  reizen.  Die  Aufsuchung  des  plex.  brachialis  wurde  von . 
der  Wunde  aus  unternommen ,  die  behufs  der  Entblössung  des 
Lymphstammes  angelegt  war.  Um  die  Veiletzung  dieses  Letzteren 
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zu  vermeideo,  wurde  er  zuerst  freigelegt,  ohne  dass  jedoch  auch 
sogleich  die  CanUle  in  ihn  eingesetzt  ward.  Hierauf  erst  schrill 
man  zur  Isolation  des  plexus ,  welche  bei  einiger  anatomischer 
Kenntniss  keine  Schwierigkeil  hat.  Unter  seine  StrUoge  wurden 
Fäden  geschoben,  damit  er  entweder  sogleich  oder  später  durch- 
schnitten werden  konnte. 

Zum  Ualsmark  drang  man  in  der  Regel  etwas  oberhalb  der 
unteren  Grenze  des  zweiten  Halswirbels.  Diese  wegen  der  Härte 
der  Knochen  schwierige  Operation  kann  sehr  erleichtert  werden, 
wenn  man  den  Bogen  des  Epistropheus  zweimal  beiderseits 
neben  der  Mittellinie  mit  einem  Trepane  durchbohrt  und  die 
zwischen  beiden  Oeffnungen  gelegene  KnochenbrUcke  mit  der 
Zange  wegbricht.  Die  Wahl  dieses  Ortes  empfiehlt  sich  vor  der 
leichter  erreichbaren  membr.  atlantico-occipitalis  deshalb,  weil 
am  letzteren  Orte  die  Durchschneidung  des  Markes  gewöhnlich 
von  Blutungen  begleitet  ist,  die  nur  durch  die  Tamponude  zu 
stillen  sind,  während  am  unteren  Ende  des  zweiten  Halswirbels 
nach  Eröffnung  der  dura  mater  das  Mark  ohne  jegliche  Blutung 
zu  durchtrennen  ist.  Dieser  Umstand  ist  aber  darum  von  grosser 
Bedeutung,  weil  die  Thiere  nach  Durchschneidung  des  Rücken- 
marks schon  durch  kleine  Blutverluste  rasch  dem  Tode  entgegen- 
gefuhrt  werden.  Aus  diesem  Grunde  ist  es  auch  nothwendig, 
bei  der  Bloslegung  der  Wirbel  auf  das  sorgfältigste  jede  Blutung 
zu  vermeiden,  resp.  einer  eingetretenen  entgegen  zu  wirken. 
Zu  diesem  Behufe  wurde  in  der  Regel  der  grosse  Ast  der  a.  pro- 
funda cervicis  unterbunden ,  welcher  auf  der  mittleren  Muskel- 
schicht des  Halses  nach  hinten  streicht,  und  die  kleinen  Muskeln, 
welche  unmittelbar  von  dem  Bogen  des  zweiten  und  dritten 
Halswirbels  entspringen ,  mit  einem  Schaber  vom  Knochen  ab- 
gehoben. Trotz  aller  Vorsicht  sterben  die  Thiere  wegen  allzu- 
schwachen Blutstromes  oft  ab,  wenn  man  sie  aus  der  Bauch-  in 
die  Rückenlage  bringt.  Diesem  Unfälle  bin  ich  von  dem  Augen- 
blicke an  nicht  mehr  ausgesetzt  gewesen,  wo  ich  nach  Durch- 
schneidung des  Markes  den  hinteren  Extromitälen  eine  erhöhte 
Lage  gegeben  habe.  —  Unmittelbar  nach  der  Durcbschneidung 
des  Mattes  wurde  die  schon  vorher  eingelegte  Luftröhrencanüle 
mit  dem  respiratoris(;hen  Blasebalge  verbunden,  und  dann  die 
Electroden  angelegt,  durch  welche  nach  Wunsch  die  reizenden 
Inductionsströme  zugeführt  werden  können.  An£inglich  benutzte 
ich  als  solche  zwei  Stahlstifte,  die  in  den  Bogen  des  dritten  Hals- 
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wirbeis  eingebohrt  und  soweit,  als  sie  aus  den  Knochen  hervor- 
ragten ,  durch  ttbcrgesteckte  Glasröhren  isoiirt  waren.  Alsbald 
habe  ich  statt  ihrer  zwei  Uborsponnene  und  gefimisstc  Kupfer- 
drähte in  den  Sack  der  dura  mater  eingeführt,  und  zwar  so, 
dass  die  beiden  blanken  in  Platindraht  auslaufenden  Enden  der- 
selben in  ungleicher  Höhe  standen.  In  dieser  Lage  wurden  die 
Drähte  durch  einen  Kork  fixirt,  der  in  die  Knochenwunde 
zwischen  sie  eingeschoben  wurde.  Wenn  die  Drähte  auf  die- 
sen Kork  noch  festgebunden  werden  und  dieser  selbst  von  einer 
durch  die  Haut  geführten  Naht  niedergehalten  wird,  so  kann 
man  mit  Sicherheit  darauf  rechnen ,  dass  die  Electroden  wäh- 
rend der  ganzen  Dauer  des  Versuches  unverrttckt  liegen  blei- 
ben. —  Ich  werde  wohl  kaum  zu  erwähnen  haben,  dass  der 
plex.  brachialis  erst  nach  der  Durchschneidung  des  Rücken- 
markes aufgesucht  und  weiterbehandelt  wurde,  wenn  beide 
Operationen  an  demselben  Thiere  zur  Ausführung  kamen. 

Der  Blutdruck  wurde  in  der  a.  carotis  bestimmt;  die  Mes- 
sung wurde  entweder  ununterbrochen  während  der  ganzen 
Dauer  des  Lymphabflusses  oder  in  sehr  kurzen  Zwischenräumen 
von  je  drei  bis  fünf  Minuten  ausgeführt.  Das  letztere  Verfahren 
kam  nur  da  in  Anwendung,  wo  die  Druckschwankungen  unbe- 
deutend waren,  wie  dies  z.  B.  nach  der  Zerschneidung  des 
Rückenmarkes  bei  Abwesenheit  jeglicher  Reizung  der  Fall  ist. 
Somit  sind  die  Zahlen ,  durch  welche  in  dieser  Abhandlung  der 
mittlere  Blutdruck  angegeben  wird^  ein  Ausdruck  für  das  Mittel 
der  Druck -Variationen,  welche  während  der  Dauer  des  ganzen 
Versuches  vorhanden  waren.  Ausser  dem  Volumen  der  Lymphe, 
welche  in  einer  gegebenen  Zeit  ausfloss,  habe  ich  meist  auch 
noch  den  procentischen  Gehalt  ihres  Serums  an  festem  Rück- 
stande bestimmt. 

Bei  der  nun  folgenden  Mittheilung  der  gewonnenen  Ergeb- 
nisse werde  ich  zuerst  nur  von  der  abgesonderten  Lyraphmenge 
sprechen. 

I.  Von  der  mittleren  Ausflussgeschwindigkeit  der  Lymphe. 

1 .  Eine  Erscheinung,  die  bei  allen  Versuchen  wiederkehrte, 
bestand  darin,  dass  sich  mit  der  Dauer  des  Versuches  der  Aus- 
fluss  der  Lymphe  verlangsamte,  vorausgesetzt  jedoch ,  dass  die 
Bedingungen,  unter  denen  sich  das  Thier  befand ,  unverändert 
blieben.  War  dies  geschehen,  so  galt  die  ausgesprochene  Regel, 
gleichgiltig,  ob  das  Thier  vergiftet  oder  unvcrgiftet  der  gewöhn- 
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liehen  Temperatur  der  Luft  oder  einer  höheren  ausgesetzt,  ob 
sein  RUcieenmark  durchschnitten  oder  unversehrt  erhalten 
wurde.  —  Um  keinen  Zweifel  über  den  Sinn  des  soeben  ausge- 
sprochenen  Satzes  aufkommen  zu  lassen ,  betone  ich  noch  ein- 
mal, dass  die  Absonderungsgeschwindigkeit  der  Lymphe  mit 
der  wachsenden  Zeitdauer  des  Versuches  nur  so  lange  abnimmt, 
als  die  Bedingungen  unverändert  bleiben ,  unter  welchen  der- 
selbe angestellt  ist.  Tritt  eine  solche  Aenderung  ein,  wird  z.  B. 
das  vorher  kühl  gehaltene  Thier  unter  gewissen  Umständen  er- 
wärmt, oder  wird  in  einem  spätem  Termin  mit  Curare  ver- 
giftet, so  kann  nun  die  Absonderung  reichlicher  werden,  aber 
ist  erst  einmal  die  volle  Wirkung  der  neuen  Bedingung  zum 
Vorschein  gekommen,  so  sinkt  nun  abermals  mit  der  wach- 
senden Beobachtungsdauer  die  Absonderungsgeschwindigkeit. 
Zur  Bekräftigung  hierfür  theile  ich  aus  den  am  Ende  dieser  Ab- 
handhing angefügten  Versuchsprotokollcn  eine  grössere  Reihe 
von  Beispielen  mit.  Die  Zahlen,  auf  die  es  wesentlich  ankommt, 
sind  im  dritten  Stabe  der  Tabellen  enthalten ,  sie  sind  den  mitt- 
leren Geschwindigkeiten  des  Ausflusses  proportional ;  als  Zeit- 
einheilen sind  überall  10  Minuten  zu  Grunde  gelegt.  Die  Reihen- 
folge, in  der  die  Zahlen  in  je  einer  Vorsuchsnuromer  untereinander 
folgen,  ist  dieselbe,  in  welcher  die  Lymphraengen  bei  der  Beob- 
achtung gewonnen  sind,  so  dass  also  die  in  der  Verticalen  tiefer 
stehende  Zahl  aus  einer  spätem  Zeit  als  die  darüber  stehende 
herrührt.  —  Die  Temperaturen  sind  mit  dem  hunderttheiligen 
Thermometer  gemessen.  —  Wenn  im  ersten  Stabe  unter  der 
Nummer  des  Versuchs  ein  Giftname  steht,  so  bedeutet  dieses, 
dass  die  Vergiftung  schon  vor  dem  Beginn  der  Aufsammlung 
stattgefunden  hatte.  —  Der  Uebergang  aus  den  magern  in  die 
fetten  Zahlen  soll  den  Leser  darauf  aufmerksam  machen ,  dass 
sich  in  dieser  Zeit  die  Bedingungen  des  Versuchs  geändert  haben. 
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1     c 

CB    —       . 

Nummer 

Körper- 

<SS 

Tempe- 

des 

gewicht 

Sil 

ratur 

Bemerkungen. 

Versuches. 

in  Kilo. 

*»      Cd)     "^ 

S  c:  -»• 

in  ano. 

• 

Ccm. 

6. 

42,33 

4,92 

39,0 

Maschinenbewegung. 

Ent«r  Theil. 

0,8 



Rnk«. 

Curare- Ver- 
giftung. 

1,27 

38,9 

Maschinenbewegung. 

6. 

Erster  Tbeil. 

18,65 

3,08 
3,08 

38,6 
38,4 

1  Maschinenbewegung. 

Curare. 

4,33 



Ruhe. 

• 

2,53 

38,4 

Maschinenbewegung. 

9. 

Mittel- 

1,05 

Opium- 
narkose. 

grosses 
Thier. 

0,65 

— ~" 

Maschinenbewegung. 

17. 

Opium> 

4,75 

0,9 

39,0 
38,5 

1  Maschinenbewegung. 

narkose. 

0,8 

36,« 

50  Minuten  Rabe. 

0,4 

37,0 

\  Maschinenbewegung. 

0,4 

37,4 

1 

37  Minaten  Rahe. 

0,9 
0,7 

40,0 
41,0 

1  Maschinenbewegung. 

10  Minuten  Ruhe. 

0,9 

42,0 

Maschinenbewegung. 

— 

10  Minuten  Ruhe. 

0,8 

42,8 

Maschinenbewegung. 
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Nummer 

Körper- 

Aus- 
ige in 
iten. 

Tempe- 

^ 

des 
Versuches. 

gewicht 
in  Kilo. 

Mittlere 
flussmei 
10  Mint 

ratus 
in  eno. 

Bemerkungen. 

15. 

Mittel- 

Ccm. 

2,6 

Curare. 

grosses 
Thicr. 

4,6 
1,4 

1,6 

35,8 
36,2 

\  Maschinenbewegung. 
Karze  Kahe. 

1 

l,H 

37,0 

\  Maschinenbewegung. 

4,« 

38,0 

1 

— 

30  Minaten  Rahe. 

3,0 
2,6 

40,5 
41,0 

Maschinonbewegung. 

2,9 

42,0 

— 

15  Misnien  Rohe. 

2,0 

43,5 

Maschinonbewegung. 



15  Minuten  Rahe. 

i,s 

45,0 

Maschinenbewegung. 

• 

13  Minaten  Ruhe. 

18. 

Opiujn- 

4,^5 

0,46 
0,34 

36,ö 
36,4 

Maschinenbewegung. 

narkose. 

— 

Rahe  50  Minuten. 

0,54 

39,8 

Maschinenbewegung. 

— 

10  Minuten  Rahe. 

0,70 

40,6 

Mascbinenbewegung. 

— 

10  Minuten  Rohe. 

0,84 

41,6 

Maschinenbewegung. 

— 

10  Minuten  Ruhe. 

1,70 

41,6 

Zuckungen. 
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Nummer 

Körper- 

Aus- 
ige in 
ten. 

Tempe- 

des 
Versuches. 

l^ewicht 
in  Kilo. 

Mittlere 
flussmei 
iOMinu 

ratur 
in  ano. 

Bemerkungen. 

16. 

Curare. 

13,2 

Ccra. 

3,89 
2,33 
4,67 

37,0 
36,6 
36,5 

l    Maschinenbewegung. 
8  Minotan  Rohe. 

1,23 

36,4 

Maschinenbewegung. 
14  Minnten  Ruhe. 

4,0 

37,2 

Maschinenbewegung. 
17  Miiiat«n  Rnhe. 

/,/5 

39,0 

Maschinenbewegung. 
10  Minuten  Rahe. 

1.0 

40,9 

Msschinenbewegung. 
18  Minuten  Rnhe. 

0,87 

42,1 

Masch  inenbewegu  ng . 
13  Minuten  Rnhe. 

0,71 

43,2 

Maschinenbewegung. 

19. 

Curare. 

U,65 

2,0 
1,25 

39,0 

Plexus  brachlalls  dexter  darehschnltteii. 


Maschinenbewegung. 

13  Minuten  Ruhe. 
Masch  inenbewegung. 


Maschinenbewegung. 

12  Minnten  Rnhe. 
Maschinenbewegung. 


5. 

Zwaiter  Theil. 
Curare. 

«?,33 

0,8 
0,517 

39,1 
39,5 

6. 

Zw.iter  Theil. 

18,65 

1,66 

38,4 

Curare. 

1,21 

SS,» 
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pas  Mark  zwischen  dem  2.  und  3.  Halswirbel 
durchschnitten. 


Nummer 

Körper- 

1 e 

iil 

Tempe- 

des 

gewicht 

llere 
smei 
Minv 

rstur 

Bemerliungen. 

Versuches 

in  Kilo. 

11  = 

in  ano. 

Ccm. 

1. 

45,0 

0,85 
0,40 
0,25 

0,0 

0,20 
0,7:» 

Maschinenbewegung. 

Rahe. 
Maschinenbewegung. 
Kröflig  mit  der  Hand  bewei<|. 

2. 

31,08 

2.9< 

38,7 

1  ßfi 



1  50  Mal  in  der  Minute  mit  der 

1  ,  \i\J 

1,00 

38,5 

1         Maschine  gestreckt. 

4,12 

38,4 

2,87 
2,22 

50  Mal   in  der  Minute  kräftig 

38,1 

mit  der  Hand  gestreck I. 

0,73 
0,50 

37,7 

\  SIreckung  wie  in  Periode  I. 

1,25 

— 

1.0 

37,0 

Streckung  wie  in  Periode  II. 

OM 

— . 

0,40 

36,5 

Streckung  wie  in  Periode  1. 

11. 

Grosso  1 

2,31 

36.6 

\ 

Curore-Ver- 

Thicr. 

1,38 

3H,3 

1  Maschinenbewegung. 

giriung. 

7 

/ 

13. 

5,12 

2,1 

37,0 

1 

0,7 

36,6 

l  Mnschinenbewegung. 

0,4 

36,0 

'        130  Minuten  Rahe.      Durch  Aus- 

■~^ 

drucken    des    üliedea    zwei  Tropfen 

0,5 

41,0 

Lymphe  gewonnen. 

0,3 

42,0 

1 

0,1 

43,0 

\  Ma$chineob«wegung. 

0,04 

44  J 

1 
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Dag  Mark  zwischen  dem  2.  und  8.  Halswirbel 
durchschnitten. 


Nummer 

Körper- 

Aus- 
ige in 
iten. 

Tempe- 

des 

{;e  wicht 

22C 

ratur 

Bemerkungen. 

Versuches. 

in  Kilo. 

äc^ 

in  ano. 

14. 

7,25 

Com. 

0,66 
0,53 
0,40 

87,0 
36,0 
35,2 

\  Masrhinenbewegung. 

1 
0,33 

40,6 

Sr>  Minuten  Rnbe.       Dnreh  Aur- 
drfickon  (1^8  Olie(1<»R  ü,7  Cctn.  Lymphe 
gf'wonnen. 

\  Maschinenhewegung. 

1 
0,20 

41,6 

Halsmark  und  plexns  brachialis  durchschnitten. 


3. 


12,0 

0,43 

37,7 

Maschinenbewegung 

0,46 

Ruhe. 

0,23 



Maschinenbewegung. 

0,4« 



Ruhe. 

0,18 

37,2 

Maschinenbewegung 
Curare. 

0,18 

— 

Rnhe. 

0,53 

37,0 

Maschinenbewegung. 

0,25 

— 

Rahe. 

0,78 

— 

Masch  i  nenbewegung. 

0,6 

— 

Rahe. 

1,03 

36,7 

Maschineubewegung. 

.     0,42 

— 

Ruhe. 

0,71 

— 

Maschinenbewegung. 

0,S5 

— 

Ruhe. 

0,50 

36,5 

Maschinenbewegung 

— 



Ruhe. 

0,43 

35,5 

Maschinenbewegung. 

0,14 



Rnhe. 

0,36 



Maschinenbewegung 

— 



Rahe. 

0,29 
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Halsmark  nnd  plexns  braehlalis  durchschnitten. 

Nammer 

Körper- 

5 II 

Tempe- 

des 

gewicht 

lij 

ratur 

Bemericungeii. 

Versuches. 

in  Kilo. 

2  §o 

Sc' 

in  ano. 

Ccm. 

4. 

44 

0,29 
0,<5 

0,33 
0,40 
0,57 

40,0 
40,0 

40,4 

\  MaschineobeweguDg. 
Cnrare. 

0,43 

40,3 

•  Maschinenbewegaag. 

0,30 

— 

0,23 

— 

0,13 

40,6 

7. 

Grosses 
Thier. 

0,6i 
0,36 

37,4 

37,8 

\  Maschinenbewegung. 

8. 

Grosses 

0,63 
0,54 

35,3 

>  Maschinenbewegung. 

Thier. 

33,8 

10. 

.«^ 

Curare- Ver- 

8,15 

38,1 

Maschinenbewegung. 

giftung. 

4,73 

— — 

Durch  diese  Zahlenreihen  könnte  man  zu  der  Meinung  ver- 
anlasst werden,  dass  die  ausgeflossene  Lymphe  nicht  in  den 
einzelnen  Beobachtungszeiten  abgesondert,  sondern  ganz  oder 
theilweise  aus  einem  Yorrath  geschimpft  sei ,  der  vor  den  Ver- 
suchen hl  den  Lymphgerassen  oder  in  Gewebspalten  aufgehäuft 
gewesen.  —  Die  Annahme,  dass  man  es  mit  einer  schrittweisen 
Enileerung  der  Lymphgefässe  selbst  zu  thun  gehabt ,  widerlegt 
sich  leicht  durch  die  Erfahrungen,  die  man  beim  Auspressen  jetier 
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mit  der  Hand  zu  machen  pflegt.  Wenn  luan  einigemal  mit  Sorgfalt 
das  Glied  ausgestrichen  hat,  so  kann  unmittelbar  nachher  durch 
wiederholte  selbst  sehr  kraftige  Pressung  keine  weitere  Menge  von 
Flüssigkeit  erhalten  werden.  —  Die  Annahme,  dass  in  den  Ver- 
suchsperioden ein  Vorrath  von  Gewebsäften  ausgeführt  sei,  kann 
ich  allerdings  nicht  mit  dem  schlagenden  Ar'gument  widerlegen, 
welches  Hammarslen  der  grossen  Lymphmengen  wegen,  die  er 
erhielt,  zu  Gebote  st^nd.  Nicht  minder  triftig  erscheinen  mir 
jedoch  die  folgenden  Beweise.  Zuerst  das  Verhalten  des  Aus- 
flusses bei  einem  Wechsel  von  schwachen  und  starken  Zugbewe- 
gungen des  Gliedes,  wie  sie  beispielsweise  in  der  Versuchsnum- 
mer 2  p.  1 09  notirt  sind.  In  ihr  wechselte  eine  Maschinenstreckung 
mit  einer  Bewegung  ab,  die  durch  die  Hand  des  Beobachtei*s 
eingeleitet  war.  Als  auf  die  schwacher  wirksame  Maschinen- 
bewegung die  kräftigere  der  Hand  folgte ,  hob  sich  plötzlich  die 
Abflussgeschwindigkeit,  um  während  einer  Dauer  von  25  Minu- 
ten zwar  allmälig  abzunehmen ,  ohne  jedoch  auf  die  geringe 
Menge  zu  sinken ,  die  vor  dem  Eintritt  des  kräftigeren  Pumpons 
vorhanden  war.  Als  darauf  die  Maschinenbewegung  wieder  ein- 
trat, kehrte  die  Ausflussgeschwindigkeit  zurück^  welche  ohne 
das  Dazwischentreten  des  rascheren  Abflusses  zu  erwarten  ge- 
wesen wäre.  In  ähnlicher  Weise  wiederholte  sich  die  Erschei- 
nung noch  einmal ,  als  dieselben  Bedingungen  der  Zeit  nach  auf 
einander  folgten.  Die  Wiederkehr  der  Absonderung  und  zwar 
in  unverminderter  Stärke,  wenn  auf  die  wirksamere  die  weniger 
kräftige  Bewegung  folgt,  scheint  mir  durchaus  unvereinbar  mit 
der  Annahme,  dass  durch  die  passive  Bewegung  nichts  Anderes, 
als  die  Entleerung  eines  schon  vorhandenen  Vorrathes  bewirkt 
werde.  Unter  dieser  letzteren  Voraussetzung  wäre  zu  erwarten 
gewesen,  dass  die  schwächere  Bewegung,  wenn  sie  hinter  der 
stärkeren  folgte,  sich  vollkommen  unwirksam  verhalten  hätte.  — 
Auf  einen  weitern,  und  wie  mir  scheint  sehr  eindringlichen  Be- 
weisgrund für  die  Behauptung ,  dass  die  in  einer  Beobachtungs- 
zeit ausgeflossene  Lymphe  auch  in  ihr  gebildet  sei,  werden  wir 
treflen ,  wenn  von  dem  Wassergehalte  der  entleerten  Flüssigkeit 
die  Rede  ist.  Hier  mag  es  genügen  zu  envähnen,  dass  er  in  bei- 
nahe jeder  Portion  von  einem  anderen  Werthe  ist.  —  Wenn  die 
bisher  vorgebrachten  Miltheilungen  einfach  dafür  sprechen,  dass 
die  währqnd  einer  Bewegungsperiode  herausbeförderten  Lymph- 
mengen in  ihr  auch  wirklich  abgesondert  seien ,  so  weist  eine 
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andere  Erfahrung  den  Bewegungen  einen  bedeulungsvolicn  An- 
theii  an  der  Absonderung  zu.  Ohne  die  letztere  Unterstellung 
würde  es  unmöglich  sein,  die  Erscheinungen  zu  erklaren,  welche 
in  den  Versuchen  13,  14  und  18  zur  Beobachtung  kamen.  In 
ihnen  wurden  zwischen  die  Perioden  der  Bewegung  Zeiten  der 
Ruhe  und  zwar  zum  Tbeil  stundenlang  andauernde  eingeschoben. 
In  diesen  Zeiten  stockte  der  Ausfluss  entweder  vollständig,  oder 
es  konnten  nachträglich  durch  Auspressung  des  Gliedes  nur  sehr 
spärliche  Mengen  von  Lymphe  gewonnen  werden,  ja  es  floss,  als 
die  pumpende  Bewegung  wieder  anhob,  nicht  mehr  Lymphe  aus, 
als  vor  der  Ruhe  durch  dieselbe  Bewegung  abgetropft  war.  — 
Nach  allem  diesem  kann  kein  Zweifel  an  dem  wirklichen  Beste- 
hen einer  Absonderung  erhoben  werden,  was  schon  an  und  für 
sich  von  Interesse  ist,  weil  sie  in  den  vorstehenden  Versuchen 
auch  häußg  an  Thiercn  auftrat,  deren  Uaismark  und  plexus  bra- 
chialis  voi*gängig  durchschnitten  worden  war.  Hieraus  ist  zu 
scbliessen,  dass  die  Lymphbildung  an  den  Orten,  an  welchen 
sie  durch  die  passive  Bewegung  der  Glieder  eingeleitet  wird, 
unabhängig  von  dem  Zuthun  der  nervösen  Centralorgane  auftre- 
ten kann.  Zu  weit  würde  man  dageg(>n  gehen,  wenn  man  aus 
meinen  Versuchen  scbliessen  wollte,  dass  die  Lymphe  auch 
unabhängig  von  der  Nervenerreguhg  abgesondert  werde ;  hier- 
zu liegt  deshalb  keine  Berechtigung  vor,  weil  es  nicht  be- 
stritten werden  kann,  dass  in  der  pumpenden  Bewegung  die 
Veranlassung  zu  einer  Nervenerregung  gelegen  ist. 

Die  Bemerkung,  dass  in  den  Perioden  der  Ruhe  die  Abson- 
derung der  Lymphe  stocke,  gilt  nicht  für  alle  Fälle;  häußg  ßndet 
sich  auch  zu  dieser  Zeit  eine  merkliche  wenn  auch  bedeutend 
verminderte  Absonderung ,  namentlich  ereignet  sich  dieses  im 
Beginn  der  eingeleiteten  Curare- Vergiftung.  In  diesen  Beobach- 
tungen bot  also  die  vordere  Extremität  Erscheinungen  dar,  wie 
sie  unter  allen  Umständen  für  den  Hoden  und  die  Speicheldrüsen 
gelten,  aus  denen  bekanntlich  selbst  bei  vollkommen  ruhiger 
Lage  Lymphe  hervorströmt.  Da  die  Slructuren  der  Orte,  aus 
welchen  die  Lymphe  in  den  Gliedmaassen  entsteht,  verschie- 
denartige sind,  so  muss  es  unentschieden  bleiben,  ob  an 
dieser  »Ruhe-Lymphe«  sich  z.  B.  nur  die  lymphgefässreichen 
Fingerballen  oder  auch  andere  Stücke  der  vorderen  Extremität 
betheiligen. 

Wenn  wir  noch  einmal  zu  der  Erscheinung  zurückkehren, 
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dass  mit  der  Dauer  des  Versuches  die  Geschwindigkeit  des 
Lymphausflusses  abnimmt,  so  erhebt  sich  zunächst  die  Frage 
nach  dem  Grunde  hierfür.  Auf  den  ersten  Blick  würde  man  an 
eine  Ermüdung  des  absondernden  Apparates  denken ,  wenn  es 
mit  dieser  Anschauung  vereinbar  wäre,  dass  nach  selbst  stun- 
denlangen Ruhezeiten,  welche  zwischen  die  Beobachtungen 
mit  Bewegung  eingeschoben  wurden,  die  Erholung  niemals 
wiederkehrte.  Damach  scheint  es ,  als  ob  diese  Vorstellung  un- 
haltbar wäre.  —  Eine  andere  der  möglichen  Unterstellungen 
würde  darin  bestehen,  dass  durch  die  passiven  Bewegungen  der 
Blutstrom  in  den  Geweben  eine  Veränderung  erfahren.  Auf  eine 
Widerlegung  dieser  Annahme  will  ich  hier  nicht  eingehen ,  weil 
ich  gleich  auf  die  Besprechung  der  Wirkung  des  Blutstromes 
zurückkommen  werde.  —  Eine  dritte  Aussicht  für  die  Erklä- 
rung des  auffallenden  Phaenomens  bietet  sich  durch  eine  gleich- 
zeilige  Aenderung  in  der  Zusammensetzung  der  ausgeflossenen 
Lymphe.  Auf  sie  werde  ich  an  einem  spätem  Orte  dieser  Ab- 
handlung eingehn. 

S.  Ueber  die  Wirkung  des  Curare  auf  die  Lymphabsonde- 
rung. —  Wer  mit  der  Absicht  umgeht,  jede  der  Bedingungen, 
die  an  der  Lymphbildung  betheiligt  sind ,  für  sich  zu  studiren, 
der  wird  vor  Allem  die  selbständigen  Bewegungen  der  Glied- 
maassen  auszuschliessen  haben.  Dieser  Aufgabe  kann  nur  durch 
die  Vergiftung  mit  Curare  genügt  werden ;  weil  es  aber  durch 
die  Versuche  von  besser  sehr  wahrscheinlich  geworden  war,  dass 
das  Curare  selbst  die  Absonderung  modifizirt,  so  musste  seine 
spezifische  Wirkung  zunächst  geprüft  werden ,  und  dieses  zwar 
unter  den  Umständen  der  spätem  Versuche.  Mein  nächstes  Ziel 
ging  nun  darauf  hinaus,  die  Lymphe  zu  gewinnen  während  das 
Rückenmark  und  der  plex.  brachialis  durchschnitten  waren; 
demgemäss  ordnete  ich  den  Versuch  so,  dass  dem  Thiere  zuerst 
das  Halsmark  und  der  plex.  brachialis  durchschnitten  wurden, 
und  dann  während  einer  bestimmten  Zeit  die  Lymphe  aus  der 
vorderen  Extremität  ausgepumpt  ward.  Nach  Beendigung  dieses 
ersten  Abschnittes  wurde  dem  Thiere  rasch  eine  zur  Vergiftung 
genügende  Portion  von  Curare  in  eine  Vene  eingespritzt,  und 
dann  auf  die  frühere  Weise  mit  der  Gewinnung  der  Lymphe  fort- 
gefahren. Die  nachstehenden  Zahlen  enthalten  das  Resultat, 
welches  diese  Versuche  gegeben  haben. 
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Halsmark  und  plexus  bracHalis  dexter  dnrchschnftten. 
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In  der  That  wuchst  nach  dem  Eintritte  der  Curare-Vergif- 
tung  die  Geschwindigkeit  der  Absonderung ,  und  zwar  so,  dass 
sie  etwa  40  bjs  50  Minuten  nach  ihrem  Beginne  ein  Maximum 
erreicht  hat,  und  dann  allmaiig  wieder  abnimmt.  Aus  dem 
Versuche  3  ist  zu  ersehn,  dass  die  Beschleunigung  des  Aus- 
flusses nicht  bloss  in  den  Zeiten  der  Bewegung,  sondern  auch  in 
denen  der  Ruhe  besteht ;  eine  Thatsache ,  aus  weicher  die  Be- 
deutung des  Curare  für  die  Geschwindigkeit  der  Absonderung 
vorzugsweise  deutlich  hervorgeht.  —  Diese  Fluthwclle ,  welche 
sich  in  den  Gang  der  Absonderung  einschiebt,  erscheint  um 
so  beachtenswerther ,  als  sie  ausser  allem  Zusammenhange  mit 
einigen  der  wesentlichsten  Vergiftungserscheinungen  steht.  So 
ändert  sich  namentlich  während  des  ganzen  Ablaufes  derselben 
gar  nichts  im  Lühmungszustande  der  quergestreiften  Muskeln, 
und  dass  das  Ansteigen  und  Wiederabsinken  der  Absonderung 
mit  dem  arteriellen  Blutdrucke  nicht  parallel  geht,  ist  aus  den 
vorstehenden  Zahlen  zu  erkennen.  Ausser  den  erwähnten  Er- 
scheinungen erzeugt  die  Vergiftung  mit  Curare  bekanntlich  auch 
eine  mehr  oder  weniger  lang  andauernde  Röthung  der  Haut.  Bei 
der  Schwierigkeit,  für  diese  ein  ausreichendes  Maass  zu  finden, 
muss  es  unentschieden  bleiben,  ob  die  Periode  des  beschleu- 
nigten Lymphstromes  mit  ihr  zusammenfallt.  Vielleicht  haben 
die  Wirkungen  des  Curare  auf  den  die  Lymphe  absondernden 
Apparat  eine  gewisse  Analogie  mit  denjenigen  auf  die  Speichel- 
drüsen. Eine  Entscheidung  hierüber  wird  jedoch  erst  nach 
weitergehenden  Untersuchungen  zu  treffen  sein ,  welche  zu  be- 
achten haben  werden ,  dass  das  Curare  mit  der  Geschwindigkeit 
zugleich  auch  die  Zusammensetzung  der  abgesonderten  Lymphe 
in  einer  eigenthUmlichen  Weise  ändert,  wovon  ich  in  einem 
spätem  Abschnitt  dieser  Abhandlung  noch  sprechen  werde. 

3.  Von  der  Aenderung  der  Lymphabsonderung  in  Folge 
einer  Vermehrung  des  Zuströmens  an  Blut.  —  Um  die  vordere 
Extremität  des  curarisirten  Thieres  mit  Sicherheit  in  eine  arte- 
rielle Congestion  zu  versetzen,  stehen  mehrere  Wege  offen.  Den 
einfachsten  wählte  ich  zuerst;  er  besteht  darin,  den  plexus  bra- 
chialis  sorgfältig  bioszulegen,  darauf  die  Lymphe  auszupumpen, 
und  dann  erst,  nachdem  der  plexus  durchschnitten  war,  mit  der 
Gewinnung  der  Lymphe  fortzufahren.  Der  zeitliche  Abstand 
zwischen  dem  Beginn  des  Versuches  und  der  Zerschneidung 
des  plexus  wurde  so  gewählt,  dass  man  sicher  noch  in  die  Pe- 
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liode  Her  wirksnmcn  Curare- Vergiftung  hineintraf.  Die  Absicht, 
welche  mit  der  Durchschneidung  der  Arranerven  erreicht  wer- 
den sollte,  lag,  wie  ich  kaum  zu  sagen  brauche,  darin,  dass 
hierdurch  eine  LHhmung  der  Geßissnerven  und  somit  eine  stär- 
kere Strömung  durch  die  kleinen  Arterien  herbeigeführt  werde. 
Der  Beweis  dafür,  dass  die  Operation  von  dem  gewünschten 
Erfolge  begleilel  war,  wurde  auf  bekannte  Weise  geliefert,  die 
Pfote  erwiirmle  sich  nach  derselben  und  blutete  aus  einem  Nadel- 
stiche viel  mehr,  als  es  vorher  der  Fall  gewesen.  Die  Resultate 
zweier  Versuche  sind  in  den  nachstehenden  Zahlen  niedergelegt. 
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1  Maschinenbewegung. 

Flexas  brachialis    dnrcb- 
scbnitten ;  die  entsprecliende 
Pfote  wird  w&tmer,  aus  einem 
Nadelstich  in  dieselbe  erfolgt 
eine    st&rkere   Blntang    als 
vorher. 

l  Maschinenbewegung. 
.  Maschinenbewegung. 

Plexus  brachialis   durch- 
schnitten: die  entsprechende 
Pfote  wird  wfirmer. 

\  Maschinenbewegung. 

Aus  diesen  Beobachtungen  leuchtet  auf  das  Allerdeutlichste 
die  vollkommene  Einflusslosigkeit  des  gesteigerten  Arterienstro- 
uies  auf  die  Absonderung  der  Lymphe  hervor,  denn  ihre 
Geschwindigkeit  fiel  nach  der  Durchschneidung  regelmäs- 
sig ab,  trotzdem  dass  der  arterielle  Blutdruck  nach  derselben 
höher  als  vorher  geworden  war,  und  trotzdem  dass  sich  die 
Pfote  und  somit  doch  wohl  auch  alle  übrigen  Theile  der  Extre- 
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roität  durch  die  erhöhte  Wärme  und  die  vermehrte  Blutung  als 
blutreicher  erwiesen. 

Um  an  diesen  für  die  gegenwärtige  Anschauung  unerwar- 
teten Ergebnissen  keinen  Zweifel  zu  lassen ,  griff  ich  auch  noch 
zu  dem  folgenden  Verfahren,  durch  welches  die  arterielle  Strö- 
mung in  einer  noch  weit  wirksameren  Art  gefördert  werden 
musste.  Jetzt  nämlich  wurde  das  Halsmark  durchschnitten  und 
mit  Electroden  versehen  und  darauf  auch  sogleich  der  plexus 
brachialis  durchtrennt.  Infolge  dieser  Vorbereitung  konnte  man 
wechselnd,  je  nach  dem  Reizungszustande  des  Markes,  die 
Lymphe  bald  bei  hohem  und  bald  bei  niederem  Blutdrucke  fan- 
gen, und  dabei  sicher  sein,  dass  die  Aenderung  des  Blutdruckes, 
welche  in  der  art.  carotis  gemessen  war,  sich  auch  in  der  vor- 
deren Extremität  geltend  machte^  weil  die  Gefässnerven  derselben 
gelahmt  waren.  Die  nachfolgenden  Zahlen  geben  Nachricht  von 
den  gewonnenen  Resultaten. 


Halsmark  and  plexus  brachialis  durchschnitten. 
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V  11  MinnUn  bindnrck. 
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Reizung  des  Rückenmarkes 
7  Miwiten  hindvrcli. 
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•^'»^    '     1»  Minntan  lang. 

B«i    allen    Beisiingen   des 
Rflokenmarires  blutete  «in  in 

die  rechte  Pfote  angebrachter 

Btieh  sehr  sUrk. 
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Halsmark  nnd  plexos  brachialis  darchscliBitteii. 
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Der  plexns  1)rachialiB  wird 
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Ueitnog  des  Rackenmarkes 
24  Minnten  lang. 

12«        Grosses 
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170 

37,1 

Reizung  des  Rftckenmarkes 
8  Minuten  lang. 
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35 

37,2 
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104 



Reizung  des  Rückenmarket» 
10  Minuten  laug. 

«,l 

3i 

37,4 

<,1 

230 



Reizung  des  Rückenmarkes 
10  Minuten  lang. 

Bei  allen  Reizungen  des 
Rückenmarkes  blutete  ein  in 
der  rechten  Pfote  angebrach- 
ter Stich  sehr  stark. 

Diese  Resultate  besUiligen  diejenigen  der  vorhergehenden 
Versuchsreihe  in  einer  so  auffallenden  Weise,  dass  es  mir  un- 
möglich erscheint,  an  der  Einflusslosigkeit  der  gesteigerten  Blut- 
strömung auf  die  Absonderung  der  Lymphe  innerhalb  des  vor- 
liegenden Versuchsobjectes  zu  zweifeln.  Obwohl  der  mittlere 
Werlh  des  Blutdruckes  während  der  Reizungsperiode  um  das 
vier-  bis  neunfache  denjenigen  überstieg,  welcher  ohne  dieselbe 
vorhanden  war,  und  obwohl  die  Reize  wegen  der  dauer- 
haften Erregbarkeit  des  Markes  viele  Minuten  lang  (bis  zu  24) 
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fortgesetzt  werden  konnten^  so  fand  sich  doch  gar  keine  Aende> 
rung  in  dem  zu  erwartenden  Gange  des  Lymphabflusses  ein. 
Denn  keinmal  ward  durch  die  eingesetzte  Rei- 
zung auch  nur  ein  Stillstand  in  dem  Absinken  der 
Absonderungsgeschwindigkeit,  geschweige  denn 
eine  Steigerung  der  letzteren  herbeigeführt.  Wenn 
man  nun  erwägt,  dass  der  beschleunigte  Strom  die  Blutflüssig- 
keit stärker  gegen  die  Gei^sswand  presst  und  dass  in  Folge  hier- 
von die  letztere  selbst  nach  ihrer  Dicke  ab ,  nach  ihrer  Fläche 
aber  zunehmen  muss,  so  wird  man  der  Annahme  nicht  auswei- 
chen können,  dass  die  Porenlänge  abnehmen,  die  Absonderungs- 
fläche  aber  und  der  in  der  Richtung  des  Absonderungsstromes 
wirksame  Druck  zunehmen  könne,  ohne  gleichzeitiges  Anwach- 
sen der  Lymphbildung. 

Bevor  ich  diese  Thatsachen  in  das  Licht  aller  anderen 
Erfahrungen  stelle,  die  wir  über  die  Lymphabsönderung  be- 
sitzen, sei  es  mir  gestattet,  noch  einige  Beobachtungen  mit- 
zutheilen,  damit  man  erkenne,  wie  leicht  durch  mancherlei 
Nebenumstände  die  Schärfe  der  Resultate  zu  trüben  ist. 

Die  vier  folgenden  Versuche  sind ,  wie  die  dazu  gehörigen 
Bemerkungen  lehren,  an  Thieren  angestellt,  die  entweder  gar 
nicht,  oder  mit  Opium,  oder  nur  unvollkommen  mit  Curare  ver- 
giftet waren.  Im  Versuch  7  und  8  war  das  Halsmark  und  der 
plexus  brachialis  durchschnitten,  und  ersteres  mit  Electroden 
versehen.  In  dem  Versuch  9  wurde  das  Brustmark,  in  49  der 
plexus  brachialis  im  Verlaufe  des  Versuches  durchschnitten. 
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In  den  Beobachtungen  7  und  8  tritt  mit  dem  Emporgehen 
des  arteriellen  Druckes  eine  Steigerung  der  Lymphabsonderung 
ein;  trotzdem  wird  man  in  ihnen  eine  Bestätigung  der  früheren 
Ergebnisse  erkennen  müssen,  da  die  Grösse  des  Zuwachses,  wei- 
chen derLymphausfluss  erfahren,  sichausseraliem  Verhältnisse  zu 
demjenigen  des  Druckes  befindet.  Die  geringe  Vermehrung  des 
Lymphausflusses  während  der  Rückenmarksreizung  hängt  un- 
zweifelhaft von  den  Zuckungen  in  den  Schuitermuskeln  ab, 
welche,  wie  schon  früher  hervorgehoben,  eine  Abiheilung  des 
Gebietes  umgreifen ,  aus  welchem  der  truncus  brachialis  seinen 
Ursprung  nimmt.  Könnte  nach  dem  ,  was  wir  über  die  Bezie- 
hung der  Muskelbewegung  zum  Lymphstrom  wissen,  hieran 
noch  ein  Zweifel  sein ,  so  würde  dei-selbe  durch  die  Beobach- 
tung 9  gehoben  werden,  in  welcher  nach  Durchschneidung  des 
Brustmarkes,  also  trotzdem  dass  der  Blutdruck  bedeutend  ab- 
nahm, eine  Steigerung  im  Lymphausflusse  bemerklich  wurde. 
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Auch  hier  trat  in  der  zweiten  Periode  des  Versuches  rine 
Bewegung  solcher  Muskeln  ein ,  welche  im  Gebiete  des  truncus 
brachialis  gelegen  sind.  Somit  zeigt  sich  durch  Vergleichung 
der  Versuche  7  und  8  mit  dem  neunten,  dass  sich  die  Ab- 
sonderung vermehrt,  wenn  zu  den  passiven  Bewegungen  des 
Gliedes  auch  noch  Zusammenziehungen  seiner  Muskeln  hin- 
zutreten ,  trotzdem  dass  der  Blutdruck  von  78  auf  24  Millimeter 
hcrabging.  Gerade  diese  Beobachtungen  waren  es,  welche  mich 
veranlassten,  zum  Curare  zu  greifen,  bei  dessen  Gebrauche 
sich  nun  die  Besultate  so  unzweideutig ,  wie  oben  angegeben, 
aussprachen. 

Jene  Erfahrungen  (5.  6. 1 0. 4 1 .  42)  stehen,  wie  es  scheint,  im 
oOenbarsten  Widerspruch  mit  den  Anschauungen,  die  man  bisher 
über*die  Abhängigkeit  zwischen  dem  Blutdrucke  und  der  Lymph- 
Absonderung  gehegt  hat.  Man  hielt  sie  bisher  für  eine  durchaus 
unmittelbare,  da  man  geradezu  behauptete,  die  Ursache  für  die 
Bewegung  der  Flüssigkeit  aus  den  Blutgefässen  in  die  Geweb- 
spalten sei  in  dem  Unterschiede  der  Drtlcke  begründet  gewesen, 
die  auf  den  beiden  Flächen  der  Gefässwand  wirksam  waren.  Hier- 
beit  sützte  man  sich  auf  Folgendes  :  1 .  In  überlebenden ,  vom 
Körper  getrennten  Organen  und  Gliedmaassen  kann  man  durch 
blose  Erhöhungen  des  Druckes  eines  in  ihren  Gefässen  strö- 
menden Blutes  oder  Blutserums  den  Austritt  einer  eiweiss- 
haltigen  Flüssigkeit  bewirken.  Hierdurch  wird  also  erwiesen, 
dass  die  Gefässwand  Eiweisslösungen  und  zwar  unter  Drücken 
hindurchlässt,  wie  sie  auch  im  normalen  Blutstrome  vorzukom- 
men pflegen.  Die  Anwendbarkeit  dieses  Vorganges  auf  den 
lebenden  Zustand  erschien  um  so  unbedenklicher,  weil  auch  in 
der  f^ymphe,  die  aus  Stämmen  genommen  ist,  welche  noch 
keine  Drüse  durchsetzt  haben,  wie  z.  B.  aus  denjenigen  des 
Samenstranges,  rothe  Blutkörperchen  enthalten  sind.  Wo  nun 
aber  Gebilde  von  einem  Aggregatzustande ,  wie  er  den  genann- 
ten Körperchen  eigen  ist,  durch  eine  Wand  hindurchschlüpfen 
können,  da  müssen  unzweifelhaft  Poren  vorhanden  sein,  welche 
gross  genug  sind,  um  den  Durchgang  von  Flüssigkeiten  bei  der 
Anwesenheit  selbst  massiger  Druckdifferenzen  zu  gestatten. 
Ausgehend  von.  dem  selbstverständlichen  Satze,  dass  unter 
gleichen  Bedingungen  auch  immer  dieselben  Erfolge  eintreten 
müssen,  gelangte  man  somit  zu  der  Annahme,  dass  auch  im 
lebenden  Organismus  bei  einem  auf  den  beiden  Gefässflächen 
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vorhandenem  Druckunterschiede  der  üebergang  von  BlulflUssig- 
keit  in  die  Gewebsspalten  erfolgen  müsse.  —  2.  Eine  sachliche 
Bestätigung  für  diese  Unterstellung  fand  man  in  den  bekannten 
Versuchen  von  Tomsa  *) ,  welcher  den  Strom ,  der  aus  den 
Lymphgefüssen  des  Samenstranges  hervorging,  jedesmal  be- 
schleunigt sah,  wenn  er  bei  unverändertem  Zufluss  des  Blutes 
durch  die  Arterien  das  venöse  Strombett  im  Bereiche  des  plexus 
pampiniformis  verengte.  —  3.  Aber  nicht  blos  dann,  wenn 
man  den  Druck  im  Gapillarensystem  durch  Hemmung  des  Ab- 
flusses erhöhte ,  sah  man  die  Absonderung  der  Lymphe  zuneh- 
men, man  glaubte  dasselbe  zu  gewahren,  wenn  die  Spannung 
der  Wände  durch  eine  Beschleunigung  des  Zuflusses  anwuchs. 
Auf  diese  Weise  deutete  man  die  Erfahmng,  dass  während 
der  Reizung  der  cliorda  tympani  in  das  Bindegewebe  der 
Speicheldrüse  eine  reichliche  Lymphmenge  ergossen  wird,  und 
dieses  selbst  dann  noch,  wenn  vom  Speichelgange  aus  die 
specifischen  Absonderungswerkzeuge  der  Drüse  vergiftet  sind 
{Gianuzzi^),  —  4.  Endlich  fand  man  eine  Bestätigung  der 
gegenwärtigen  Anschauung  in  den  Versuchen  Ra7ivier*s  ^  ,  welcher 
bedeutende  Oedeme  der  untern  Gliedmaassen  dadurch  hervor- 
zurufen wussle,  dass  er  gleichzeitig  ihre  Gefilssnerven  durch- 
schnitt, und  den  Durchmesser  der  vena  cava  verengte,  so  dass 
die  Capillaren  von  den  Arterien  aus  einen  reichlichen  Zufluss  er- 
hielten, ihr  Blut  aber  nur  unter  erhöhtem  Widerstände  entleeren 
konnten.  —  5.  Zu  allem  diesem  kommt  endlich  noch  ein  aus  der 
anatomischen  Anordnung  der  Lymphgefässe  entnommener  Wahr- 
scheinlichkeitsgrund;  vermöge  der  Lagerung  ihrer  Stämme, 
der  zahlreichen  Verbindungen  zwischen  diesen  und  den  Wur- 
zeln, und  der  Ausdehnbarkeit  der  Wand  aller  Lymphgefässo 
kann  in  ihrem  Innern  niemals  ein  Druck  ähnlicher  Ordnung, 
wie  der  arterielle,  ja  nicht  einmal  wie  der  in  den  stärkeren 
Venen ,  entstehen.  Einrichtungen ,  wie  diese,  erleichtern  den 
Eintritt  eines  DruckUbergewichles  in  den  Blut-  gegenüber  dem 
in  den  Lymphcapillaren. 

Danach  erscheint  es  in  der  That  kaum  zweifelhaft ,   dass  zu 
den  Ursachen,  welche  den  Austritt  von  Blutflüssigkeit  durch  die 


1}  Wiener  Sitzungsberichte,  46.  Bd.  11.  Absch.  p.  185  (T. 
±)  Diese  Berichte  1863  p.  77  ff. 
S)  Compt.  rend.  1869  p.  1874. 
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unverietzton  Geßisswilnde  bedingen ,  der  Druckunterschied  ge- 
hören könne.  Freilich  ist  damit  nicht  gesagt,  und  noch  we- 
niger bewiesen ,  dass  er  die  einzige  Bewegungsursache  sei ,  und 
ferner,  dass  er  überall  und  zu  allen  Zeiten  Gleiches  leisten 
mUsse.  Denn  gäbe  man  selbst  zu,  dass  die  ßildung  derLyntphe 
nichts  Anderes,  als  ein  Filtrations Vorgang  sei,  so  wUrde  man 
demselben  Druckunterschiede  für  die  £utstehung  jener  Flüssig- 
keit je  nach  dem  Durchgangigkeitsgrade  der  Wand  einen  un- 
gleichen Erfolg  zuschreiben  müssen.  Dieser  letzte  Umstand, 
auf  welchen  die  Filtratioushypothese  bei  ihrer  Entstehung  wenig 
Rücksicht  nahm,  weil  man  damals  die  Wand  der  Capillaren 
noch  für  ein  homogenes  Hautchen  hielt,  ist  in  der  neuern  Zeit 
sehr  in  den  Vordergrund  getreten.  Denn  wir  wissen  jetzt,  dass 
die  Capillarenwand  ein  Mosaik  aus  Endothelzellen  ist,  das  an 
manchen  Orten  auf  seiner  äusseren  Fläche  von  einer  aus  Zellen 
gebildeten  Scheide  umgeben  wird.  Diese  Zeilen  sind  aber  nicht 
als  gewöhnliche  elastische  Biättchen  aufzufassen ;  denn  die  Kerne 
derselben  ändern  nach  den  Versuchen  von  Stricker  und  Golubew  ^) 
durch  Inductionsschläge  ihre  Gestalt  so  bedeutend,  dass  hier- 
durch die  Lichtung  des  Gapillargefiisses  wesentlich  beeinträch- 
tigt wird.  Und  ausser  dieser  unmittelbar  sichtbaren  Bewegung 
müssen  auch  noch  andere  Umformungen  der  Zellenmasse  mög-* 
lieh  sein,  weil  ohne  ihr  Zuthun  die  Beobachtung  CoAnAetWs^) 
unerklärlich  bliebe,  wonach  durch  die  lebendige  Getasswand 
die  weissen  Blutzellen  bald  leicht  und  bald  gar  nicht  hindurch- 
zuschlüpfen vermögen. 

An  der  Hand  dieser  Einsicht  begreift  es  sich  leicht, 
wesshalb  die  Versuche  von  Tomsa  und  Ranvier  ein  anderes 
Resultat,  als  die  meinigen,  geben  mussten.  Denn  nach  den 
Beobachtungen  von  Cohnheim  übt  eine  Stauung  des  Blutes ,  die 
im  Capillarensystem  durch  Behinderung  des  venösen  Abflusses 
erzeugt  wird,  einen  viel  grösseren  Einfluss  auf  die  Durchlässig- 
keit der  Gefässwände,  als  die  Aenderungen  der  Spannung, 
welche  durch  den  verschieden  raschen  Zufluss  von  der  arteriel- 
len Seite  her  hervorgerufen  werden.  Demgemäss  sind  die 
Versuche,  bei  welchen  man  dieselbe  Ausdehnung  der  Gefiiss- 


V,  Stricker,  Wiener  Sitzungsberichte,  Bd.  52.  —   Golubew,  Archiv  für 
mikroskopische  Anatomie,  Bd.  5.  4869. 

2)  Ueber  die  cmbolischen  Prozesse.  Berlin  1873. 
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wand  bald  durch  einen  langsamen ,  bald  durch  einen  raschen 
Strom  hervorruft,  unter  einander  nicht  mehr  vergleichbar, 
weil  ausser  dem  willkürlich  veränderten  Drucke  in  dem  einen 
Falle  noch  eine  Bedingung  hinzutritt,  die  in  dem  anderen  fehlt. 

Von  den  früheren  am  lebenden  Thiere  angestellten  Ver- 
suchen bliebe  somit  nur  einer  übrig ,  welcher  mit  meinen  Be- 
obachtungen vergleichbar  wäre:  die  vermehrte  Absonderung 
der  Lymphe  durch  Reizung  der  chorda  tympani.  Wenn  man 
aber  fragt,  worauf  sich  die  Ueberzeugung  gillnde,  dass  in  ihm 
der  Druck  unterschied  die  Absonderung  vermehrt  habe,  so  wird 
man  hierfür  keine  andere  Stütze  finden,  als  das  gleichzeitige 
Vorhandensein  der  rascheren  Blutströmung  und  der  vermehrten 
Absonderung.  Diese  Gleichzeitigkeit  w  irkt  jedoch  nur  so  lange 
bestechend,  als  man  es  für  erwiesen  ansieht,  dass  die  Ver- 
mehrung der  Absonderung'  eine  nothwendige  Folge  des  Druck- 
zuwachses in  der  Gefässlichtung  ist.  Sowie  diese  Supposition 
erschüttert  ist,  wird  man  eben  so  berechtigt  behaupten  dürfen, 
es  sei  der  gesteigerte  Druck  im  Innern  des  Gefässes  gleichgiltig, 
dagegen  rufe  die  Reizung  der  chorda  tympani  irgend  eine 
Bewegung,  z.  B.  in  der  Gefasswand  selbst^  hervor,  die  der 
Lymphabsonderung  zu  Gute  komme  bez.  sie  veranlasse.  In  der 
That,  jede  dieser  beiden  ErkiMrungsarten  ist  gegenwärtig  Inso- 
fern gleichberechtigt,  als  keine  zu  widerlegen  oder  zu  beweisen 
ist.  Zukünftigen  Versuchen  bleibt  es  vorbehalten,  den  wahren 
Zusammenhang  aufzudecken. 

Anders  als  in  der  Speicheldrüse  stellt  sich  die  Sach- 
lage an  der  vorderen  Extremität.-  Hier  darf  es  als  gewiss 
gelten,  dass  innerhalb  der  Haut  und  der  Muskeln  zur  Bildung 
der  Lymphe  mehr  gehört,  als  ein -rascher  Strom  des  Blutes 
durch  die  in  ihrer  Lichtung  unbeeinträchtigt  gebliebenen  Ge- 
isse. Bei  der  Uebereinstimmung  des  Baues  wird  man  es  kaum 
für  gewagt  halten,  wenn  man  behauptet,  dass  dasselbe  nicht 
nur  für  die  genannten  Gebilde  der  vorderen  Gliedmaassen, 
sondern  für  die  Sceletmuskeln  und  die  Haut  überhaupt,  d.  h. 
also  für  den  grössten  Theil  des  Aortenbezirkes  gelte. 

Welches  ist  nun  aber  die  Bedingung .  von  deren  Erfüllung 
das  Erscheinen  der  Lymphe  abhängt?  Allgemein  genommen 
kann  sie  entweder  in  einer  Bewegung  bestehen ,  welche  von  der 
Gefässwand  selbst  ausgehend  die  flüssigen  Bestandtheile  des 
Blutes  ei^reift ,  oder  aber  in  einer  Aenderung  des  Widerstandes, 
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welcher  sich  einem  schon  mit  dem  Blutstrom  gegebenen  Antriebe 
entgegensetzt.  —  Obwohl  meine  Versuche,  ihrer  methodischen 
Anordnung  gemäss,  nicht  im  Stande  sind,  zwischen  diesen  beiden 
Möglichkeiten  eine  Entscheidung  zu  treffen,  so  weisen  doch  einige 
meiner  Beobachtungen  darauf  hin ,  dass  sich  die  Lymphbildung 
an  die  Bewegung  von  Muskeln  knüpfe,  welche  im  absondorndon 
Gebiete  gelegen  sind.  Zu  den  eben  genannten  gehören  namentlich 
Versuch  4  9  (p.  i  2  2) ,  die  letzte  Aufsammlung  in  Versuch  4  8  (p.  1 32) 
und  die  dreizehnte  Aufsammlung  in  Versuch  2  (siehe  Versuchs- 
Protokolle] .  In  allen  diesen  Füllen  mehrte  sich,  als  sehr  schwache 
Zuckungen  in  der  vorderen  Extremität  sichtbar  wurden,  der 
Ausfluss  der  Lymphe.  Da  nun  aber  bei  vollkommener  Curare- 
vergiftung  —  Versuch  5  und  6  —  ebenfalls  die  Lymphabson- 
derung rascher  wurde,  so  ist  hieraus  entweder  zu  schliessen, 
dass  in  den  Versuchen  2,  48,  49  sich  zu  den  Muskelzuckungen 
noch  irgend  eine  andere  in  der  Gefässwand  selbst  'beginnende 
Bewegung  gesellt  habe,  oder  dass,  wenn  dieses  letztere  nicht  der 
Fall  war,  sowohl  die  Bewegung  der  Muskeln  wie  auch  irgend 
welche  andere,  von  der  Gefässwand  selbst  ausgehende  die 
Lymphabsonderung  veranlassen  könne.  Auf  die  Rechnung  dieser 
letztern  mUsste  denn  auch  das  Entstehn  der  Lymphe  in  allen 
muskelfreien  Organen  geschoben  werden. 

Nicht  minder  hypothetisch ,  wie  die  soeben  aufgestellte  An- 
nahme von  der  Anwesenheit  selbstständiger  Bewegung  in  der 
Wand  der  Capillaren,  ist  die  andere  von  der*  Veränderlichkeit 
eines  Widerstandes  in  derselben.  Wollte  man  dieser  letztern 
Anschauung  den  Vorzug  geben ,  so  würde  man  jedenfalls  einen 
Widerstand  solcher  Art  ausscbliessen  müssen,  wie  er  beim  Durch- 
gang von  Flüssigkeiten  durch  Poren  mit  starren  oder  nur  wenig 
beweglichen  Wänden  vorkommt;  denn  bei  Anwesenheit  eines 
solchen  bliebe  es  unverständlich,  weshalb  eine  Erhöhung  des 
Blutdruckes  den  Lymphstiom  nicht  beschleunigte.  Somit  hätte 
man  also  auch  in  diesemr  Falle  an  eine  tiefer  gehende  Aenderung 
in  den  Eigenschaften  der  Wand  zu  denken. 

4.  Von  der  Aenderung  der  Lymphabsonderung  durch 
Erhöhung  der  Körperwärme.  —  Die  Abkühlung,  welche  die 
Thiere  zu  erleiden  pflegen,  wenn  sie  stundenlang  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  auf  dem  Versuchstische  verweilen^  konnte 
möglicherweise  zu  den  Ursachen  zählen,  aus  welchen  die  Ab- 
sonderung mit  der  dauernden  Beobachtungszeit  geringer  und 
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geringer  wurde.  Dieses  mussle  geprüft  werden.  Die  Anord- 
nungen ,  welche  der  hierzu  nöthige  Versuch  zu  empfangen  hat, 
bestanden  einfach  darin,  dass  man  die  Thiere  erst  bei  gewöhn- 
Ucher  Temperatur  abkühlen  Hess,  während  man  Lymphe 
enlzog,  und  sie  dann,  indem  man  mit  der  Lymphgewinnung 
fortfuhr,  von  aussen  her  erwärmte.  Zu  dem  letzteren  Ende 
diente  der  Kasten  mit  doppelten  Wänden ,  welcher  im  Durch- 
schnitt auf  pag.  104  dargestellt  ist.  Auf  die  beschriebene  Weise 
führte  ich  zuerst  zwei  Versuche  aus ,  bei  welchen  das  Halsmark 
vorgängig  durchschnitten  worden  war. 
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Durch  diese  Versuche  ward  also  dargethan ,  dass  sich, 
unbeschadet  des  fortschreilenden  Sinkens  der  Absonderungs- 
geschwindigkeit die  Temperatur  um  mehrere  Grade  erhöhen 
könne.  Da  nun  das  Ansteigen  der  Körperwärme  die  während 
eines  Versuches  bemerkliche  Abnahme  der  Ausflussmenge  nicht 
in  das  Gegentheil  umkehren,  ja  nicht  einmal  hemmen  kann, 
so  darf  wohl  mit  Recht  angenommen  werden,  dass  auch  die 
bei  den  früheren  Beobachtungen  aufgetretene  Erniedrigung  der 
Temperatur  nicht  die  Ursache  für  das  besondere  Verhalten  der 
Absonderungsgeschwindigkeit  gewesen  ist.  Die  vorstehenden 
ICrwärmungsversuche  sind  jedoch  dadurch  interessant,  dass  die 
Thiere  trotz  der  Trennung  des  Zusammenhangs  zwischen  Hirn 
und  Rückenmark  beim  Aufsteigen  ihrer  Binnenwärme  Bewe- 
gungen zeigten,  welche  den  Charakter  der  Coordination  trugen. 

Obwohl  nun  für  meinen  nächsten  Zweck  keine  weiteren 
Beobachtungen  mit  Erwärmung  nöthig  gewesen  wären,  so 
wünschte  ich  doch  den  Versuch  noch  reiner,  d.  h.  mit  Aus- 
schluss aller  selbständigen  Muskelconlractionen,  anzustellen. 
Zu  dem  Ende  griff  ich  wieder  zur  Vergiftung  mit  Curare,  un- 
lerliess  aber,  da  das  Rückenmark  nicht  gereizt  werden  sollte, 
die  Durchschneidung  desselben.  Unerwarteter  Weise  kam  ich. 
hierdurch  zu  den  folgenden  Resultaten : 
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Trotzdem  dass  nun  die  Muskelbewegungen  ausgeschlossen 
waren,  verhielt  sich  mit  der  fortschreitenden  Yersuchszeit  der 
Gang  der  Absonderung  anders,  als  früher.  Denn  als  im  Versuch 
15  die  weitere  Erniedrigung  der  Temperatur  gehemmt  ward, 
hörte  auch  das  Absinken  der  Ausflussgeschwindigkeit  auf,  ja  es 
stieg  mit  einem  selbst  geringen  Anwachsen  der  Eigenwärme  die 
Ausflussgeschwindigkeit  flber  das  in  der  vorhergehenden  Periode 
vorhapdene  Maass ;  dann  sank  allerdings  mit  der  noch  weiterem- 
porgehenden  Temperatur  zwar  dieAbsondeningsgeschwindigkeit, 
aber  doch  nur  in  unbedeutendem  Grade  und  als  später  eine 
neue  Dosis  Curare  unter  dauernder  Zunahme  der  Binnenwürme 
eingespritzt  wurde,  erhob  sieh  der  Ausfluss  auf  eine  vorher  gar 
nicht  vorhandene  Höhe.  In' Versuch  <6  wuchs  zwar  die  Aus- 
flussgeschwindigkeit nicht  so  beträchtlich  wie  in  dem  vorher- 
gehenden ,  aber  immerhin  war  auch  hier  der  beschleunigende 
Kinfluss  der  höheren  Temperatur  unverkennbar.  Da  sich  nun 
die  zu  diesen  Versuchen  dienenden  Thiere  von  den  in  den 
Nummern  1 3  und  1 4  verwendeten  ebensowohl  durch  die  Ver- 
giftung mit  Curare,  als  auch  durch  ihr  unversehrt  erhaltenes 
Rückenmark  unterschieden,  so  mussten,  um  zu  prüfen,  welcher 
von  beiden  unterschieden  an  dem  abweichenden  Verhalten 
Schuld  sei,  noch  weitere  Versuciie  angestellt  werden.  In  diesen 
unterliess  ich  abermals  die  Durchschneidung  des  Halsmarkes, 
und  vergiftete  statt  mit  Curare,  mit  Opium.  Zu  einer  Ver- 
giftung schritt  ich  deshalb,  weil  ohne  eine  solche  in  den  durch 
die  Maschine  bewegten  Glieder  sehr  bald  tetanische  Bewegungen  . 
eintreten.  Die  Resultate  der  beiden  Beobachtungen  theile  ich 
sogleich  mit. 
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Die  Zahlen  lehren,  dass  auch  biet*  die  Absonderung  der 
Lymphe  beim  Ansteigen  der  Körpertemperatur  wachst.  Der 
Grund  dieser  Erscheinung  kann  also  nicht  in  dem  Curare  ge- 
sucht werden,  da  sich  dieselbe  auch  in  den  mit  Opium  vergif- 
teten Thieren  wiederfindet.  Somit  kann  die  Ursache,  weshalb 
sich  in  den  Versuchen  i  5  bis  f  8  die  Lymphabsonderung  anders 
als  sonst  verhielt,  nur  auf  den  unversehrten  Zustand  des  Rttcken- 
markes  geschoben  werden.  Ein  Thier  der  letzleren  Art  unter- 
scheidet sich  nun  von  einem  solchen,  dessen  Halsmark  durchs 
schnitten  ist,  theils  dadurch,  dass  durch  die  Blutgefässe  seiner 
Extremitäten  nodi  ein  lebhafter  Blutstrom  hindurchgeht,  und 
theils  dadurch,  dass  Erregungen,  welche  im  Centrum  der 
Gefässnerven  entstehen ,  für  die  Extremität  wirksam  werden. 
Nun  ist  es  bekannt,  dass  durch  die  höhere  Temperatur  in  der 
That  die  automatischen  Erreger  der  Gefässnerven  zu  einer  er- 
höhten Thätigkeit  veranlasst  werden.  Dass  dieses  auch  in.deo 
letzteren  der  vorgeführten  Versuche  geschah ,  ergiebt  sich  aus 
der  Steigerung  des  Blutdruckes,  welche  mit  der  Erwärmung 
wiederholt  eintrat.  Sollte  aber  die  vom  automatischen  Centrum 
ausgehende  Erregung  die  Absonderung  der  Lymphe  zu  be- 
schleunigen vermögen ,  so  müsste  sie  jedenfalls  anders  wirken, 
als  die  durch  Inductionsströme  bewirkte  Reizung  der  Gefäss- 
nerven  im  Verlaufe  des  Rückenmarkes,  da  durch  diese,  wie 
Versuch  M  lehrt,  keine  Vermehrung  der  Absonderung  be- 
wirkt werden  konnte.  Weitere  Variationen  der  Versuche  werden 
diesen  dunklen  Punkt  aufzuklären  haben. 

n.  Von  dem  Procentgehalte  des  Lymphserums  an  festem 
Rückstände. 

Um  das  Lymphserum  von  FaserstofiT  und  aufgeschwemmten 
Körperchen  zu  befreien,  wurde  die  Lymphe,  welche  während 
des  Aaffangens  vor  Verdunstung  geschützt  war,  in  verschlos- 
senen Gewissen  so  lange  centrifogirt ,  bis  das  klare  Serum  von 
dem  Bodensatze  abgegossen  werden  konnte.  Eine  abgewogene 
Menge  des  letzteren  wurde  mit  bekannten  Vorsichtsmassregeln 
eingetrocknet. 

Die  Bedeutung,  welche  diesen  einfachen  Bestimmungen 
beizulegen  ist,  ergiebt  sich  aus  der  bekannten  Thatsache,  dass 
eine  Veränderung  in  dem  Procentgehalte  des  Lymphserums  an 
festen  Bestandtheilen  wesentlich  durch  die  Zu-  oder  Abnahme 
des  Albumins  bedingt  wird.    Nun  ist  es  aber  gewiss  von  Be- 
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lang,  über  die  UmsUlnde,  von  denen  der  Eiweissgehall  der 
Lymphe  abhängt,  in's  Klare  zu  kommen. 

Aus  den  Bestimmungen  des  Rttckstandprocentes ,  die  ich 
an  dem  Serum  von  84  verschiedenen  Lymphproben  vorgenom- 
men ,  ergiebt  sich ,  dass  der  Procenlgehalt  des  Lympserums  an 
festem  Rückstand  sowohl  von  einem  Tbier  zum  andern,  als  auch 
in  den  zu  verschiedenen  Zeiten  von  demselben  Hunde  aufge- 
fangenen Proben  bedeutend  wechselt.  Der  Spielraum,  in  den 
die  Veränderlichkeit  des  Rückstandes  eingeschlossen  war,  wurde 
durch  2.64  und  6.55  pCt.  begrenzt.  -^ 

Die  Variation  des  Procentgehaltes  ist  jedoch  keine  regel- 
lose ;  denn  es  treten,  wenn  man  sich  auf  die  Vergleichung  der 
verschiedenen  Portionen  beschränkt,  die  während  je  einer  Pe- 
riode passiver  Bewegung  deipselben  Thiere  entnommen  sind, 
deutlich  zwei  Gesetzmässigkeiten  hervor.  Um  diese  darzulegen, 
bediene  kh  mich  abermals  der  tabellarischen  Zusammenstel- 
lung. In  dieser  bezeichnet  die  erste  Columne  die  Nummer  des 
Versuches,  die  drei  folgenden  enthalten  Zeitangaben  und  zwar 
giebt  die  zweite  Golumne  die  fortlaufende  Zeit  des  Versuches  in 
Minuten  vom  Beginne  desselben,  die  dritte,  wie  viel  jedesmal 
von  der  bis  dahin  verflossenen  Zeit  auf  die  Bewegung,  und  die 
vierte,  wieviel  auf  die  Ruhe  des  Gliedes  kam.  Die  fünfte 
Golumne  enthält  die  Lymphmenge  in  Gem.,  welche  bis  da- 
hin, vom  Beginn  des  Versuches  gerechnet,  ausgeflossen  war, 
die  sechste  giebt  die  Absonderungsgeschwindigkeit  (Zeiteinheit 
=  40  Min.),  welche  vorhanden  war,  als  das  Lympbserum  die 
in  der  siebenten  Golumne  verzeichneten  Rückstandsprozente 
enthielt.  In  der  letzten  Golumne  folgen  endlich  Bemerkungen, 
die  von  dem  Zustand  des  Thieres  Nachricht  geben. 

In  der  Zusammenstellung,  welche  nach  diesem  Plane  durch- 
geführt ist,  ward  den  Versuchen,  welche  an  curaresirten  Tbieren 
ausgeführt  sind,  ein  besonderer  Platz  angewiesen.  Ich  lasse 
zunächst  diejenigen  Beobachtungen  folgen,  welche  von  Hunden 
gewonnen  sind,  denen  keine  Gurarelösung  eingespritzt  war. 
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Wenn  man  diese  Tabelle  durchsieht,  so  wird  man  bemer- 
ken, dass  die  Zahl  des  Procenigehaltes  mit  der  wachsenden 
Versuchszeil  in  einer  Zunahme  begriffen  isl. 

Zu  ahnlichen  Resultaten  gelangte  Genersich^  als  er  die 
Lymphe  aus  der  überlebenden  Extremität  sammelte,  während 
ein  künstlicher  Blutstrom  durch  dieselbe  geführt  ward. 
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Aus  dieser  Uebereiuslimmung  mit  einem  dem  Absterben 
entgegeneilenden  Präparate  wäre  man  vielleicht  zu  schlicssen 
geneigt,  bei  meinen  Versuchen  auf  eine  Veränderung  der  vor- 
deren Extremität  zu  schliessen,  durch  welche  die  Bedingungen 
der  Lymphbildungen  in  die  eines  gewöhnlichen  Transudations- 
processes  umgewandelt  sei.  Abgesehen  davon ,  dass  hierfür  in 
dem  Versuche  selbst  kein  Grund  liegt,  spricht  dagegen  aber 
eine  zweite  aus  meinen  Beobachtungen  abzuleitende  Regel. 

2.  Wenn  in  dem  Verlaufe  eines  Versuches  die  anfänglich 
verlangsamte  Absonderungsgeschwindigkeit  der  Lymphe  wieder 
zunimmt,  so  sinkt  damit  der  Procentgehalt  ihres  Serums  sehr 
häufig  wieder  ab.  Dabei  ist  es,  vorausgesetzt  dass  keine  Curare- 
Vergiftung  bestand,  gleichgOltig,  welcher  Grund  die  Beschleuni- 
gung der  Absonderung  bedingte.  Die  Beziehung,  welche  zwi- 
schen dem  Volum  der  in  der  Zeiteinheit  abgeflossenen  Lymphe 
und  ihrem  Procentgehalte  an  festen  Bestandtheilen  besteht,  drückt 
sich  aber  auch  hier  deutlich  aus.  Denn  wenn  die  Absonderungs- 
geschwindigkeit ,  welche  durch  die  Einführung  einer  neuen  Be- 
dingung, beschleunigt  worden  war,  trotz  des  Fortbestehens  der  , 
letzteren  allmälig  wieder  geringer  wird,  so  nimmt  auch  dem 
entsprechend  das  Rückstandsprocent  wieder  zu. 

Als  Beleg  für  die  eben  ausgesprochenen  Sätze  verweise  ich 
auf  die  Coigende  Uebersicht.  Die  Bemerkungen,  welche  zu  den 
Ueberschrifien  der  vorhergehenden  Tabellen  gemacht  wurden, 
finden  auch  hier  ihre  Anwendung. 
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3.  Die  Thiere,  von  deren  Lymphe  von  jetzt  ab  die  Rede 
sein  wird,  sind  sämmiiich  mit  Curare  vergiftet  gewesen.  In 
unserer  Zusammensteliung  massten  diese  Beobac^tungien  von 
allen  übrigen  getrennt  behandelt  werden ,  weil  mit  dem  Eintritt 
der  genannten  Giftwirkung  die  Rttokstandsprocente  augenblick- 
lich anwachsen  und  dieses  swar  oft  eu  einem  Werthe ,  der  an 
der  obern  Grenze  desjenigen  liegt,  welchen  die  Lymphe  über- 
haupt anzunehmen  vermag. 

Als  ein  schlagendes  Beispiel  für  dieses  Verhalten  führe  ich 
zunächst  den  folgenden  Versuch  vor,  in  welchem  die  Lymphe 
anfangs  ohne  Curarevergiftung  aufgesammelt  wurde. 
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*)  Halsmark  und  plexus  brachialis  durchschnitten.     **)  Curare. 


Hit  dem  Eintritt  der  Vergiftung  springt  in  diesem  Versuche 
der  Gehalt  an  festen  Bestandlheilen  um  4,2  Proc.  emipor.  Wenn 
dieses  auf  Veranlassung  des  Curare  geschehen  ist,  so  lässt  sich 
erwarten,  dass  alle  mit  diesem  Gifte  narkotisirten  Thiere  von 
vornherein  eine  conzentrirte  Lymphe  absondern  werden.  In 
der  That  ist  dieses  der  Fall  in  sämmtlichen  mir  zu  Gebote  stehen- 
den Versuchsreihen,  bei  welchen  gleich  anfangs,  also  vor  Beginn 
des  Sammlens ,  die  Vergiftung  mit  Curare  herbeigeführt  war. 
In  diesen  sieben  Fällen  schwankt  der  Procentgehalt  der  ersten 
Lymphportion  zwischen  4,4  und  6,5  Proc,  d.  h.  er  hat  schon 
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im  Beginn  des  Versuchs  den  Werth,  welchen  er  am  un ver- 
gifteten*) Thiere  erst  gegen  Ende  desselben  erreicht. 

Unter  diesen  Umständen  erscheint  es  selbstverständlich, 
dass  sich  die  Aenderung  des  procentischen  Rückstandes  nicht 
mehr  so  deutlich  aussprechen  kann,  wie  sie  sich  an  meinen 
übrigen  Thieren  als  Function  der  Versuchsdauer  und  der  Ab- 
sonderungsgeschwindigkeit ausprägte. 

Wenn  der  Gehalt  der  Lymphe  an  festen  Stoffen  bei  nicht 
vergifteten  Thioren  während  der  ganzen  Aufsammlungszeit  immer 
derselbe  bliebe ,  so  wäre  anzunehmen ,  dass  bei  den  mit  Curare 
vergifteten  Thieren  der  Gehalt  der  Lymphe  an  festen  Stoffen, 
sobald  die  Wirkung  des  Giftes  aufhört,  zum  ursprünglichen  nor- 
malen Werth  zurückstreben  werde;  aber  da  der  Gehalt  der 
Lymphe  an  festen  Bcstandthetien  während  der  Dauer  der  Lymph- 
aufsammlung (unter  dem  Einflüsse  der  Maschinenbewegung] 
fortwährend  zunimmt,  so  ist  einleuchtend,  dass  letzter  Umstand 
bei  dem  Aufhören  der  Curarevergiftung  dem  Zurückgehen 
des  Gehaltes  an  festen  Stoffen  zum  ursprünglichen  (normalen) 
Werthe  entgegenwirkt.  Auf  der  anderen  Seite  kann  eine  be- 
ständige Zunahme  der  festen  Bestandtheile  mit  der  Dauer  der 
Lymphabsonderung  bei  den  Versuchen  mit  curaresirten  Thieren 
nicht  deutlich  beobachtet  werden ,  weil  hier  schon  im  Anfange 
der  Gehalt  der  Lymphe  an  festen  Stoffen  so  hoch  ist,  dass  der- 
selbe dem  möglichen  Maximum  ganz  nahe  steht.  Da  bei  allen 
Thieren,  die  im  Anfang  des  Versuchs  curaresirt  waren,  die 
Lymphe  fortwährend  unter  Beihilfe  der  Maschinenbewegung  ab- 
gesondert wurde ,  so  kann  sich  auch  der  Nachlass  der  Curare- 
vergiftung nicht  durch  eine  grössere  Veränderung  im  Procent- 
gehalt ausdrücken,  weil  jetzt  dem  zu  erwartenden  Absinken 
desselben  die  Zunahme  entgegenwirkt,  welche  der  langen  Dauer 
der  Lymphabsonderung  zu  folgen  pflegt.  Dieses  ist  aus  den  vier 
nachstehenden  Versuchen  zu  ersehen. 


*)  Ich  betone  das  Wort  unvergtftet,  weil  auch  in  den  beiden  fie- 
obachlungen  mit  Opiumnarkoso  (il  und  48)  ddr  Procenigebalt  der  Lymphe 
an  Testen  Beslaudlheilen  ein  grosser  ist.  Ob  dieses  Gift  ähnlich  wie  das 
Curare  wirkt,  muss  ich  aus  Mangel  einer  ausgedehnteren  Erfahrung  un- 
entschieden  lassen. 
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Der  Gebali  der  Lymphe  an  festen  Stoffen  in  den  vorstehen- 
den Versuchen  zeigt,  einige  Schwankungen ,  aber  in  denselben 
ist  eine  gewisse  RegelmSssigkeit  wahrzunehmen;  so  ist  im  Ver- 
suche 6,  bei  welchem  zu  Anfang  der  Lyrophaufsammlung  der 
Gehalt  der  Lymphe  an  festen  Stoffen  nicht  besonders  hoch  war 
(4,77  Proc),  während  der  ganzen  Dauer  des  Versuchs  bei  fort- 
währender Abnahme  der  Ausflussgeschwindigkeit  (mit  Aus- 
nahme einer  Messung)  eine  allmülige  Zunahme  des  Gehaltes  an 
festen  Bestandtheilen  beobachtet  worden.  Im  Versuche  1 1 ,  bei 
welchem  anfangs  der  Gehalt  an  festen  Stoffen  noch  geringer 
(4,11  Proc.)  war,  als  beim  Versuche  6,  nahm  der  Gdialt  an  festen 
Stoffen  während  der  ersten  Zeit  des  Versuchs  (um  mehr  als 
1  Proc.)  zu  und  blieb  dann  schwankend  (5,08—5,28  Proc).  Im 
Versuche  \  0,  bei  welchem  der  Gehalt  an  festen  Stoffen  schon  am 
Anfange  (obue  Zweifel  in  Folge  der  Curaresirung)  sehr  hoch  war 
(6,54  Proc.),  ist  während  der  ersten  Zeit  des  Versuchs,  ungeachtet 
der  Abnabme  der  Ausflussgesch windigkeit,  eine  allmälige  Ab- 
nahme im  Gehatte  an  festen  Bestandtheilen  zu  bemerken, 
schliesslich  schwankte  derselbe  von  n,42 — 6,19  Proc.  Im  Ver- 
suche 12,  wo  anfangs  der  Gelialt  an  festen  Stoffen  ebenfalls  sehr 
hoch  war  (5,79  Proc),  zeigt  sieh  gleichfalls  mit  der  Dauer  des 
Versuchs  eine  kleine  Abnahme  der  festen  Bestandtheile. 
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Wenn  bei  den  curaresirten  Thieren  in  Folge  irgend  einer 
Ursache  die  Ausflussgeschwindigkeit  der  Lymphe  zunimmt,  so 
treten  hier  ganz  dieselben  Verhältnisse  in  Bezug  auf  den  Gehalt 
der  Lymphe  an  festen  Stoffen  ein,  wie  bei  den  nicht  curaresirten 
Thieren,  aber  nicht  mit  ganz  derselben  Regelmässigkeit. 

In  dem  folgenden  Versuche  wurde  die  Lymphabsonderung 
in  Folge  eingetretener  Zuckungen ,  welche  bei  der  Abnahme  der 
Curare  Wirkung  sich  einstellten,  vermehrt. 
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— 
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64 
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Zuckungen. 

In  den  beiden  folgenden  Versuchen  war  die  Steigerung 
der  Lymphabsonderung  durch  Erwärmung  der  Thiere  hervor- 
gerufen. 
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Die  Zonahme  der  Ausflussgeschwindigkeit  der  Lymphe  ist 
im  Versuche  45  deutlicher  als  im  Versuche  46,  wo  durch  die 
Erwärmung  nur  ein  Abnehmen  ersterer  verhindert  wurde.  Im 
Versuche  15  nahm  während  der  Erwärmung  des  Thieres  der 
Gehalt  der  Lymphe  an  festen  Stoffen  ab,  erreichte  aber  seine 
Minimalgrenze  bei  der  Temperatur  von  43,5 — 45,0 <^  C,  als 
die  Goschwindigkeit  der  Lymphabsonderung  schon  abzuneh- 
men begann.  Im  Versuche  4  6  bemerkt  man  Etwas  Aehnliches; 
wahrend  des  ganzen  Versuchs  sind  nur  einige  kleine  Schwan- 
kungen im  Gehalte  der  Lymphe  an  festen  Bestandtheilen  ein- 
getreten ,  aber  die  Minimalgrfinze  liegt  hier  bei  der  Erwärmung 
des  Thieres  auf  43, 4  <^  G. ,  als  ebenfalls  die  Geschwindigkeit  der 
Lymphabsondernng  schon  merklich  abzunehmen  begann. 

Sollte  sich  auch  in  spütern  Versuchen  dieselbe  Erscheinung 
wiederfinden,  so  würde  hiermit  eine  spezifische  Wirkung  der 
höhern  Temperatur  auf  die  Zusammensetzung  des  Lymph- 
serums dargethan  sein ,  weiches  von  Thieren  mit  unversehrtem 
Rückenmark  abgesondert  wird. 

Wenn  man  am  Schlüsse  dieser  die  Zusammensetzung  der 
flüssigen  Lympfabestandtheile  betreflcnden  Bemerkungen  be- 
denkt ,  dass  die  Proben ,  aus  welchen  die  vorstehenden  Regeln 
abgeleitet  sind,  nicht  aus  methodisch  angelegten  Versuchen, 
sondern  nur  aus  solchen  entnommen  sind,  welche  ein  statistisch 
verwerthbares  Material  sammlen  wollten,  so  wird  man  kaum 
daran  zweifeln  können ,  dass  hier  ein  gesetzmässiges  Verhalten 
aufgedeckt  ist.  —  Auch  wird  man  daran  keinen  Anstoss  nehmen, 
dass  die  Verhaltnisszahlen  zwischen  dei  Abflussgeschwindigkeit 
und  der  Beobachtungsdauer  einerseits  und  der  Aenderung  des 
Prooentgehaltes  andererseits  sich  nicht  regelmlissiger,  bezie- 
hungsweise einfacher  gestalten.  Denn  abgesehn  davon,  dass 
^ir  es  hier  gewiss  mit  verwickelten  Abhängigkeitsverhältnissen 
zu  thun  haben ,  ist  noch  besonders  zu  beachten ,  dass  Öfter,  wie 
z.  B.  in  4  5  und  46,  die  Rnhelymphe  mit  der  Bewegungslymphe 
vermischt  eingedampft  wurde,  wodurch  sicherlich  ein  Theil 
der  wahren  Sachlage  verdeckt  ist,  da  beide  unter  durchaus 
verschiedenen  Umständen  abgesondert  wurden.  Diese  Ver- 
mischung ist  aber  nicht  überall  vorgenommen  ,  weshalb  sie  mit 
den  vorhergehenden  ,  zum  Theil  wenigstens ,  ihre  Vergleichbar- 
keit einbüssen. 

Zukünftigen  Untersuchungen  muss  es  überlassen  bleiben, 

HaÜi  -pbTB.  ClasB».  Iri73.  4  0 


IM  Dr.  Pa9cbdttii, 

zu  erOrlern,  durch  welchen  Meohaaisuius  der  Eiweusgehalt  der 
Lymphe  von  der  CurarevergifUing,  der  Dauer  und  der  Geschwin-* 
digkeit  der  Absonderung  abhängt.  —  Nur  auf  einen  Punkt,  der 
mit  dieser  Frage  möglicherweise  in  Verbindung  stehen  kOmite, 
bin  ich  aufmerksam  gewesen.  Die  Lymphe  ist  bald  mehr  und 
bald  weniger  mit  Blutkörperchen  beladen ;  da  aber  diese  letz- 
teren die  BlutgefSIsse  nur  durch  Poren  verlassen  können,  welche 
jedenfalls  dem  ganzen  Blutserum  den  Durchgang  gestatten,  so 
wäre  zu  vennuthen,  dass  mit  der  Rothung  der  Lymphe  auch  der 
fiiweissgehalt  ihres  Serums  im  Wachsen  begriffen  sei.  Dieses 
habe  ich  jedoch  nicht  bestätigt  gefunden,  und  namentlich  nicht 
in  den  ersten  Perioden  der  Gurarewirkung ,  in  welchen  der  Ge- 
halt an  festen  Stoffen  bedeutend  zunahm ,  obwohl  die  Lymphe 
heller  als  gewöhnlich  gefiBrbt  war. 

Die  Thatsachen,  welche  hier  über  die  veränderliche  Zu- 
sammensetzung des  Lymphserums  niedergelegt  sind,  beleuchten 
nun  auch  noch  diejenigen ,  welche  in  den  früheren  Abschnitten 
dieser  Abhandlung  erwähnt  wurden.  So  war  auf  p.  44S  die 
Frage  erhoben  worden ,  ob  die  durch  die  passiven  Bewegungen 
der  Glieder  hervorgeholte  Lymphe  aus  einem  vorhandenen  Vor- 
rath  entnommen,  oder  während  des  Versuches  selbst  gebildet 
wtMTden  sei.  Dort  wurde  auch  daraufhingewiesen,  dass  u.  A. 
auch  die  veränderliche  Zusammensetzung  der  gewonnenen 
Flüssigkeit  (Ur  eine  Neubildung  derselben  spreche. 

Dieses  dürfte  wohl  jetzt  für  unzweifelhaft  gelten ,  denn  zu 
welchen  künstlichen  Vorstellungen  über  dieVertheilung  eines  sich 
allmälig  entleerenden  Vorrathes  mUsste  man  greifen,  wenn 
man  erklären  wollte,  warum  bei  gleichbleibendem  Takte  der 
Bewegung  sich  plötzlich  die  Zusammensetzung  des  Serums 
änderte^  je  nachdem  dieses  mehr  oder  weniger  reichlich  abflösse. 

Aber  auch  für  unsere  Vorstellungen  über  die  Entstehungs- 
weise der  Lymphe  werden  die  Erfahrungen  über  die  veränder- 
liche Zusammensetzung  derselben  bedeutungsvoll.  Denn  sie 
zeigen,  wie  ungenügend  es  ist,  die  Volumina  der  Flüssigkeit 
allein  in  das  Auge  zu  fassen,  welche  aus  den  absondernden 
Orten  hervorgehn ,  und  wie  wenig  tief  man  in  den  Proaess  ein- 
dringt, wenn  man  nur  die  allgemeinen  Kategorien  einer  Trieb- 
kraft und  eines  Widerstandes  in  Betracht  zieht.  Denn  wie  könnte 
man  mit  diesen  die  auffallende  Thatsache  erklären ,  dass  zwei 
Umstände,  die   gleicherweise   das    ausfliessende  Volum  ver- 
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mehren ,  auf  die  EiHeissiBeogen  des  Serums  im  geradezu  ent- 
gegengesetzter Weise  wirken,  wie  dieses  mit  dem  Curare  im 
Gegensatz  zu  den  activen  Bewegungen  der  Glieder  und  der 
Erwärmung  des  s&sM  unversebrleB  Tbieres  der  Fall  ist. 

Die  vorstehende  Arbeit  wurde  im  physiologischen  Institute 
zu  Leipzig  auf  Anregung  und  unter  AnleHung  des  Herrn  Prof. 
C.  Ludwig  ausgefilhrt. 
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Vei'snclispi'otobolle« 

I.  KSrper^wicht  45  Kilo.  Das  Blark  zwischen  dem  2.  nnd  3.  Halswirbel  nnd  die 
D.  ?agl  dnrehsehnitten.  Die  snerst  aufgefangenen  1,3  Gem.  Lymphe  entfernt. 


OMiar  des 

Volum  der 

Blntdniok 

Ljnipb- 
ftaffuig«ns. 

erhaltenen 
Ljnphe. 

in  der 
art.  carotis. 

BemerkitvgeB. 

Min. 

Ccm. 

mmHg. 

SO 

1,7 

7i 

MMChinenbewegiuig  ] 

SO 

0,8 

6S 

>             «              Zittern  der  HaUnttskeln. 

SO 

0,5 

— 

>             > 

90 

0,0 

— 

Btthe. 

SO 

0.4 

67 

Hasehinenbewegnng. 

30 

s,s 

56 

Stärkere  Bewegung  mit  derHftnd. 

30 

.      1,8 

50  bis  88 

>  >  >  >  >  ;  im  Beginn  des 
Zeitraumes  werden  400  Ccm.  Blut  abgelassen. 

30 

1,8 
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Bewegung  mit  der  Hand ;  cn  Anfkng  der  Zeit  noch 
350  Ccm.  Blnt  abgelassen. 

Mit  der  Dauer  dos  Versuchs  färbt  sich  die  Lymphe  steigend  röther. 

!!•  Körpergewicht  31,08  Kilo.  Das  Mark  swischeu  dem  2.  nnd  3.  Halswirbel  und  die 
n.  Vagi  durchschnitten ,  Drahtelect roden  in  dem  Wirbelcanal.  Die  zuerst  aus- 
geflossene Lymphe  (4,5  Gem.  mit  2,52  Proc.  RQckstand)  wurde  entfernt. 
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In  der  1.  Colnmne  zeigt  din  1.  Zahl  die  Zeit  der  Maachinenbewegung  und  die  2.  Zahl, 
durch  +  mit  der  i.  verbunden ,  die  Zeit  des  Ausstreichens  der  Lymphgefisse ,  wobei  keine 
Maschinenbewegung  stattfand.  Dieses  gilt  auch  für  die  folgenden  Beotechtungen. 
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III.  KSrpergewicbt  12  Kilo.  Das  Mark  zwischen  dein  2.  und  3,  Halswirbel ,  der 
plex.  bracbialis  und  beide  ii.  vnp  durcbschuittco.  Die  luerst  ausgeflossene 
Lymphe  (1  Ccm.)  wird  eutfernt. 
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Nach  der  Curarovergiflung  ist  die  Lymphe  sehr  wenig  ge- 
fiirbi,  sie  gerinnt  langsam ;  nach  Entfernung  des  Gerinnsels  ent- 
siebt nach  einiger  Zeit  ein  neues ;  dieses  wiederholt  sich  mehrmals. 


!¥•  Körpergewicht  14  Kilo.  Das  Mark  zwischen  dem  2.  und  3.  Halswirbel,  der 
rechte  plex.  brachialis  und  beide  n.  vagi  durchschnitten.  Die  zuerst  ausge- 
flossene Lymphe  (0,5  Ccm.)  entfernt. 
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T«  Körpergew icbi  12,33  Kilo.  Curarevergiftuiig.  Unter  dea  isoUrteu  rectileu  plex. 
bracUialis  wird  ein  Faden  gelegt.  Die  luerst  ausgeflossene  Lymphe  (8,0  Gem.) 
wird  entfernt. 
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* 

"*    iJ 

£ 

m 

H 

12-l-t 

8,5 

1,954 

0,085 

130 

89 

Haschinenbewegwig. 

15 

«.» 

110 

Bnhe,  Aasdrftoken  der  LTiBphe. 

18-1-3 

<.» 

1,313 

0,058 

185 

88,9 

MMohinenbewegnng. 

Der  plez.  brschialis  wird  dnrch- 

1 

eohnitten,  dabei  steigt  der  Blntdmok 

auf  295  mm.     Die  Mchte  Pfote  wird 

( 

w&rmer,  die  Blutung  ans  einem  Stieb 

42         0,76 

38,8 

in  dieselbe  stftrker. 

t0-h2      1,7 

1,188 

0,058 

170 

89,1 

13         0,7 

Bnbe,  Ansdrfteken  der  Lympbe. 

«5H-*|    1,5 

4,098 

0,058 

150 

89,5 

81 

••• 

Bube,  Ansdrficken  der  Lympbe. 

TL  Körpergewicht  18,65  Kilo.  Cararevei^giftung.  n.  ?agi  durchschnitten,  rechter 
plex.  brachialis  isolirt.  Die  zuerst  ausgeflossene  Lymphe  (7  Ccm.)  wird  ent- 
fernt. 

\  Eine   balbe  Stunde   nacb  dem  Ein- 
I       spritzen  des  Cnrare. 
f  Mascbinenbewegung. 

Bube,  Ausdrucken  der  Lympbe. 
Masebinenbewegung. 

Der  plez.  bnMbfiaUe  wird  durcb- 
scbnitten,  wAbrend  dessen  nimmt  der 
Blutdruck    Torftbergebend   stark  an. 
Die  reckte  Pfote  wird  wArmer.    Die 
Lympbe  ausgedruckt. 
Mascbi  oenbewegn  ag. 
Bnbe,  Ausdrftok^n  der  Lympbe. 
Alle  Portionen  Lympbe  sind  farblos. 


10-1-8 

3,7 

3,207 

10-h8 

3,7 

2,803 

9 

^2 

11-1-8 

8.8 

8,644 

10 

1,3 

15-1-3 

3,0 

2,066 

12 

^4 

17-f8 

2,8 

1,547 

0,153 

130 

38,6 

0,136 

129 

38,4 

0,180 

126 

— 

0,099     164 

38,4 

0,076 

168 

88,5 

Cbkr  die  Absonderung  dei  Lymphe  im  Arme  des  Hundes.    tSl 


TU.  Grosses  Thier.  Dhs  Mark  swiseheit  dem  Z.  und  3.  Unlswirbel»  der  reckte  plex» 
bracbialis  iiiid  u.  vagi  durchschnitten.  Neben  dem  DornfortSAiz  des  3.  Hals- 
wirbels iwei  eiserne  Stifte  in  den  Ganal  als  Electrodeu  gesteckt.  Das  Thier 
wird  in  den  aaf  dS^C.  erwftnnten  Kasten  gelegt.  Die  suerst  ansgeflossene 
Lymphe  mit  5,33  Proc.  RQckstand  entfernt. 


II' 

|l^ 

VA 
5SI 

» 

»4 

SB 

1^ 

Bemerkungen. 

♦  0+* 
«0+4 
iO+A 
«0+« 

»3+8 
«3+8 

0,»1 
0,8  f 
8,5. 
0,6) 

0,6 
0,95 

4.26S 
0,92S 

0,447 
0,632 

0,074 
0,056 

0,027 
0,036 

47 

34 

46 

102 

37 
101 

37,4 
87,8 
38,0 
38,8 

38,7 

39,0 
89,5 

)  Mascbinenbewegnng,    ohne  Beiznng 
1      des  Böckenmarkee. 

iMaschinenbew.  mit  xnersi  schwacher 
f  und  dann  si&rkerer  Beizung  des 
Bückenmarkes.  Contractionen  aller 
Muskeln ,  die  der  rechten  vorderen 
Extremität  aasgenommen.  Die  rech- 
ten Schultermuskeln  geriethen  je- 
doch in  Zuckungen. 

Buhe,  Ausdrücken  der  Lymphe.  Keine 
Beiznng. 

Masohinenbewegung,  ohne  Beizung. 

Maschinenbewegunff,  mit  Beizung  des 

BQckenmarkee.     Muskelzuoknngen 

wie  bei  der  vorhergehenden  Beiznng. 

Die   Lymphe    bei    Beisung    des 

Bückenmarkes  ist  röther  als  die  ohne 

dieselbe. 

YIII.  Grosses  Thier.  Das  Marl  zwischen  dem  2.  und  3.  Halswirbel,  der  rechte 
plex.  brachialls  und  beide  n.  vagi  durchschnitten.  In  den  Wirbelcanal  zwei 
isolirte  Drahtelectroden  gesteckt.  Die  zuerst  ausgeflossene  Lymphe  mit  4,04 
Proc.  RHckstaud  wird  entfernt. 


10-f3 
10-1-3 
10-1-3 

4  0-i-s 


10-1-3 
10-1-3 


0,85 

40 

0,70 

84 

0,95 

110 

0,65 

120 

0,5 

25 

0,8 

180 

35,3 
35,8 
36,0 
36,3 


36,6 
87,0 


Maachinenbewegung  ohne  Beizung 
des  Bückenmarkes. 

Maschinenbewegung  mit  Beizung  des 
Bückenmarkes.  Oontraction  aller 
Muskeln,  die  der  rechten  vorderen 
Extremit&t  ausgenommen.  Die  rech- 
ten Bohnltermnekeln  geriethen  je- 
doch in  Zuckungen. 

Maschinenbewegung  ohne  Beizung  des 

Bückenmarkes. 
Maschinenbew.  mit  starker  Beizung 

des  Bückenmarkes.  Muskelcontrac- 

tionen  wie  vorher. 


Aus  der  Periode  ohne  Reizung  des  Rückenmarks  wurden  4 ,  453  Gr. 
Lymphe  zur  Analyse  verwendet:  sie  gaben  0,065  festen  Rück- 
stand. Aus  der  Periode  mit  Reizung  des  Rückenmarkes  wurden 
2,092  Gr.  Lymphe  zur  Analyse  verwendet;  sie  gaben  0,098  festen 
Rückstand.  Die  Reizungslymphe  ist  röther  gefärbt. 
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IX.  Grosses  Thier  mit  OpioiDvergiftoug.  Die  loerst  aosfceflossene  Lympke  entfernt. 


II" 

Sil 

Fester  Bftok- 
•tand 
inOr. 

B 

h 

20 
20 
45 

20 
20 
20 

8.« 

76 

78 

24 
24 
21 

1  MMeMneDbewegtiiig. 

Dan  Mark   swlBchen    den  2.  and  3. 
Bfickenwirbel  durchschnitten.    Die 
Lymphe  ansgedrftekt. 

\  Maschinenbewegung.   Sie  rofi  schwa- 
1      che  teUnische  Contraetionen  in  der 
1      Torderen  ExtremitAt  h^rror.  welche 
1      der  passiTen  Bewegung  einen  schwa- 

X.  K&rpergewiclit  21  Kilo.  Gurarevergiftiiiig.  Das  Mark  innerhalb  des  2.  Hals- 
wirbels, der  rechte  plex.  brachialis  und  n.  vagi  durchsehnitten.  In  den  Wirbel- 
canal  zwei  isolirte  Drahtelectrodeu  gesteckt.  Die  zuerst  ausgeflossene  Lymphe 
mit  6,53  Proc.  festem  Rückstand  entfernt. 


>8J     1 


5-h« 

5,7 

4,255 

0,818 

28 

88,1 

5-h3 

3,8 

8,215 

0,210 

27 

5-4-3 

3,7 

3,453 

0,224 

182 

— 

6-h3 

3.4 

3,033 

0,191 

155 

37,7 

6+2 

3,0 

2,821 

0,176 

39 

— 

6+2 

2,6 

2,861 

0,179 

148 

38,0 

5 

7-h2 

3,5  } 

8,756 

0,238 

86 

87,8 

5 

7+2 

2,95/ 

8,029 

0,195 

130 

37,8 

5 

12+2 

m) 

3,337 

0,211 

26 

— 

5 
13+2 

«.7} 

3,115 

0,193 

102 

87,8 

ohne    Beisnng 


Maschlnenbewegnng 
des  Bttckenmarkea. 

MaBchinenbewegnng  mit  Beisnng  des 
RQckenmarkes. 


Maschlnenbewegnng 
d^B  Rftckenmarkes. 


ojine    Beisnog 


Maschinenbewegvng  mit  Beiznng  des 
Bftokenmarkes. 

Buhe,  Ansdrftcken  der  Lymphe. 
Maschlnenbewegnng    ohne    Beizang 
des  Bftckenmarkes. 

Bnhe,  Ausdrücken  der  Lymphe. 
Maschinenbewegnng  mit  Beiznng  des 
BQckenmarkes. 

Bnhe,  Ansdrftcken  der  Lymphe. 
Maschinenbewegnng    ohne    Beiznng 
des  Bftckenmarkes. 

Bnhe,  Ansdrftcken  der  Lymphe. 

Maschinenbewegnng  mit  Beiznng  des 
Bftckenmarkes.  Ans  einem  Stich  in 
die  l'fote  starke  Blutungen. 
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XI«  Grosses  Thier.  ConireTergiftiiiig.  Das  Mark  swisrkeii  dein  t,  mid  3.  liaiswi^M 
ond  n.  ra^  darchsebnitten,  plex.  brachtafis  dexter  isoltrt  nnd  ein  Faden  unter 
ibn  gelegt.  In  den  Rflckenmarkscanal  Drabtelectrodeii  eingesteckt.  Die  soerst 
ansgeOossene  Lympbe  mit  4,25  Proc  Rückstand  entfernt. 


11^ 

||l 

Cm 

0 

h 

SB 

0  0 

«0+3 
40+3 

♦  0+3 
10+3 
10+3 

SO 

•5+4 
24+3 

3,0 

i,w 

2,05 

2,628 
1,477 

1,571 
1,142 
1,161 

1,934 
1,763 

0,108 
0,076 

0,082 
0,058 
0,061 

0,100 
0,092 

64 
60 

208 

206 

51 

60 

258 

36,6 
36,3 

36,1 
36,0 
35.2 

35,5 
35,2 

1      des  Bfiokenmarkes.     Ljmphe  fkst 
(krbloB. 

)  lUBc]iiii6Bb6w«gnBg  mit  Beisvog  des 
1      BAckenmarkes. 
lUBchiDenbewegiing    ohne    BaUttBg 
des  Bftckenmarkes. 

Bake.     Dnrtthsehneidasg  dea  ^tx, 
kntchiaUs.  Ton  d«n  beiden  ob«ntni 
WnrMln   und   eiBige   Faden  dem 
Bcbniit  entgangen,  laedrlteken  der 

MnHchinenbewegang    ohne    Beixnng 
de«  Bttekenmarkea. 

Maachinenbeweganjr  mit  Beiinng  dea 
Bftckenmnrket.  Die  beiden  letiten 
Portionen    der    Lymphe    gelblich 
gefirbt 

XII.  Grosses  Tbier.  CnrareTergiftnng.  Das  iMark  swiseben  dem  2.  und  3.  Hals- 
wirbel, plex.  bra^b.  dexter  nnd  n.  vagi  durchscbnitten.  Drabtelectroden  in  dem 
Wirbelcanal.  Bei  Reizuni^  des  Rückenmarkes  starke  Blutung  aus  dem  Stieb  in 
die  Pfote.  Im  Kasten  das  Wasser  auf  38  ^^C.  erwürmt.  Die  zuerst  aufgefangene 
Lympbe  mit  4,80  Proc.  festen  Bestandtheilen  entfernt. 


8+4 

4,2 

8,390 

0,196 

25 

37,0 

8+4 

4,0 

8,437 

0,201 

170 

37,1 

15 

10+4 

2,5 

2,094 

0,120 

35 

37,2 

10+4 

2,5 

1,601 

0.90 

204 

— 

14 

10+4 

«,5 

1,082 

0,060 

34 

37,4 

10+4 

1,55 

1,058 

0,058 

280 

— 

XnsclunenbewegQBg    ohne    Beiamng 
dea  Btckenmarkea. 

Maaehinenbewegnng  mit  Beisang  daa 
BAokenmnrkea. 

Bnhe,  Anadrftcken  der  Ljmphe. 

Mnaehinenbewegung    ohne    Beixnng 
dea  Bfickenmarkea. 

Maaehinenbewegnng  mitBeiinng  de« 
Bfickenmarkea. 

Bnhe,  Ansdriicken  der  Lymphe. 

Maaehinenbewegnng    ohne    Beixang 
dea  Bfickenmarkea. 

Maaehinenbewegnng  mit  Beisnng  der 
Bfickenmarkea. 
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xm. 

Kdrpergewiehi5,12KUo. 

Hark  aber  dem  1.  SUswirbel  dnnhaehniiteD» 

IIa 

i 

1  . 

1« 

.s 

h 

s 

h 
1' 

BemerkniiKeii. 

40 

10 

10 

180 

10 
10 
10 
30 
45 

0,7 
«.♦ 

0,5  1 
0,8 

o,»f 

0.« 

S,713 
0,929 

0,071 
0,033 

65 
59 

74 
7S 

i8 

87 

36,6 

86,0 

41,0 
4«,0 
43.0 
44,5 

\MMcUnenb6weffaog.  Bisweilen  Znck- 
r     ungen  in  den  bintera  ExIreraUUen. 

Bnhe.  Dm  Waaser  den  Kastens  anf 
45*  C.  enrftrmt.  Ansdrlkcken  der 
LjBfbe. 

Buhe.  Die  Lymphe  niobt  ansgedrftckt 

)  Xasebinenbewegnng.     Zuweilen  Zii- 
1      tern  des  Körpers ,  zuweilen  geord- 

1      Die  Lymphe  des  erw&rmten  Tbieres 
9      röther  geftrbt  als  die  frfthere. 

XIY.  Körpergewicht  7,25  Kilo.   Das  Hark  Ober  dem  I. 
Die  suerst  ausgeflossene  Lymphe  entfernt 


Halswirbel  darcbschiiitteu. 


15 
15 
15 

85 

15 
15 
15 
15 


1|0l 

27 

87,0 

0,8 

1,982 

0,088 

— 

86,0 

0,6  j 

27 

85,2 

?    \ 

40,1 

0,5  1 
?    f 

1,219 

0,065 

35 

40,6 
41.4 

0,8 

80 

41,6 

1 
1 

\  Masehinenbewegnng. 

Bnhe.  Das  Wasser  des  Kastens  auf 
44«  G.  erwirmt.  Ausdrtlcken  der 
Lymphe. 

Mascbinenbew.  Wiederholte  Oewin- 
nmng  der  Lymphe ,  welche  die  Be- 
stimmung der  Ansflnssmenge  in  der 
1.  und  3.  Portion  dieser  Penode  vn> 
sicher  macht.  Die  Lvmphe  des  er- 
wftrmten  Thieres  röther  geftrbt  als 
die  fnüiere. 


XT*  Nitfethiind.  Cararerergiflniig.  Die  raerst  ausgeflossene  Lymphe  entfenit. 


10 
10 
10 

? 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
15 
10 
15 
10 
13 
10 
50 


«,6  1 


1.6  \ 

1,8 

4.« 

8,0 
2,6  j 
2,9 

4,5  } 
0.9  [ 


142 

4,910     0.261 

154 

35.8 

155 

36,2 
37,0 

5,094  1  0,278 

152 

88,0 

40.5 
41  0 

164 

42,0 

4.148  ,  0,197 

138 

43.5 

1,656     0,07« 

31 

45 

1,984     0,104 

0,0 

45 

0.0 

44,5 

,  Maschin^bewegung. 

Bebe.    Das  Wasser  des  Kastens  anf 
42-47 •€.  erwftrmt.  ebenso  die  Ath- 

Jmnngslnft.  AnsdrUcken  der  Lymphe. 
Haschinenbewegnng. 

Bnhe,  Aosdrttoken  der  Lymphe. 

■aschinenbew.  Wegen  Erntnten  der 
Zuckungen  etwas  Unrare. 

Haschinenbewegnng. 

Buhe,  Ausdrücken  derLymphe. 

Masehinonbewegang. 

Buhe,  Ausdrikcken  der  Lymphe. 

MaaekiaeBbewegung. 

Buhe,  Ausdrftcken  derLymphe. 


I  Maschinenbewegung. 
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XTI.  Körpergewicht  13,2  Kilo.  Gunirevergifluug.  Eine  balbe  Stande  iincb  der 
Vergiftiitig  wQfoeii  7)5  vfn«  Lyoipne  istt  4)i4  Prof«  nockBiMHi  enttenit«  Ber 
Abfluss  der  Lympbe  erfolgt  uicb  bei  voller  Rübe  der  Extienitit 


II? 

1^^ 

«|5 

t 

h 
1-^ 

7H-Ä 

8.6 

3»466 

0,438 

37,0 

44-f-« 

8,8 

2,384 

0,403 

36,6 

.  MMc]iinen¥«w«giiDg. 

4  0+J 

J,0 

2,044 

0,088 

238 

36,5 

8 

Bnlia,  Ansaritoken  det  Lymphe. 

4«+3 

i.« 

4,450 

0,046 

132 

36,4 

44 

45+Ä 
17 

MJ 

4,«48 

0,07« 

1 
200 

»7,2 

Bähe.    Dm  Wasser  des  Kastens  auf 
43  •  C.  erwirmi.    AudirftckeD  der 
Lymphe. 

Btthe.  Ausdrücken  der  Lymphe. 

49 

4,5   1 

4,768 

0,077 

230 

»9,0 

Kasehinenbewegnng. 

Bnhe,  Aasdrüoken  der  Lymphe. 

46-f3 
48 

4,9   J 

4,736 

0,085 

210 

40,9 

Masohinenbewegnng. 

Bn'he,  Aasdrücken  der  Lymphe. 

444-3 

44 

4,45 

4,540 

0,059 

240 

42,4 

la 

Buhe,  Ansdrücken  der  Lympbe. 

lO-f« 

9 

0,85i 

4,054 

0,045 

70 

43,2 

1 

Bmhe,  Ansdrücken  der  Lymphe. 

FüDf  Minuten  nach  der  zuletzt  angegebenen  Höhe  des  Blutdruckes 
sank  derselbe  plötzHch  auf  Null.  Die  Lymphe  war  während  der 
ganzen  Dauer  des  Versuches  farblos  und  gerann  langsam  mit 
Ausnahme  der  Portionen ,  welche  während  der  Temperatur  des 
Thieres  von  39  <>  aufgefangen  wurden. 
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XVII.  Körpergewicht  4,75  Kilo.   Opiumvergifiong. 


1 

IH 

¥■ 

h 

f! 

BtmerkangeD. 

•,9  f 

Ä,669 

0,448 

95 
407 

89,0 
38,5 

1  MMchinenbewegaiig. 

Babe.    Da»  Wasser  dss  Kantens  auf 
15  «C.  gebraclit.   Die  ausgedrftckte 
Lymphe  mr  ntehctfolgenden  Ana- 
lyse mit  Tenrendet. 

0,8 

42i 

36,2 

Btthe.  Die  Lymphe  picht  ausgedrückt. 

0.* 

1,436 

0,084 

430 

37,0 
37,4 

i  Masehinenbewegung.    Zuweilen  Zit^ 
1      tem  des  Bnmpfes  und  der  Olied- 
^      maassen. 

Bnhe.   Das  Wasser  des  Kastens  wird 
a«r44«C.g«bia4Siit.  Ansdrückeadar 
Lymphe. 

0.9 
0.7 

423 

127 

40    • 
44,0 

1      In  einer  Kinnte. 

0,3 
0,9 

2.646 

0,437 

42 

Bnhe,  Avsdrüoken  der  Lymphe. 
Masohinenbewegnag.  Bisweilen  Coor- 
dinirte  Bewegung  der  Glieder. 

0,2 

Bnhe,  Ansdrftcken  der  Lymphe. 

0.8' 

427 

42,8 

Maschinenbewegnng. 

W&hrend  der  Daner  des  Versnches 
nimmt  die  rothe  F&rbnag  der  Lymphe 
xa. 

XYIU.  Körpergewicht  4,6  Kilo.  Opiumvergiftaiig.  Die  suerst  Ansgeflossene  liympbe 
wild  der  xur  ersten  Aimlyse  verwendeten  beigemischt. 

l  Maschinenbewegnng. 

Bnhe.  DasWas8erde8Kasten8anf4S*C. 
erw&rmt.    Ausdrucken  der  Lymphe. 

Maschinenbewegung. 
Buhe,  Ansdrftcken  der  Lymphe. 
Maschinenbew.  Ueber  200Athemsftge 
in  der  Minute. 

Bnhe,  Ansdrlkeken  der  Lymphe. 

Maschinsnbewegung. 

Keine  Maschinenbewegunff.  Zuweilen 
schwache  willktrUche  Bewegung  in 
den  Extremitäten. 


40+3 
10-4-3 

1%) 

4,328 

0,056 

449 
420 

36,5 
36,4 

50 

39 

40+3 

434 

39,8 

40 
40+3 

3,308 

0,134 

483 

40.6 

40 

4  0+3 

445 

44,6 

25 

4,84 

0,070 

420 

44,6 

A. ven.jugularis._B.  tr.lymph.  brachialis.- 
C.  ven.transv.  colli. -D.  arl.transvcolli^ 


ßcr'uhte(LX.S.(jts.(lMss.maih:(ihys.GU873. 
ZurAhhandlg.  v.Dr  PaschtUi/v. 


I(f!,  Aii^,l  V  lidi^oh  \*\,L'9 
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XIX«  Kfirpergewieht  14,65  Kilo.  CnrareyerKiflnng.  Plex.  bmehUlis  dexter  isolirt 
nnd  ein  Faden  unter  ihn  gelegt.  Die  zuerst  ausgeflossene  Lymphe  wird  ent- 
fernt. 


•ä 

lli 

t  'S 

SU 

.2 

1" 

!! 

BenerlniBgaii. 

10-h< 

a.a  j 

8»,< 

11 

9.S 

S,5S5 

0,478 

Bttb«,  Antdrftokwi  der  Lymph«. 

<*+« 
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F.  Zöllner^  lieber  die  Temperatur  und  physische  Beschaf- 
fenheit der  Senne. 

(ZweÜe  Abhandlung.) 

4. 

Iq  einer  früheren  Abhandlung  über  das  gleiche  Thema  ^) 
hatte  ich  versucht ^  Grenzwerthe  für  das  Minimum  der  Tem- 
peratur an  der  Oberfläche  der  Sonne  und  in  einer  gewissen 
Tiefe  unterhalb  derselben  zu  ermitteln.  Die  Methode  dieser 
Temperatur- Bestimmung  hatte  zu  theoretischen  Voraus- 
setzungen : 

4.  das  Gesetft  von  MärioUe  und  Gay^Lussac, 

5.  die  Constanz  des  Verhältnisses  der  specifischen  Wärme 
bei  constantem  Volumen  und  constantem  Druck, 

3.  die  Annahme,   dass  die  eruptiven  Protuberanzen  ein 
Phänomen  der  Ausströmung  eines  Gases  seien. 

Die  empirischen  Vorausset|ung6n  hierbei  waren  : 

4 .  der  numerische  Werth  jenes  Verhältnisses  der  speci- 
fischen Wärmen.. 

?.  der  numerische  Werth  des  Druckes  der  Wasserstoff- 
atmosphäre in  einer  bestimmten  Höhe  über  der  glü- 
hend-flüssigen Sonnenoberfläche, 
3.  der  numerische  Werth  dieser  bestimmten  Höhen, 
•      4.  die  Dichtigkeit  der  im  Innern  der  Sonne  comprimirten 
und  in  Form  eruptiver  Protuberanzen  an  der  Ober- 
fläche hervorbrechenden  Wasserstoffmassen. 
Es  ist  klar,  dass  eine  Methode  zur  Bestimmung  physischer 
Eigenschaften   der  Sonne  auf  Grund  irdischer  Maasseinheiten 


4)  Berichte  der  Königl.  Sachs.  Gesellschaft  d.  W.  1870.  Juni  S. 

ErgüDzungen  hierzu  am  Schlüsse  der  vorliegenden  Abhandlung 
and :  Natur  der  Cometen,  p.  490. 
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desto  wahrscheinlichere  Resultate  liefern  nrnss ,  je  geringer  die 
Anzahl  der  dabei  erforderlichen  Voraussetzungen  ist.  Ich  er- 
laube mir  daher  in  Folgendem  eine  bedeutend  einfachere  Me- 
thode zur  Temperaturbestimmung  der  Atmosphäre  der  Sonne 
mitButheilen ,  welche  zu  ihrer  Anwendbarkeit  als  theore- 
tische Voraussetzung  nur  das  Gesetz  von  Mariotte  Und  'Ony--- 
Lussac,  und  als  empirische  Voraussetzung  nur  die  Kenntniss 
des  Dichtigkeits-Verhaltnisses  erfordert,  welches  in 
zwei  verschiedenen  Hohen -Schichten  der  Wasserstoff -Atmo- 
sphäre, deren  Abstand  bekannt  ist,  stattfindet. 

Bezeichnet  nämlich : 

h  den  Abstand  der  beiden  Schichten, 

01  die  Dichtigkeit  in  der  unteren  Schicht, 

02  die  Dichtigkeit  in  der  oberen  Schicht, 

r   den  Abstand  der  unteren  Schicht  vom  Gentrum  der 

Sonne, 
g   die  Intensität  der  Schwere  in  der  unteren  Schicht, 
o  den  Ausdehnungscoefficienten  der  Gase  für  \^  C^ 
a  eine  von  der  Natur  des  atmosphärischen  Gases  ab- 
hängige Constante, 
t    die  absolute  Temperatur  der  betrachteten  Atmosphäre, 
so  findet  im  Zustande  des  Gleichgewichtes  und  unter  Voraus- 
setzung einer  constanten  Temperatur  bekanntlich   die  folgende 
Relation  zwischen  den  obigen  acht  Grössen  statt : 

setzt  man  hierin : 

log.  nat.  -  ==  / 

so  folgt  als  Ausdruck  für  die  absolute  Temperatur : 

oder,  wenn  h  gegen  r  vernachlässigt  werden  kann,  als  Näber- 
ungsformel : 

<«) '-Ä 
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2. 

Die  speciroskopische  Untersuchung  des  Sonnenraädes 
gestailei  uns,  ^inen  Theil  der  glühenden  WasserstoffatmO' 
Sphäre,  welche  Qj«e&  wesentlichen  Bestandtheil  der  Sonnen- 
almqspb^re  bildet,  in  Form'  der  sogenannten  Chromosphäre 
zu  beobachten,  und  die  mittlere  Höhe  (h)  dieser  Schicht  an  den- 
jenigen Stellen  des  Sonnenrandes  zu  bestimmen ,  welche  durch 
Abwesenheit  von  'Protuberanzen  auf  einen  gewissen  Gleich* 
gewichtszustand  der  Atmosphäre  schliessen  lassen.  Wäre  man 
daher  im  Stande,  das  Druck-  oder  Dichtigkeitsverhältniss  an 
der  unteren  und  oberen  Grenze  der  Chromosphäre  auch  nQr 
annähernd  zu  ermitteln,  so  gelangte  man  hierdurch  in  den 
Besitz  derjenigen  beiden  empirischen  Data,  welche  durch 
Anwendung  der  Formeln  (2)  oder  [3]  die  Berechnung  eines 
mittleren  Tempera turwerthes  für  die  Chromosphäre  gestatteten. 
Da  das  erforderliche  Druck-  oder  Dichtigkeitsverhältniss  nicht 
direct,  sondern  nur  der  natürliche  Logarithmus  desselben  in 
die  Temperatur-Formeln  tritt,  so  können  die  Werthe  jenes 
DruckverhäUnisses  innerhalb  relativ  weiter  Grenzen  schwanken, 
ohne  hierdurch  wesentlich  den  davon  abhängigen  Temperatur- 
werth  zu  beeinflussen.  Wenn  z.  B.  jenes  Verhältniss  zwischen 
denWerthen  500  und  5000  schwankte,  so  würden  die  natürlichen 
Logarithmen  dieser  Werthe  beziehungsweise  6  2  und  8.5  sfein  und 
daher  selbst  eine  so  grosse  Unsicherheit  in  der  Ermittelung  des 
Druckverhältnisses  nur  eine  verhältnissmässig  geringe  Aender- 
ung  des  davon  abhängigen  Temperaturwerthes  bedingen. 

Es  fragt  sich  nun  ,  ob  es  Erscheinungen  giebt,  welche  uns 
Schlüsse  auf  einen  Näherungswerth  des  Druck  Verhältnisses  an  der 
Basis  und  an  der  gewöhnlich  sichtbaren  Grenze  der  Chromosphäre 
gestatten. 

Bereits  in  meiner  früheren  Abhandlung  über  die  Tem- 
peratur und  physische  Beschaffenheit  der  Sonne  bildeten  die 
Untersuchungen  von  Frankland^  Lockyer,  Sainte-Cluire-Devilk 
und  Wüllner  über  die  Aenderungen  der  Gasspectra  bei  Verän- 
derungen dos  Druckes  das  Argument,  auf  Grund  dessen  ich  mich 
zu  der  Annahme  berechtigt  glaubte,'  »dass  der  Druck  an  der 
Basis  der  Chromosphäre  oder  am  äussersten  Rande  der  leuch- 
tenden Sonnenscheibe  zwischen  50°"  und  500°"  eines  Queck- 
silberbarometers an  der  Erdoberfläche  liegen  muss.«  (I.c.p.  HO.) 
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1d  einer  späteren  Abhandlung  »ttber  den  Emfluss  der 
Dicbiigkeii  und  Temperatur  auf  die  Spectra  glühender  Gaseai) 
zeigte  ich  indessen,  dass  unter  übrigens  gleichen  Umständen 
die  Zunahme  der  Dichtigkeit  eines  leuchtenden  Gases  ganz 
dieselbe  Wirkung,  wie  die  Zunahme  der  Dicke  der  leuchtenden 
Gasschiebt  hervorbringen  muss,  oder  mit  anderen  Worten,  dass 
die  Veränderungen,  welche  das  Spectrum  eines  leuchtenden 
Gases  bei  constanter  Temperatur  durch  Druckveräoderungen 
erleidet,  nicht  von  dem  Werthe  des  Druckes  oder  der  Dichtig- 
keit in  einem  bestimmten  Punkte  der  Gasmasse  abhängen, 
sondern  nur  von  der  Quantität  der  leuchtenden  Gas- 
theilchen,  welche  ihr  Licht  in  das  Auge  senden  und  daher,  — 
gleichgültig  in  welcher  Vertheilung,  —  auf  der  Gesichtslinie  des 
Beobachters  li^en. 

Dieser  Satz  von  der  spectroskopischen  Aequi- 
Valenz  der  Dichtigkeit  und  Dicke  einer  strahlen- 
den Gasschi  cht  verkleinert  nun,  wie  leicht  ersichtlich,  die 
früher  angenommenen  Druckwerthe  an  der  Basis  der  Chro- 
mosphäre,  indem  damals  die  Hodificalion  des  Wasserstoff- 
q>ectrums,  wie  man  sie  unter  irdischen  Verhältnissen  beobach- 
tet, nur  als  eine  Function  des  Druckes  und  nicht  als  eine 
Function  der  Dichtigkeit  und  Dicke  der  leuchtenden  Schicht 
vorausgesetzt  wurde. 

Will  man  daher  aus  der  liebere  ins  timmung  ge- 
setzmässiger  Veränderungen,  welche  die  Spectra 
glühender  Gase  unter  irdischen  Verhältnissen  bei 
Aenderungen  des  Druckes  zeigen,  auf  Druck- oder 
Dichtigkeitsverhältnisse  in  den  Atmosphären  glü- 
hender Himmelskörper  schliessen,  so  muss  hier- 
bei jederzeit  die  Quantität  der  leuchtenden  Gas- 
theilchen  berücksichtigt  werden,  welche,  auf  der 
Gesichtslinie  des  Beobachters  liegend,  gleich- 
zeitig ihr  Licht  in  das  Auge  desselben  senden. 

Man  vergleiche  also  z.  B.  das  WasserstoflTspectrum  in  dem 
engen  Canale  einer  Geissler'schen  Rohre,  deren  Caliber  4"*"* 
Durchmesser  hat,  mit  dem  WasserstoflTspectrura  der  Ghromo- 
sphäre,  und  zwar  gleichzeitig  in  demselben  Gesichtsfelde, 


A)  Diese  Berichte,  Sitzung  am  S4.  Oetober  4870. 
lUtt.-plgrB.CUBM.   1873.  4  4 
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uro  alle  ungleichartigen  Einflttsse  der  Beleuchtung  auf  die  Be- 
urtheilung  der  Spectra  möglichst  zu  beseitigen. 

Ist  man  nun  im  Stande,  nur  durch  Veränderungen  des 
Druckes,  z.  B.  bei  der  Linie  F,  alle  diejenigen  Veränderungen 
der  Breite  zu  erzeugen,  welche  die  gleiche  Linie  in  dem 
Spectrum  der  Chromosphäre  in  verschiedenen  Abständen  von 
der  Basis  der  letzteren  besitzt,  so  wäre  man  im  Allgemeinen 
zu  der  Annahme  berechtigt,  dass  in  dem  engen  Canale  derGeissler - 
sehen  Röhre  ähnliche  physische  Bedingungen  realisirt  seien, 
wie  in  der  Chromosphäre ,  d.  h.  dass  die  gleiche  Tempe- 
ratur herrsche  und  die  gleiche  Menge  glühender  Gas- 
theilchen  auf  der  Gesichtslinie  des  Beobachters  liegen. 
Wäre  daher  die  ungeheure  Gasschicht,  welche  die  Gesichtslinie 
an  der  Basis  der  Chromosphäre  durchschneidet,  tiberall  von 
gleicher  Dichte,  so  würden  unter  der  erwähnten  Bedingung  die 
Werthe  des  Druckes  oder  der  Dichte  in  der  Geissler'schen  Röhre 
und  an  der  Basis  der  Chromosphäre  im  umgekehrten  Verhält- 
nisse der  Dicken  der  strahlenden  Gasschichten  stehen.  Man 
kann  sich  von  dem  hier  betrachteten  Verhältnisse  der  strahlen- 
den Gasschichten  auch  eine  Vorstellung  verschaflen ,  wenn  man 
berücksichtigt,  dass  unter  den  gemachten  Voraussetzungen  die 
ganze  Gasschicht  an  der  Basis  der  Chromosphäre  ebenso  durch- 
sichtig sein  muss,  wie  die  dünne  Gasschicht  in  dem  engen 
Canale  der  Geissler'schen  Röhre.  Es  erhellt  hieraus  gleichzeitig, 
wie  geringfügig  bereits  in  einer  so  grossen  Nähe  des  Sonnen- 
körpers die  Dichtigkeit  der  ihn  umgebenden  gasförmigen  Materie 
sein  müssle. 

3. 

Man  kann  nun  leicht  zeigen,  dass  im  vorliegenden  Falle 
mit  sehr  grosser  Annäherung  das  Qua  ntitä ts-Ver hält niss 
der  Gastheilchen,  welche  an  der  unteren  und 
oberen  Grenze  der  Chromosphäre  auf  unserer 
Gesichtslinie  liegen,  übereinstimmt  mit  dem  Ver- 
hältniss  der  Dichtigkeiten  in  der  Chromosphäre 
an  denselben  Grenzen. 

Es  bezeichnen  in  beistehender  Figur  ^i^^  und  ^2^3  die 
beiden  Gesichlslinien,  welche  die  Chromosphäre  an  der  unteren 
und  oberen  Grenze  durchschneiden.  Der  Radius  r  der  Sonnen- 
scheibe ist  ungefähr  96  Millimeter  gross  gezeichnet,  so  dass  bei 
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Annahme  eines  milileren  scheinbaren  Sonnenhaihmessers  von  46 
oder  960"  die  Grösse  eines  Millimeters  auf  der  Zeichnung  einer 
scheinbaren  Grösse  von  10"  auf  der  Sonnenscheibe  entspricht. 
Nimmt  man  daher  die  mittlere  Höhe  der  Ghromosphäre  zu  10" 
bis  15"  an,  so  reprasenlirt  der  Abstand  der  beiden  Gesichts- 
linien g^Qx  und  ^292  diese  Höhe  auf  der  Zeichnung. 


Bezeichnet  o^  die  Dichtigkeit  eines  Volumenelementes  |dep 
Ghromosphäre,  welches  auf  der  Gesichtslinie  171.91  im  Abstände  x 
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vom  Dichiigkeitsmaximum  Oi  entterat  ist,  so  wird  die  Gasmenge 
ntf ,  welche  in  einem  Räume  von  der  Länge  2x  und  der  PlBchen- 
einheit  als  Querschnilt  liegt,  ausgedrückt  durch : 


-'fr- 


m^  =ilaa,dx        (4) 

Bei  einer  unbegrenzten  Atmosphäre  müsste  dieses  Integral 
streng  genommen  auf  die  ganze  Gesichtslinie,  d.  h.  bis  zum 
Auge  des  Beobachters  ausgedehnt  werden.  Im  vorliegenden  Falle 
jedoch  ist  man  mit  Rücksicht  theils  auf  das  Bemerkte,  tbeils  auf 
die  Ungenauigkeit  der  empirischen  Data  berechtigt,  das  Integral 
nur  bis  zu  einer  solchen  Länge  der  Linie  x  auszudehnen ,  bei 
welcher  es  noch  erlaubt  ist,  im  Hinblick  auf  den  approximativen 
Gharacter  der  ganzen  Werthbestimmung,  die  Höhe  A^  gegen  r 
zu  vernachlässigen. 

Unter  dieser  Voraussetzung  hat  man : 

Ox—0\e        aat (5) 

oder  für  h^  den  Werlh  '-  gesetzt,  welcher  aus  der  Gleichung : 

[r  +  Äo:)'  =  r^  +  ^' 
mit  Vernachlässigung  von  ä*^  resultirt : 

^x  "=  ^i^        ^raat (6) 

Setzt  man  hierin 

i^t  =  ' ;    •    (?) 

und  substituirt  den  alsdann  für  a^  sich,  ergebenden  Werth  im 
Ausdrucke  (4),  so  wird: 


=^j. 


a 
—cxi 


m,  =.2a,  le-^-cte (8) 


Ohne  vorläufig  auf  die  Werthbestimmung  dieses  Integrals 
näher  einzugehen,  ist  doch  leicht  ersichtlich,  dass  bei  der  Klein- 
heit des  Abstandes  der  beiden  Linien  ^i^]  und  g^2  ^^^  die  auf 
der  oberen  Linie  9.292  liegende  Menge  der  Gastheilchen  der 
folgende  Ausdruck  sich  ergiebt : 
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=  202  I  e  - 


(l>i W2  =  202  I  e  -*^*^  dx 

Durch  Division  beider  Ausdrttcke  folgt: 
(10)    - 'I^^^ 

oder  in  Worten : 

Die  Quantitäten  der  leuchtenden  Gasthoilchen, 
welche  an  der  unteren  und  oberen  Grenze  der 
Ghromosphäre  auf  der  Gesichtslinie  dos  Beobach- 
ters liegen,  verhalten  sich  angenähert  wie  die 
Dichtigkeiten  oder  Druckwerthe  in  den  betref- 
fenden Schichten  der  Ghromosphäre,  was  bewiesen 
werden  sollte. 


Die  Anwendung  der  bisher  entwickelten  Formeln  auf  die 
Temperatur -Verhältnisse  an  der  Sonnenoberfläche  setzte  im 
Wesentlichen  nur  die  Kenntniss  des  Druck-  oder  Dichtigkeits- 
Verhältnisses  in  zwei  verschiedenen  Möhenschichten  der  Ghro- 
mosphäre voraus,  deren  Abstand  ein  bekannter  ist.  Der  Druck 
oder  die  Dichtigkeit  selber,  welche  in  jenen  Höhenschichten 
stattfindet,  blieb  hierbei  unbestimmt.  Es  soll  jetzt  gezeigt 
werden  y  wie  sich  mit  Hülfe  der  obigen  Formeln  auch  diese 
Grösse  näherungsweise  berechnen  lässt. 

Formel  (8)  drückte  die  Quantität  der  glühenden  Gasmenge 
Wi  aus,  welche  in  einem  Räume  enthalten  ist,  dessen  Länge 
die  an  der  unteren  Grenze  der  Ghromosphäre  von  der  Gesichts- 
linie durchschnittene  Strecke  bildet,  und  dessen  Querschnitt  die 
Flächeneinheit  ist. 

Setzt  man  hierin : 

so  verwandelt  sich  der  Ausdruck  für  nij  in  den  folgenden : 

y 


(H)     ....         m,  =  ':^le-^'dy 
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Das  hier  auftrclcnde  Integral  ist  in  geschlossener  Form 
nicht  darstellbar,  dagegen  bekannt  aus  einer  Formel,  welche 
die  Wahrscbeinlfchkeit  ausdruckt,  dass  ein  bestimmter  Beob- 
acblungsfehlcr  absolut  genommen  einen  bestimmten  Werth  nicht 
überschreite.     Für  stetig  wachsende  Werthe  von  y  convergirt 

das  Integral  nach  dem  Werthe  1— ,  so  dass  man  hat : 


i 


t 


e-^Uy=.i^ 


Aus  den  Tafeln,  welche  die  numerischen  Werthe  des 
obigen  Integrals  fUr  wachsende  Werthe  von  y  entb<ilten,  ist 
ersichtlich ,  dass  die  Gonvergenz  eine  sehr  schnelle  ist,^  so  dass 
z.  B.  schon  für  y  =:  2 .  4  der  Werth  des  Integrals  um  weniger 

als  ein  Tausendtel  seiner  Grösse  von  1—  verschieden  ist.    Man 

wird  daher  im  vorliegenden  Falle  berechtigt  sein ,  diesen  Werth 
als  einen  hinreichend  angenäherten  für  das  obige  integral  zu 
substituiren  und  demgemäss  erhalten : 


y: 


c 
oder : 


^1 


m 


VI (**) 


Subsliluirt  man  hierin  für  c  den  Werth  aus  Gleichung  (7) 
und  setzt : 

i=273 

a 

so  ergiebt  sich : 

.  '        -"="■•1/^  •  ■  ■•  ■  (»1 

Diese  Formel  zeigt,  dass  man  die  Dichtigkeit  (d.  h.  die 
in  der  Volumeneinheit  enthaltene  Masse)  in  einer  bestimmten 
Schicht  der  Chromosphäre  annilhemd  berechnen  kann,  wenn 
die  in  dem  oben  näher  definirten  Räume  enthaltene  Masse  mi 
und  die  absolute  Temperatur  /  derselben  bekannt  sind. 
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ö. 

Die  gefundenen  Ausdrücke  sind  für  die  Anwendung 
spectroskopischer  Beobachtungen  auf  die  Temperaturverhält- 
nisse der  Sonne  bemerkenswerth*  Denn  gesetzt,  man  wäre  im 
Stande,  bei  constanter  Temperatur  und  unter  Berücksichtigung 
der  oben  erwähnten  Vorsichtsmassregeln,  durch  Druckverän- 
derung electrisch  leuchtender  Gase  diejenigen  Modificationen 
z.  B.  des  Wasserstofispectrums  zu  erzeugen,  durch  welche  die 
beiden  Grenzen  der  Chromosphäre  optisch  bedingt  sind,  so  wäre 
man  berechtigt,  das  hierbei  gefundene  Druckvcrhältniss 
auch  in  der  Sonnenatmosphäre  vorauszusetzen  und  auf  diese 
Weise  mit  Hülfe  der  Formeln  (4]  oder  (3)  einen  numerischen 
Werlh  für  die  Temperatur  der  betreffenden  Schicht  der  Atmo- 
sphäre zu  ermitteln. 

Bekanntlich  sind  die  Schwierigkeiten ,  den  hier  geforderten 
Bedingungen  experimentell  zu  genügen,  deshalb  so  bedeutende, 
weil  im  Allgemeinen  bei  der  Yergrösserung  der  Dichtigkeit 
des  Gases  gleichzeitig  der  electrische  Widerstand  wächst,  so 
dass  die  zur  Ueberwindung  desselben  erforderliche  grössere 
Electricitätsmenge  gleichzeitig  eine  höhere  Temperatur  des 
glühenden  Gases  erzeugt. 

WüUner  hat  das  Spectrum  des  Wasserstoffes  unier  sehr 
verschiedenen  Druckverhäitnissen  beobachtet.  In  seiner  ersten 
Abhandlung  über  diesen  Gegenstand  bemerkt  er: 

»Bei  6  Hillim.  Druck  war  ausser  den  characteristischen 
Wasserstofflinien  die  rothgelbe  Partie  noch  eben  sichtbar,  .  . . 

»Bei  noch  weiterer  Verdünnung  des  Gases  bis  auf  3  Mllm. , 
»  2  Mllm.  behielten  die  characteristischen  Linien  dieselbe  Hellig- 
keit, alles  übrige  verschwand  aus  dem  Spectrum  fast  voll- 
ständig; es  trat  indess  bei  gleichzeitiger  Schwächung  der 
hellen  Linien  ein  Theil  des.  continuirlichen  Spectrums  im 
giiUien ,  in  Form  von  etwa  fünf  hellen  Feldern  wieder  her- 
vor,als  das  Gas  bis  auf  Bruchtheile  eines  Millimeters 
Druck  verdünnt  wurde.«  ^) 


4)  PoggendorlTs  Aonalen,  Bd.  GXXXV.  (p.  505  u.  506.) 
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In  einer  späteren  Abhandlung  «ttber  die  Spectra 
einiger  Gase  bei  hohem  Drucke«  i)  beobachtete  WiUlner 
das  Spectrum  des  Wasserstoffs  bis  zu  einem  Drucke  von 
2240  Millimeter,  dem  höchsten  Druckwerthe,  welchen  die  von 
ihm  benutzten  Apparate  gestatteten.  Bereits  bei  einem  Drucke 
von  1703""  werden  die  wesentlichsten  Charactere  des  Wasser- 
stoffspectrums mit  folgenden  Worten  beschrieben : 

»Bei  diesem  Drucke  ist  H^^  schon  sehr  verwaschen,  es 
zeigt  sich  als  ein  mehrere  Minuten  breites  Band ,  an  dessen 
Rändern  die  Lichtstärke  rasch  abnimmt  •  .  . « 

»Der  grüne  Theil  des  Spectrums  leuchtet  sehr  hell ,  die 
Helligkeit  nimmt  anfangs  langsamer,  dann  rascher  bis  zur 
Steile  Hß  zu ,  wo  die  Helligkeit  des  Spectrums  am  grössten 
ist,  so  dass  diese  Stelle  fast  weiss  erscheint.  Nach  der 
blauen  Seite  nimmt  die  Helligkeit  rasch  ab,  indess  ist  Blau 
und  Violett  sehr  schOn ,  am  schönsten  in  der  Gegend  von  Hyj 
so  dass  gegenüber  der  Erscheinung  bei  geringerem  Drucke 
Hy  wieder  aufzutreten  scheint,  aber  verwaschen  und  ver- 
breitert wie  Hß.  Die  Grenze  des  Specirums  geht  deshalb 
etwas  ttber  die  Stelle  von  Hy  hinaus.« 
Zu  dem  höchsten  Druckwerthe  übergehend ,  wird  alsdann 
Folgendes  bemerkt : 

»Durch  noch  weitere  Vermehrung  des  Druckes  liess  sich 
eine  wesentlich  weitere  Annäherung  an  ein  continuirliches 
Spectrum  nicht  erzielen,  selbst  bei  dem  durch  die  Dimensio- 
nen des  Apparates  bedingten  höchsten  Druck  von  8240"™^ 
also  fast  drei  Atmosphären,  blieb  H^  noch  immer  in  ähnlicher 
Weise  bestehen ;  die  Vervs^aschung  desselben  an  den  Rändern 
war  aber  doch  so  beträchtlich  vorgeschritten ,  dass  man  bei 
noch  weiterer  Druckvermehrung  erwarten  kann ,  /f„  ebenso 
verschwinden  zu  sehen,  wie  Hß  und  Hy  schon  bei  geringeren 
Drücken  verschwinden.«  (1.  c.  p.  34Ä.) 

In  seiner  neuesten  Arbeit:  »Ueber  die  Spectra  der  Gase  in 
Geissler'schen  Röhren«  (Pogg.  Ann.  GXLVH  p.  347  ff.)  ist  Herr 
WiUlner  geneigt ,  den  in  obigen  Worten  von  ihm  beschriebenen 
Uebergang  discontinuirlicher  in  continuirliche  Spectra  als  »we- 
sentlich durch  die  Steigerung  der  Temperatur  bedingt«  anzu- 


1)  Poggendorffs  Annalen  Bd.  GXXXVII  p.  SS7  ff. 
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nehmen.     Unier  den  Grflnden,  welche  ihn  zn  einer  solchen 
Annahme  nMhigen,  führt  er  unter  Anderem  Folgendes  an : 

»Dass  es  wesentlich  die  Steigerung  der  Temperatur  ist, 
welche  die  Ausbildung  des  continuirlichen  Speetrums  be- 
dingt, dafür  spricht  auch,  dass  in  den  meisten  Fällen  dasselbe 
nicht  durch  Verbreiterung  der  hellen  Linien,  sondern  dur^b 
allmälig  immer  heller  werdende  Beleuchtung  des  gameen  Hin- 
tergrundes sich  ausbildet,   ohne  dass  die  Linien  dabei  we- 
sentlich an  Schärfe  verlieren.     Denn  eine  Vermehrung  der 
Dichte  ohne  steigende  Temperatur  kann,  wie  mir  scheint,  den 
Uebergang  in  das  continuirliche  Spectrum  nur  durch  eine 
Verbreiterung  der  Linien  bewirken,  während  durch  Steige- 
rung der  Temperatur  und  damit  für  alle  Wellenlängen  wach- 
sendes Emissionsvermögen  das  Spectrum  ebenso  gut  in  der 
andern  Weise  continuirlich  werden  kann.« 
Wie  man  sieht,  treffen  diese  Bemerkungen  jedenfalls  nicht 
die  oben  von  mir  citirten  Beobachtungen  WMner's,  indem  hier- 
bei  ausdrücklich  die  Verbreiterung  von  H^^   zu  einem   »ver- 
waschenen, mehrere  Minuten  breiten  Bande,  an  dessen  Rändern 
die  Lichtstärke   rasch   abnimmt«,    hervorgehoben   wird.      Ich 
glaube  daher,   dass  wenigstens  diese  Beobachtungen  nur  so 
gedeutet  werden  können,  wie  es  in  meiner  theoretischen  Unter- 
suchung »über  den  EinOuss  der  Temperatur  und  Dichtigkeit  auf 
die  Spectra  glühender  Gase«  geschehen  ist,  nämlich  »dass  das 
Continuirlichwerden    der  Gasspectra  in*  Geissler7schen  Röhren 
sowohl  Folge  der  Vermehrung  der  Gasdichte,  als  auch  Steiger- 
ung der  Temperatur  sein  könne.«  ^) 

Die  Grösse  des  Antheils  einer  jeden  dieser  beiden  Ursachen 
an  der  beobachteten  Verbreiterung  der  Linien  und  der  Gon- 
tinuität  des  Spectrums  muss  selbstverständlich  so  lange  unent- 
schieden bleiben,  bis  es  gelungen  ist^  die  Abhängigkeit  des 
Emissions-  und  Absorptionsvermögens  von  der  Temperatur  des 
betreffenden  Gases  zu  ermitteln. 


Wenn  ich  nun  dazu  übergehe,  die  Bedingungen  näher  zu 
discutiren,   unter   welchen    die  Kenntniss   der  erforderlichen 


1)  WüUner,  PoggendorCTs  Annalen,  Bd.  CXLVII  p.  SKI. 
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numerischen  Grössen  erlangt  werden  kann ,  und  gleichzeitig  auf 
Grund  der  bisherigen  rohen  Näherungswerthe  bestimmte  Sub- 
stitutionen mache,  so  bemerke  ich  hier  ausdrücklich,  dass  dies 
mehr  zur  Erläuterung  der  entwickelten  Theorie,  als  zur  Ab- 
leitung definitiver  Werthe  geschieht.  Ich  halte  diese  Bemer- 
kung um  so  mehr  ftlr  geboten ,  als  die  in  einer  früheren  Arbeit 
erlangten  Temperaturwerthe ,  die  ich  ausdrücklich  als  Mini- 
mal werthe  bezeichnet  hatte,  irrthümlicher  Weise  als  definitiv« 
Bestimmungen  aufgefasst  worden  sind. 

Die  oben  ausführlich  mitgetheilten  Beobachtungen  über  die 
Modificationen  des  Wasserstofi'r-Spectrums  bei  Veränderung  der 
Dichtigkeit  und  Temperatur  werden  den  Leser  einigermassen 
in  den  Stand  setzen,  sich  ein  selbständiges  Urtheil  darüber  zu 
bilden,  in  wie  weit  man  berechtigt  ist,  diese  Veränderungen 
mit  denjenigen  zu  yergleichen,  welche  wir  in  dem  Spectrum  der 
Chromosphäre  der  Sonne  beobachten.  Berücksichtigt  man  hier- 
bei, das&  die  Temperaturverachiedenheiten  an  der  untern  und 
obem  Grenze  der  Chromosphäredurch  die  mannigfachen  und  hef- 
tigen Bewegungen  in  derselben  fortdauernd  sich  auszugleichen  be- 
strebt sind,  indem  diese  Bewegungen  selber  zum  Theil  jenen  Tem- 
peraturdifferenzen ihren  Ursprung  verdanken,  so  wird  man  die 
characteristische  Verbreiterung  z.  B.  der  Linie  üß  an  der  Basis 
der  Chromosphäre  im  Wesentlichen  einer  Zunahme  der  Dichtig- 
keit und  Dicke  der  strahlenden  Gasschicht  zuschreiben  dürfen. 
Hit  Berücksichtigung  des  oben  (Pag.  465)  bewiesenen  Satzes 
wird  daher  für  das  Verhältniss  der  Dichtigkeiten  an  der  unteren 
und  oberen  Grenze  der  Chromosphäre  das  näherungsweise 
Verhältniss  der  Druckwerthe  vorausgesetzt  werden  können, 
innerhalb  welcher  unter  irdischen  Verhältnissen  das  Wasser- 
stoffspectrum die  analogen  Veränderungen  seiner  Beschaffenheit 
erleidet.  Es  würden  diese  Veränderungen  nach  den  oben  an- 
geführten Versuchen  WüUner^s  in  runder  Zahl  etwa  zwischen 
den  Druckwerthen  von  2240""  und  4""  liegen.  Da  nun  die 
mittlere  Höhe  der  Chromosphäre  an  möglichst  ruhigen  Stellen 
der  Sonnenoberfläche  den  Beobachtungen  zufolge  ungefähr  zu 
40  Bogensecunden  angenommen  werden  darf,  so  wäre  man  im 
Besitze  derjenigen  beiden  numerischen  Data ,  welche  mit  Hülfe 
der  Formel  (3)  einen  approximativen  Mittelwertll  für  die  ab- 
solute Temperatur  der  Chromosphäre  liefern. 

Die  Formel  war  folgende  : 
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wobei: 

/  SS  log.  nat.  - 

Das  Meter  und  den  Centesimalgrad  als  Einheiten  genommen, 
hat  man  alsdann : 

g  s  274.3 

i  =  273 

a  =  1131600  (Wasserstoff) 
h  s:  7153300 

5  =  2240 

Es  ist  hierbei : 

e 

wenn : 

^1  das  specifische  Gewicht  des  Quecksilbers, 
gi  die  Intensität  der  Schwere  an  der  Erdoberfläche, 
Oj  die  mittlere  Höhe  des  Baroraeterdruckes, 
Q   die  unter  diesem  Drucke  bei  0^  C.  stattfindende  Dich- 
tigkeit des  Wasserstoffgases. 
Der  hieraus  resultirende  Werth  der  absoluten  Temperatur  ist : 

t=s  613500 
Hierbei  sei  nochmals  der  bereits  oben  erwähnte  Umstand 
hervorgehoben ,  dass  die  Unsicherheit  der  numerischen  Bestim- 
mung des  Verhältnisses  -  den  Werth  von    t  nur  in  geringem 

Grade  beeinflusst,  indem  z.  B.  ein  1 0  Mal  höherer  Werth  unter  ttbri- 
giens  unveränderten  Annahmen  die  berechnete  Temperatur  nur  auf 

t  s=  472700 
herabsetxen  wtlrde.  Sowohl  durch  diesen  Umstand  als  auc^ 
durch  die  Einfachheit  der  theoretischen  Voraussetzungen  dürfte 
die  angegebene  Formel  einen  wesentlichen  Vorzug  vor  dem 
froher  von  mir  eingeschlagenen  Wege  zur  Temperaturbestim- 
mung der  Sonfte  beanspruchen. 

Ausserdem  zeigt  dieselbe  eine  bemerkenswerthe  Beziehung 
zwischen  den  Grössen  t  und  h.     Wäre  nämlich  die  Höhe  der 
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Chromospharc  wesentlich  nur  durch  das  Verhüillniss  der  Dich- 
tigkeiten ^  an  der  unteren  und  oberen  Grenze  bedingt,  so  würde 

der  Abstand  h  der  beiden  SehichlOD ,  in  denen  dieses  constante 
Druck-  oder  Dichtigkeitsverhältniss  stattfindet,  proportional  der 
absoluten  Temperatur  sich  andern.  Lägen  daher  sahireiche  und 
statistisch  zu  behandelnde  Beobachtungen  über  die  miltlero 
Höhe  der  Chromosphäre  an  allen  Theilen  des  Sonnenrandes  vor, 
so  würde  man  hierdurch,  ohne  die  Temperaturen  selber  zu 
kennen ,  doch  annähernd  ein  Uitheil  über  das  Yerhältniss  der- 
selben an  verschiedenen  Theilen  der  Sonnenoberfläche,  z.  B. 
am  Aequntor  und  an  den  Polen  derselben,  erlangen  können. 

Die  geringere  Höhe  der  Chromosphäre  an  den  Polen  der 
Sonne,  welche  Secchi  seinen  Beobachtungen  entsprechend 
findet,  scheint  in  Verbindung  mit  den  anderweitigen  Resultaten 
desselben  Beobachters  über  die  geringere  Wärmestrahlung  der 
Polarregionen  der  Sonne  die  oben  gefolgerten  Beziehungen  zu 
bestätigen.^)  Es  würde  z.  6.  an  Stellen  der  Sonnenoberfläche, 
wo  die  mittlere  Höhe  der  Chromosphäre  circa  1 5  Secunden  be- 
trägt, unter  den  gemachten  Voraussetzungen  eine  absolute 
Temperatur  von  ungefähr  90000^  resultiren.  So  wichtig  aber 
auch  für  Untersuchungen  der  Temperaturverhältnisse  an  der 
Sonnenoberfläche  die  erwähnte  Proportionalität  zwischen  der 
Temperatur  und  der  Höhe  der  Chromosphäre  in  Zukunft  werden 
kann,  so  darf  dennoch  vorläufig  die  Bedeutung  dieses  Zusammen- 
hanges aus  nahe  liegenden  Gründen  nicht  überschätzt  werden. 

Um  nun  auch  die  Anwendbarkeit  der  Formel  (14)  durch 
Einsettang  numerischer  Werthe  zu  erläutern,  vergegenwärtige 
man  sich  zunächst,  dass  die  Vergleichbarkeit  der  unter  irdi- 
schen Verhältnissen  beobachteten  Erscheinungen  in  Geissler'- 
schen  Röhren  mit  denjenigen  in  der  Chromosphäre  der  Sonne 
nur  unter  der  Voraussetzung  zulässig  ist,  dass  die  wesentlichen 
Bedingungen,  von  denen  die  verglichenen  Erscheinungen  ab- 
hängen, in  beiden  Fällen  innerhalb  gewisser  Grenzen  überein- 
stimmen. Als  solohe  Bedingungen  sind  im  Wesentlichen  zwei 
erkannt  worden,  nämlich  erstens  die  Temperatur,  und  zweitens 
die  Quantität  der  Gasmasse,  weiche  von  der  Gesichtslinie  des 


1)  Die  Erniedrigung  der  Chromosphäre  über  den  Sonnenflecken  »welche 
Hespighi  beobachtet,  könnte  gleichfalls  einer  Temperaturerniedrigung  an 
diesen  Stellen  zugeschrieben  werden. 
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Beobachters  für  gleiche  Querschnitte  der  durchschauten  Räume 
getroffen  wird. 

Es  muss  folglich  die  Temperatur  und  'die  Quantität  der  auf 
der  Gesiohtslinie  liegenden  WassorstoBtheilchen  in  einer  Geiss- 
ler^schen  Röhre  im  Wesentlichen  als  übereinstimmend  mil  den 
analogen  Grössen  an  denjenigen  Stellen  der  Ghroroosphüre  vor- 
ausgesetzt werden  können ,  deren  Speotrum  mit  dem  der  Geiss- 
ler'scben  Rühre  übereinstimmt. 

Es  wurde  oben  bei  Mittheilung  der  Versuche  Wüllner^s 
darauf  hingedeutet,  dass  im  Allgemeinen  eine  Zunahme  der 
Temperatur  bezüglich  der  Verbreiterung  von  Linien  im  Wasser-» 
stoffspeetrum  in  demselben  Sinne  wirke ,  wie  eine  Zunahme  der 
Dichtigkeit.  So  lange  also  nicht  die  GrOsse  der  Wirkung  einer 
jeden  dieser  beiden  Ursachen  für  sich  genauer  bekannt  ist, 
wäre  es  denkbar,  dass  dasselbe  Aussehen  des  Spectrums  bei 
verschiedenen  Werthen  der  Temperatur  stattfinden  könne, 
wenn  die  entsprechenden  Werthe  der  Dichtigkeit  und  Dicke 
vorbanden  sind.  Berücksichtigt  man  aber  die  bedeutende 
Helligkeit  der  Linien  in  der  Chromospfattre,  die  in  unmittelbarer 
Nähe  des  glänzenden  Sonnenrandes  sich  von  dem  stark  er- 
leuchteten Spectralgrunde  noch  deutlich  abheben ,  so  wird  man 
annehmen  müssen ,  dass  die  Temperatur  des  ip  der  Gfaromo- 
Sphäre  glühenden  Wasserstoffes  jedenfalls  nicht  niedriger  als 
diejenige  ist ,  bei  welcher  das  Wasserstoffgas  in  einer  Geissler'- 
sehen  Röhre  dieselbe  Schärfe  der  Linien  des  discontinuirlichen 
Spectrums  zeigt.  Man  wird  daher  auch  die  Quantität  der  Gas- 
masse, welche  von  der  Gesichtslinie  des  Beobachters  in  dec 
Ghromosphäre  durchschnitten  wird,  eher  geringer  als  grösser  im 
Vei^Ieich  zu  der  in  der  Geissler'schen  Röhre  durchschauten 
Gasschicht  voraussetzen  müssen. 

Nach  diesen  Vorbemerkungen  ist  es  nun  leicht ,  mil  Hülfe 
der  früher  entwickelten  Formel  (12) : 


Oi  -  «>y^ 


einen  Werth  für  die  Dichtigkeit  des  glühenden  Wasserstoffes  in 
einer  bestimmten  Schicht  der  Ghromosphäre  abzuleiten. 

Wählt  m^n  die  untere  Grenze  derselben ,  so  bedeutet  in 
obiger  Formel : 

Ol  die  Dichtigkeit,  d.  h.  die  in  der  Volumeneinheit  ent- 
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haUene  Masse  von  Wasserstoff  an  der  untersten  Schicht 
der  Ghromosphäre, 
1»!  diejenige  Hasse  von  Wasserstoff,  welche  von  unserer 
Gesichtslinie  an  der  Basis  der  Ghromosphäre  durch- 
schnitten wird,    wenn   der  Querschnitt  der  durch- 
schauten Strecke  gleich  der  Flächeneinheit  ist. 
Nach  den  vorher  angestellten  Erörterungen    muss  diese 
Masse  bei  gleicher  Temperatur  als  übereinstimmend  mit  der- 
jenigen vorausgesetzt  werden  ,  welche  bei  gleichem  Querschnitt 
in  einer  Geissler'schen  Röhre  auf  der  senkrecht  durchschauten 
Funkenstrecke  liegt. 

Wenn  der  Raum,  welchen  die  vom  Funken  getroffenen  und 
glühend  gemachten  Gastheilchen  einnehmen ,  sehr  klein  ist  im 
Verhältniss  zu  dem  ganzen  Räume,  innerhalb  dessen  der  lieber- 
tritt  des  Funkens  stattfindet,  —  wie  dies  z.  B.  bei  den  neueren 
Versuchen  WüUner^s  der  Fall  war,  bei  denen  Geisslei*'sche 
Röhren  angewandt  wurden^  welche  überall  eine  lichte  Weite 
von  etwa  2  Gentimeter  besassen  und  in  denen  die  Klectroden 
7  .  5  Gentimeter  von  einander  entfernt  waren  ^)  —  so  wird  sich 
die  glühend  gemachte  Gasstrecke  unter  einem  angenahei*t  con- 
stanten  Druck  ausdehnen  und  entsprechend  dem  Gay-Lussac^^ 
sehen  Gesetze  seine  Dichte  verringern.  Es  erhellt  hieraus,  dass 
zur  Beurtheilung  der  Gasmenge,  welche  auf  der  die  Funken- 
strecke senkrecht  durchschneidenden  Gesichtslinie  liegt,  die 
Kenntniss  von  drei  Grössen  erforderlich  ist,  nSmlich 

4 .  die  ursprüngliche  Dichtigkeit  des  Gases  innerhalb  der 
Röhre, 

2.  die  Dicke  der  Funkenstrecke, 

3.  die  Temperatur  des  Funkens. 

Die  erste  dieser  drei  Grössen  lüsst  sich  bestimmen,  die  zweite 
für  die  vorliegenden  Zwecke  vielleicht  annähernd  schfllzen, 
dagegen  bleibt  die  dritte  unbekannt.  Berücksichtigt  man  je- 
doch den  mehrfach  hervorgehobenen  Umstand,  dass  die  Beding- 
ung für  die  Vergleichbarkeit  zwischen  dem  irdischen  Wasser- 
stoff-Spectrum und  demjenigen  der  Ghromosphäre  auf  der 
Annahme  beruht,  dass  die  physischen  Verhältnisse  bei  beiden 
Phänomenen  im  Wesentlichen  dieselben  sind,  so  muss  annäher- 
ungsweise die  oben  für  die  Ghromosphäre  abgeleitete  Tempera- 


4)  PoggendorTs  Annalen,  Bd.  CXLVII  p.  825. 
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iur  auch  für  die  Funkenstrecke  in  der  Geissler'sohen  Robre 
Yorausgesetzt  werden.  Endlich  würden  sich  dann  die  Dichtig- 
keiten des  Gases  während  des  Glühens  und  vor  demselben  um- 
gekehrt wie  die  absoluten  Temperaturen  in  beiden  Zuständen 
verhalten.  Ist  also  z.  B.  unter  Voraussetzung  der  oben  für  die 
Chromosphäre  erhaltenen  Temperaturwerthe  die  Temperatur 
des  Wasserstoffs  in  der  Geissler'schen  Röhre  vor  dem  Glühen 
gleich  der  des  schmelzenden  Eises^  so  würde  die  Dichtigkeit  der 
glühenden  Funkenstrecke  ungefähr  200  Mal  kleiner  als  die- 
jenige des  in  der  Röhre  enthaltenen  Gases  bei  0^  G.  sein. 

Nimmt  man  alsdann  ferner  an ,  dass  die  Dicke  der  Funken- 
strecke ungeföhr  1  Millimeter  beträgt,  und  berücksichtigt,  dass 
als  Längeneinheit  bei  den  obigen  Formeln  das  Meter  angewandt 
wurde,  so  wird  die  Dichtigkeit  einer  glühenden  Wasserstoff- 
menge, die  in  der  Volumeneinheit  dieselbe  Masse  enthält, 
wie  eine  die  ganze  Chromosphäre  gradlinig  durchschneidende 

Strecke,  mit    der  Flächeneinheit   als   Querschnitt,    nur 


200000 

von  derj^igen  Dichtigkeit  betragen ,  welche  das  Wasserstoff|[;as 
in  der  Geissler*schen  Röhre  bei  0^  C.  besitzt.  Bezeichnet  daher 
Jq  diese  ursprüngliche  Dichte ,  so  vermindert  sich  dieselbe  auf 

der  Funkenstrecke  von  der  angenommenen  Dicke  bis  auf  ^ 

und  müsste  noch  weiter  um  das  Tausendfache  dieser  Grösse 
vermindeii.  werden ,  wenn  man  sich  die  auf  der  angenommenen 
Strecke  eines  Millimeters  liegende  Quantität  von  glühenden  Gas- 
theilchen  auf  die  Strecke  eines  Meters  als  Längeneinheit  aus- 
gedehnt denkt.     Der  so  erhaltene  Werth  von  j^^^  wäre  dann 

gleich  i7i|  in  der  obigen  Formel  zu  setzen,  d.  h.  gleich  der  in 
der  Volumeneinheit  enthaltenen  Gasmasse,  welche  quantitativ 
und  qualitativ  übereinstimmt  mit  derjenigen  Masse  von  glühen- 
dem Wasserstoff,  die  in  einem  parallel  der  Gesichtslinie  aus  der 
Chromosphäre  herausgeschnittenen  Cylinder  mit  der  Flächen- 
einheit als  Querschnitt  liegt. 

Man  erhält  alsdann  für  die  Dichtigkeit  an  einer  beliebigen 
Stelle  der  Chromosphäre,  z.  B.  an  der  Basis  derselben,  den  fol- 
genden Ausdruck : 

'         SO«00«r     n 
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oder    fUr  den    Druck,   wenn   man   für  a^    und   Cq  die   ihnen 
proportionalen  Druck werthe  pt  und  po  setzt: 

'^i  ""  «00000  r    ?r 
mithin,  da  nach  dem  Früheren : 

273^ 


Po     l/^'^^f 

Nimmt   man   für  po   den   höchsten   der  von  Wüllner  an- 
gewandten Druckwerthe  und  für  t  den  ersten  der  oben  gefun- 
denen Werthe,  so  erhalt  man  in  Millimeter  Quecksilberdruck 
p,  =  0  .  00000000016 

Berechnet  man  hieraus  für  die  angenommene  Temperatur 
des  glühenden  Wasserstoffes  die  Dichtigkeit  an  der  Basis  der  Chro- 

mosphäre,  so  ergiebt  sich  dieselbe  zu  ungefährf  —  j  von  der- 
jenigen des  Wassers.  Eine  Hohlkugel  von  der  Grösse  unserer 
Erde  mit  Gas  von  dieser  Dichtigkeit  erfüllt,  würde  eine  Masse 
von  ungefähr  84  Cubikmeter  Wasser  repräsenliren.  Ware  nun 
die  Chromosphäre  bei  einer  Höhe  von  10  Secunden  überall  von 
dieser  constanten  Maximal-Dichtigkeit  ihrer  Basis,   so  würde 

ihre  Gesammtmasse  nur  (-—j     der  Erdmasse  betragen.    Selbst 

bei  einer  taglichen  Erneuerung  der  ganzen  Ghromosphäre  würde 
nach  dieser  Berechnung  erst  in  drei  Millionen  Jahren  eine  Was- 
serstofTmasse  verbraucht  werden,  die  ungefähr  dem  millionsten 
Theile  der  Erdmasse  entspräche  und  daher  bezüglich  der  Masse 
der  Sonne  und  ihrer  Atmosphäre  für  unsere  Wahrnehmungen 
als  vollkommen  verschwindend  betrachtet  werden  darf. 

7. 

Wenn  Hr.  Faye  neuerdings  die  Frage  aufwirft  ^  weshalb 
die  fortdauernd  durch  eruptive  Protuberanzen  aus  dem  In- 
nern der  Sonne  seit  dreissig  Jahren  emporgeschleuderlen 
Wasserstoffmassen  die  Ghromosphllre  nicht  merklich  vermehrt 
haben*),  so  werden  die  oben  roitgetheilten  Zahlen  werthe  aus- 


1)  Vgl.  Comptes  rendus.   T.  LXXV.  p.  1669  ff.   (16.  Dec.  4872.)   »Je 
me  suis  demand^  souvenl  d'oii  veDaienl  les  flammes  hydrog^n^es  de  la 
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reichen,  um  diese  Frage  unter  Voraussetzung  der  bei 
ihr  gemachten  Prämissen  in  Uebereinstimmung  mit  den 
Beobachtungen  zu  beantworten.  Indessen  ganz  abgesehen 
hiervon ,  scheinen  mir  auch  die  Voraussetzungen ,  unter  denen 
die  von  Fuye  aufgeworfene  Frage  überhaupt  nur  einen  Sinn 
haben  kann,  mit  seinen  so  oft  und  entschieden  vertheidigten 
Anschauungen  von  der  überwiegend  gasförmigen  Beschaf- 
fenheit des  SonnenkSrpers  in  vollkommenem  Widerspruche  zu 
stehen.  Denn  eine  Vergrösserung  der  atmosphärischen  Hülle 
eines  Weltkörpers  durch  Gaseruptionen  aus  tiefer  gelegenen 
Theilen^  ist  nur  dann  denkbar^  wenn  der  Raum ,  welchem  die 
inneren  Gasmassen  entströmen,  von  einer  gegen  die  äussere 
Atmosphäre  undurchdringlichen  Hülle  umschlossen  ist.  Existirt 
aber  eine  solche  Hülle  nicht,  oder  finden  die  alsdann  unbe- 
kannten Processe  der  eruptiven  Protuberanzent Wickelung  aus- 
serhalb jener  Hülle ,  also  in  den  unteren  Schichten  der  Atmo- 
sphäre selber  statt,  so  kann  hierdurch  die  Gesammtmenge  dieser 
Atmosphäre  weder  vermehrt  noch  vermindert  werden ;  denn 
jene  emporgeschleuderten  Massen  sind  alsdann  nichts  anderes 
als  Theile  der  Atmosphäre,  die  durch  Gleichgewichtsstörungen 
nur  ihren  Ort  gewechselt  haben,  d.  h.  von  tieferen  nach  hö- 
heren Schichten  derselben  bewegt  worden  sind. 

Betrachtet  man  dagegen  die  Sonne  als  eine  glühend-flüssige 
Masse ,  welche  mit  einer  dichten  Hülle  von  Dämpfen  und  Gasen 
umgeben  ist,  die  sich  entsprechend  dem  Dalton*schen  Gesetze 
gegenseitig  durchdringen,  so  wird  ein  Theil  der  Gase,  z.  B.  des 
Wasserstoffs,  nach  Massgabe  des  Druckes  an  der  Basis  der 
Atmosphäre  von  der  glühend-flüssigen  Oberfläche  absorbirt 
werden*).   Bestände  z.  B.  die  Atmosphäre   unserer  Erde  aus 


chromosph^rc ,  qui  semblent  6lre  produites  par  de  violentes  et  conlinuel- 
les  ^ruplions.  Si  cette  hydrog^ne  sort  sans  cesse  de  Tint^rieur,  comment 
se  fait-il ,  qu'il  n'augmente  pas  depuis  trente  ans  qu'on  observe  dans  les 
6clipses  des  protub^rances  et  mdme  des  traces  de  la  chromosphöre,  et  de- 
puis trois  ans  que  Ton  suit  celle-ci  jour  par  jour?  S'il  n'est  pas  expulsä 
hors  de  la  sphöre  d'activit^  du  Soleii,  il  faut  donc  que,  malgrä  sa  l^göret^ 
sp^cifique  et  Tabsence  absolue  de  toute  indication  relative  ä  des  courants 
descendants,  il  rentre  de  quelque  facon  dans  le  Corps  du  Soleil.« 

4}  Dass  auch  glühende  Flüssigkeiten  Gase  schon  unter  geringem 
Drucke  auflösen  und  absorbiren  können,  zeigen  die  Beobachtungen  von 
St.  Ciaire  DeviUe  über  die  Auflösung  von  Gasen  in  schmelzendem  Glase. 
Comptes  rendus,  T.  57.  p.  965. 

Math.-phys.  ClaBse.  1873.  41 
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Kohlensäure  von  einigen  Atmosphären  Druck,  so  würden  die 
Oberflächen  der  Meere  aus  kohlensaurem  Wasser  bestehen ,  aus 
welchem  bei  localer  Steigerung  der  Temperatur  oder  Vermin- 
derung des  Druckes  ein  Theil  des  ahsorbirten  Gases  in  Form 
von  Gasblasen  an  der  betreffenden  Stelle  entweichen  muss, 
um  das  in  der  Atmosph^ire  gestörte  Gleichgewicht  wieder  her- 
zustellen. Könnten  diese  kohlensauren  Gasströme  sichtbar  ge- 
macht werden,  so  würden  sie  uns  wahrscheinlich  durch  die 
Analogien  in  ihrer  Form  und  Häufigkeit  an  die  Protuberanzen 
der  Sonne  erinnern.  Wie  gross  übrigens  schon  die  Zifhigkeit 
einer  Wasseroberfläche  ist,  um  beim  Entweichen  ab^orbirter 
Gase  Veranlassung  zur  Blasenbildung  und  beim  Zerplatzen  der 
Blasen  zu  plötzlich  verschwindenden  Widerständen  zu  geben, 
davon  kann  man  sich  jederzeit  beim  Oeflnen  einer  Flasche  mit 
kohlensaurem  Wasser  überzeugen.  Die  Höhe ,  bis  zu  welcher 
die  feinen  Wassertröpfchen  unter  dem  Einflüsse  der  hierbei  entr> 
wickelten  Kräfte  emporgeschleudert  werden,  giebt  gleichzeitig 
einen  Massstab  für  die  Anfangsgeschwindigkeiten ,  mit  welchen 
dieselben  die  Oberfläche  des  Wassers  verlassen. 

Dass  auch  glühende  Flüssigkeiten  an  ihrer  Oberfläche  in 
hohem  Masse  unter  analogen  aber  quantitativ  sehr  vcrgrösserten 
Verhältnissen  die  Fähigkeit  zur  Blasenbildung  besitzen,  darüber 
geben  direcle  Beobachtungen  von  Spalkmzani  an  einem  Krater- 
schlundo  des  Stromboli  Aüfschluss. 

»Die  glühende  Lava  stieg  alle  zwei  Minuten  gegen  zwan- 
zig Fuss  weit  herauf,  und  sank  dann  rasch  wieder  in  die 
Tiefe  zurück.  Jedesmal,  wenn  sie  ihren  höchsten  Stand  er- 
reicht hatte,  blähte  sich  ihre  Oberfläche  auf;  Blasen  von 
mehreren  Fuss  Durchmesser  schwollen  empor,  und 
explodirten  zuletzt  mit  einem  starken  Knall; 
dabei  wurden  sie  in  hundert  Stücke  zersprengt,  die  mit 
fürchterlicher  Gewalt  in  die  Luft  flogen,  und  als  Stein-  und 
Schlackenregen  klirrend  am  Berge  herabstürzten  .  .  .  Pouletl 
Scrope  beobachtete  im  Jahre  18i9  diese  Erscheinungen  in 
ganz  ähnlicher  Weise.«  ^) 

Auf  Grund  dieser  Analogien  und  Thatsachen  hatte  ich  vor 
zwei  Jahren  meine  Ansicht  von  der  Ursache  der  eruptiven  Pro- 

1)  Naumann,  Geognosie.    i.  Aufl.  Bd.  I.    .  H6  ff. 
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tuberanxen'  und  ihres  Zusammenhanges   mit  den  Fleci^en  und 

Fackeln  folgendermassen  formulirt :  ^) 

»Die  eruptiven  Protuberanzen  entstehen 
durch  Druckdifferenzen  zwischen  dem  Druck 
einer  in  der  Fl  Ussigkeit  eingeschlossenen  oder 
von  ihr  absorbirlen  Gasmasse  und  demäussern, 
d.urch  die  Gohärenz  und  Schwere  der  oberen 
Flüssigkeitssehichten  vergrösserten,  Druck  der 
Atmosphäre. 

Demgemäss  werden  an  denjenigen  Orten  am  leichtesten 
eruptive  Protuberanzen  entstehen  können ,  wo  der  zu  über- 
windende Druck  am  geringsten  ist,  am  seltensten  oder  gar 
nicht  da,  wo  dieser  Druck  am  grössten  ist.  Jeder  aufstei- 
gende Luftstrom  in  der  Atmosphäre  vermindert  aber  den 
Druck  an  dieser  Stelle  ebenso  wie  jeder  absteigende  ihn  ver- 
mehrt. Da  nun  in  der  Umgebung  der  Flecken  sehr  starke 
aufsteigende  Ströme  stattfinden  und  ebenso  die  Packeln  durch 
derartige  Ströme  verursacht  werden,  so  müssen  diese  Stellen 
besonders  günstig  für  die  Entwickelung  eruptiver  Protu- 
beranzen sein.«  3) 

4)  Vergl.  diese  Berichte,  Sitzung  am  H.  Februar  4871,  p.  407. 

t)  Hr.  Tacckini  glaubt  nur  diejenigen  Protuberanzen  als  Eruptionen  be* 
trachten  zu  Jiirfen ,  welche  die  Gestalt  eines  Baumes  oder  eines  Pfichers 
haben,  d.  h.  an  der  Basis  schmaler  als  an  ihrem  obern  Ende  sind.  Ohne 
die  Berechtigung  einer  solchen  Anschauung  nöher  zu  discutiren,  ist  doch 
klar,  dass  für  die  Erklärung  jener  Eruptionen  nothwendig  diejenigen  phy- 
sikalischen Bedingungen  an  der  Sonnenoberfläche  vorausgesetzt  werden 
mtlaaen ,  ohne  welche  überhaupt  eine  Eruption ,  d.  h.  die  gewaltaamio  und 
plötzliche  üeberwindung  eines  Widerstandes  durch  comprimirte  Gasmassen, 
nicht  denkbar  ist.  Ein  solcher  Widerstand  kann  nur  durch  eine  Sub- 
stanz erzeugt  werden,  welche  sich  in  einem  cohfirenteren  Aggregatzustande 
als  dem  gasförmigen  befindet;  die  Existenz  von  eruptiven  Protuberanzen  er- 
fordert also  nothwendig  die  Existenz  einer  flüssigen  Masse,  aus  welcher 
die  Gase  gleich  den  Blasen  kohlensaurer  Gewässer  bei  Druckverminderung 
der  auf  ihnen  ruhenden  Atmosphäre  entweichen. 

Wenn  sich  daher  Hr.  Tacchini  aus  dem  Umstände ,  dass  unter  den  zahl- 
reichen Protuberanzen  nur  etwa  8  Proc.den  erwähnten  eruptiven  Charakter 
zeigen,  zu  dem  Schlüsse  berechtigt  glaubt ,  es  sei  die  allgemeine  Form  der 
Protuberanzen  unvereinbar  mit  der  Annahme  einer  festen  oder  flüssigen 
Beschaffenheit  der  Sonnenoberfläche ,  so  erhellt  aus  den  oben  gemachten 
Bemerkungen ,  dass  das  Princip  der  Majoritäten  im  vorliegenden  Falle  ein 
logisch  unzulässiges  ist.  Denn  wenn  auch  nur  eine  einzige  Protuberanz 
unter  den  zahlreichen  bisher  beobnchteteu  als  eine  Eruption  erkannt  wor- 

4i* 
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Bereits  im  Jahre  1870  hatte  Hespighi  .diese  Beziehungen  als 
allgemeine  Resultate  seiner  Beobachtungen  mit  folgenden  Wor- 
ten ausgesprochen :  ^) 

uSui  cofitot^o  delle  macchie  aorgouo  ovdinariamente  yetti 
gnssosi  di  straordinarie  mteiisitä  e  vfolenz<%  e  di  fotme  ben 
definite.a 

^Ordinariamente  neue  locah'tä  delle  facole  le  protubevanze 
0  le  eruzioni  sono  molio  frequenti  e  molto  sviluppat£(i^  elv.  .  .  . 
Zu  gleichen  Resultaten  ist  auch  P.  Secrhi  im  Laufe  seiner 
zahlreichen  Beobachtungen  gekommen,  die  er  in  einer  kürzlich 
veröffentlichten  Mittheüung^j  an  die  Pariser  Akademie  mit  fol- 
genden Worten  zusammen fasst : 

\ .  »Les  regions  des  facules  et  des  taches  sont  les  plus  ri- 

ches  en  protubirances, 
2.  11  y  a  deux  esp^ces  de  protuberances ,  les  tmes  faihles 
et  legeres,  dpanouies   comme  nos  cirrhus  legers   dans 
VntmospMre  y  les   autres  plus  deiises,  plus  compactes, 
plus  vives,  ayanl  une  slruclure  filaire  et  des  caractdres 
opliques  parliculiers.^ 
Dass  lebhaftere  Eruptionen,  die  mit  grösserer  Geschwindig- 
keit die  tieferen  und  dampf  reicheren  Schichten  der  Atmosphäre 
durchdringen,  auch  Theile  derselben  bis  über  die  untere  Grenze 
der  Ghromosphitre  eraporreissen  und  ihre  Bestandtheile  spectro- 
skopisch   durch    helle  Linien   anzeigen   können,    ist  bei   hin- 
reichender Sliirke  der  Eruption   eine  im  Voraus  zu  erwartende 
Erscheinung.    Dem  entsprechend   findet  denn  auch  P.  Secchi 
im  Spectrum    der   erwähnten   lebhaften   und   intensiven  Pro- 
tuberanzen zahlreiche  Linien  von  glühenden  Metallen.    Er  be- 
zeichnet sie  deshalb  auch  kuiz  als  von  metallischem  Character, 
und    hebt   n.  a.  0.  ihren  Zusammenhang   mit   den  Flecken    in 
ganz  bestimmter  W^eise  mit  folgenden  Worten  hervor: 

i>  Alors  fai  remarque  soigneusenient  loutes  les  et'uptions 
ayant  ce  caraclhe  que,  pour  abreger ^  fappellerai  rnüallique, 
el  fai  Irouve  que,  loutes  les  fois  qu'on  obseiTait  ä  Torient  du 

den  ^ürc,  so  wäre  man  gezwungen,  wenigstens  der  betrefTendcn  Stelle  der 
Sonnenot>orfläche  diejenigen  Eigenschaften  beizulegen,  durch  welche  die 
Müglichkcit  einer  Eruption  physikalisch  erst  begreiflich  wird. 

1)  AUi  della  Reale  Academia  dei  Lincei  nella  sessione  del  4  de« 
ceuibre  1870. 

2;  ComptPR  rendus,  T.  LXXVI,  p.  250—457.  (Febr.  3.,  4863.)  ^ 
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bord  solaire  ime  de  ces  &uptions ,  on  ddcouvraii  une  lache  vi- 
sible  le  jour  suivant.  Celle  Uaison  esl  si  röelle,  que  fai  pu, 
pendunl  ces  derniers  mois,  prSdive  Fapparüion  dune  lache  par 
la  simple  ms])ection  de  la  qualiie  du  speclre  et  de  teruplion. 
Les  cinq  rotations  donl  je  presenle  le  resumö  ni'onl  fowmi,  ä 
elles  seuleSj  vmgl-quatre  de  ces  exemples.a 

P.  Secchi  hält  sich  a.  a.  0.  p.  253  auf  Grund  dieses 
räumlichen  Zusammenhanges  beider  Erscheinungen  für  be- 
rechtigt, einen  Schluss  über  die  Art  ihres  causa len  Zusam- 
menhanges mit  folgenden  Worten  zu  machen : 

ifLa  conclusion  de  toul  ce  que  nous  veiions  de  dire  est 
donc  manifeßle.  J.es  taches  sojit  produiles  par  teruplion  de 
l'intärieur  ä  Fexlerieur^  de  masses  des  vapeurs  melaUiques  que 
je  viens  d'indique7\(!i 

Weshalb  die  hier  als  Tomanifestea  bezeichnete  Conclusion 
nicht  auch  als  umgekehrte  den  Beobachtungen  genügen  könnte, 
( —  les  erupliims  sonl  produiles  par  les  laches  — )  d.  h.  weshalb 
der  Fleck  nicht  als  eine  Gelegenheitsui^sache  der  Bildung  der 
eruptiven  Protuberanzen  vorangehen  könnte,  dafür  habe  ich 
in  den  Arbeiten  P.  Secchi's  vergeblich  nach  einem  irgendwie 
stichhaltigen  Grunde  gesucht.  Denn  dass  am  östlichen  Sonnen- 
rande, wie  oben  bemerkt,  zuerst  die  oberen  Theile  der  Pro- 
tuberanzen sichtbar  werden  und  erst  am  folgenden  Tage,  bei 
fortgeschrittener  Botation  der  Sonne,  der  bis  dahin  verdeckte 
Fleck  zum  Vorschein  kommt,  dafür  liegt  der  Grund  in  so 
einfachen  Verhällnissen ,  dass  man  nicht  annehmen  kann, 
P,  Secchi  habe  sich  hier  zu  dem  Schlüsse  des  posl  hoc  ergo 
propt&r  hoc  verleiten  lassen.  Auf  die  in  neuester  Zeit  von  Reye ') 
und  Paye^]  aufgestellte  Cyclonen-Theorie  der  Sonnenflecke  hier 
näher  einzugehen,  glaube  ich  gegenwärtig  verzichten  zu  können, 
nachdem  bei  der  lebhaften  Discussion  dieser  Anschauungen  in 
der  Pariser  Akademie  von  P.  Secchi  und  Tacchini  die  Wider- 
sprüche hervorgehoben  worden  sind,  in  welche  diese  Theorie 
mit  einfachen  Thatsachen  der  Beobachtung  tritt.      Ich  erlaube 


1)  Die  Wirbelslürme,  Tornado's  und  Weltersäulen  in  der  Erd-Atmo- 
spliäre  mit  Berücksichtigung  der  Stürrac  in  der  Sonnen-Atmosphäre ,  dar- 
(sestelil  und  wissenschaftlich  erklärt  von  Dr.  Theodor  Heye  j  ord.  Professor 
a.  d.  Universität  Strassburg.  Hannover  187i. 

i)  Comptes  rendus,  T.  LXXV.  p.  4664. 
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mir,  an  die  Vertreter  dieser  Theorie,  ohne  hier  die  phy- 
sikalischen Bedenken  derselben  zu  discutiren,  mit  den  Worten 
Tacchinis  die  Frage  zu  richten : 

»£n  presence  dobservaltons  si  cictires,  si  independantes 
dhypothäses  (m  did^s  preconQues,  est-ü  possibk  daccepter 
la  th^rie  qui  fait  des  cyclones  la  cause  unique  des  taches 
solaires?n^) 

Uebrigens  bin  ich  Herrn  Prof.  Heye  zu  Dank  verpflichtet, 
dass  er  p.  477  seiner  Schrift  einen  Fehler  verbessert  hat,  den 
ich  mir  in  meiner  Abhandlung  »lieber  das  Rotationsgesetz  der 
Sonne  und  der  grossen  Planeten«  (p.  91)  bezüglich  der  Ver- 
wandlung der  Sonnenflecken  in  Streifen ,  nach  Analogie  der  auf 
Jupiter  und  Saturn  beobachteten  Slreifenbifdung'  wolkenartiger 
Producte,  habe  zu  Schulden  kommen  lassen.  Aus  der  von  mir 
in  derselben  Abhandlung  mitgetheilten  Tabelle  von  Carrington 
ist  unmittelbar  ersichtlich,  dass  der  Unterschied  der  täglichen 
Rotationsgeschwindigkeiten  zweier  Puncte  der  Sonnenoberfläche, 
deren  heliographische  Breiten  um  \^  verschieden  sind,  im 
Durchschnitt  nicht  4 . 6  Grad  (wie  irrthttmlich  von  mir  an.- 
gegeben),  sondern  i .  6  Minuten  beträgt. 

Wenn  ich  am  Schlüsse  dieser  Betrachtungen  noch  einmal 
die  seit  dem  Jahre  \  863  von  mir  unverändert  vertretene  Ansicht 
von  der  Natur  der  Sonnenflecke  als  schlackenartiger,  durch 
Ausstrahlung  auf  der  glühendflüssigen  Oberfläche  des  Sonnen- 
körpers entstandener  Abkühlungsproducte'^)  recapitulire,  so  ge- 
schieht dies  nur  deshalb,  um  zu  zeigen,  wie  einfach  sich  bei 
Annahme  derselben  alle  diejenigen  Erscheinungen  erklären 
lassen ,  durch  welche  sich  die  Gegner  dieser  Theorie  bisher  zu 
einer  fortdauernden  Modification  ihrer  Anschauungen  genöthigt 
sahen. 

Als  möglichst  kurzen  Ausdruck  der  wesentlichen  Gesichts- 
puncte  meiner  Theorie  wähle  ich  die  im  Jahre  4869  in  der 
Vierteljahrsschrift  der  Astronomischen  Gesellschaft ')  gegebene 
Darstellung,  und  erlaube  mir  dieselbe  hier  wörtlich  zu 
reproduciren : 


4)  Comptes  rendus,  T.  LXXVI,  p.  827. 

2)  Photometrische  Untersuchungen  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die 
physische  Beschaffenheit  der  Himmeiskörper.  Leipzig  1865,  p.  146  ff. 
'  8)  IV.  Jahrgang.  Heft  3,  p.  165—4  79. 
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»Die  Schlackenmassen  besitzen  als  Abktthlungsproducle 
eine  belrüchilicb  geringere  Temperatur  als  die  sie  allseitig 
umgebende  glühendflUssige  Masse  der  leuchtenden  Sonnen- 
Oberfläche.  Die  hierdurch  bedingten  Temperaturunterschiede 
müssen  in  der  darüber  befindlichen  elastischflUssigen  Son- 
nenatmosphäre  Strömungen  erzeugen ,  analogdenLand- 
und  Seewinden  auf  unserer  Erde,  wie  sie  durch 
Temperaturverschiedenheit  von  Land  und  Meer  an  den  Kü- 
sten der  Inseln  erfahrungsmässig  festgestellt  sind.  Es  müs- 
sen sich  also  längs  der  Küste  einer  Schlackcninsel  auf  der 
Sonnenoberfläche  Winde  entwickeln,  welche  im  Allgemeinen 
senkrecht  gegen  diese  Küste  gerichtet  sind,  nur  werden  diese 
Strömungen  in  dem  unteren  Theile  der  Atmosphäre  vom 
Innern  der  Insel  nach  aussen,  im  oberen,  d.  i.  in  dem  uns 
zugekehrten  und  sichtbaren  Theile,  von  aussen  nacli  dem 
Innern  gerichtet  sein.  Es  müssen  also  an  den  Grenzen  einer 
Schlackenmasse  auf  der  Sonnenoberfläche  Wirbelwinde  ent- 
stehen, deren  Rotationsaxe  horizontal  den  Contouren  der 
.  Schlackenmasse  folgt  und  durch  diese  bestimmt  wird. 

In  den  über  der  Schlackenmasse  befindlichen  Theilen 
der  Sonnenatmosphäre  müssen  sich  wegen  der  geringeren 
Strahlung  nothwendig  Condensationsproducte  bilden ,  die  bei 
ihrer  wolkenartigen  Natur  der  Form  und  Gestaltung  nach 
wesentlich  durch  die  nach  dem  Cenlrum  gerichteten  Strö- 
mungen der  Atmosphäre  bedingt  sein  werden.  Ist  nun  die 
der  niedrigeren  Temperatur  über  der  Schlacke  entsprechende 
Spannkraft  der  Dämpfe  erreicht,  was  oflenbar  mit  Annäher- 
ung der  bewegten  Theile  der  Atmosphäre  nach  dem  Cenlrum 
der  Inseln  in  steigendem  Maasse  der  Fall  sein  wird ,  so  fällt 
die  Ursache  fernerer  Trübungen  fort,  und  wir  erblicken 
durch  den  gelichteten  und  zerrissenen  Wolkenschleier  die 
darunter  befindliche  Schlackeninsel  als  Kernfleck. 

Die  Grenzen  dieser  Insel  werden  also  nach  dieser  Theorie 
noch  von  den  Penumbren  verdeckt,  welche  die  uns  sichtbar 
werdenden  wolkenartigen  Producte  der  Abkühlung  der  Son- 
nenatmosphäre über  einer  Schlacken raasse  sind.  Hiemach 
müssen  die  über  dorn  Kemflock  befindlichen  Theile  der  Son- 
nenalmosphäre  als  mit  Dämpfen  erfüllte  Massen  von  solcher 
Spannkraft  betrachtet  werden,  wie  sie  der  niedrigeren  Tempe- 
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ratur  über  der  Schlackeninsel  entspricht.  Hierdurch  erklart 
sich  mit  Rücksicht  auf  den  im  letzten  Hefte  beschriebenen 
Versuch*),  die  Verbreiterung  der  dunklen  Spectrallinien ,  wo 
sie  einen  Sonnenfleck  durchschneiden.  —  Ob  wir  durch  die 
zerrissene  Wolkendecke  direct  auf  die  Schlacken  oder  auf 
eine  unmittelbar  über  denselben  gelagerte  Wolken- oder 
Nebelmasse  sehen ,  welche  demgemäss  kühler  und  niedriger 
als  die  Penumbrawolke  sein  muss,  mag  zuniichst,  als  für  die 
Erklärung  der  wesentlichen  Erscheinungen  bedeutungslos, 
dahingestellt  bleiben,  ^j 

Aus  der  Natur  der  besprochenen  Wirbelwinde  geht  nun 
ferner  hervor,  dass  nach  dem  Gentrum  eines  Sonnenflecken  ein 
absteigender,  an  den  äussern  Rändern  der  Penumbra  da- 
gegen ein  aufsteigender  Strom  in  der  Atmosphäre  statt- 
ßndet.  Hierausfolgt,  dass  der  innere  Rand  der  Pen- 
umbra tiefer  als  der  äussere  liegen,  und  daher 
das     ganze,    uns     als    Penumbra     erscheinende, 


1)  Es  ist  dies  der  bereits  von  Kirchhoff  im  iahre  4  860  beschriebene 
Versuch  (Poggendorffs  Annaleii,  Bd.  CIX,  p.  297),  durch  welchen  geieigt 
wird,  dass  die  geringe  Menge  von  glühendem  Natnumdampf  in  dem  Mantel 
einer  Weingeisltlamme ,  vermöge  ihrer  niedrigen  Temperatur 
im  Stande  ist,  die  Natronlinicn  im  Sonnenspeclrum  zu  verbreitern  und 
dunkler  zu  machen,  wenn  die  Sonnenstrahlen  durch  jene  Flammen  geleitet 
worden  sind.  Kirchhoff  bemerkt  hierzu:  »Es  hat  im  ersten  Augenblicke 
etwos  Befremdendes,  dass  das  Natrium  in  der  kleinen  Flamme  die  Wir- 
kung noch  merklich  verslilirkcn  kann ,  welche  das  Natrium  in  der  unge- 
heuren Sonnenatmosphttre  auf  die  Lichtstrahlen  ausgeübt  hat.  Das  Be- 
fremdende verschwindet  aber,  wenn  man  erwiigt,  dass  die  Helligkeit  der 
Linien  D  im  Sonnenspeclrum  durch  die  Temperatur  der  Sonnenatmo- 
sphäre, vornehmlich  ihrer  äusseren  Schichten,  bedingt  ist,  und  dass  die 
Temperatur  dieser  sicher  sehr  viel  grösser,  als  die  einer  Leuchtgasflamme ' 
ist.«  Man  sieht  hieraus,  dass  die  Verbreiterung  und  Verdunkelung  einiger 
Metall-Linien  im  Spectrum  der  Sonnenflecke  nicht  als  ein  Beweis  für  die 
grössere  Quantitöt  absorbirender  Dämpfe  an  diesen  Stellen  betrach- 
tet werden  darf,  sondern  zunächst  nur  für  die  Existenz  einer  nie- 
drigeren Temperatur  der  absorbirenden  Gasschichten. 

2)  Es  ist  wohl  selbstverständlich ,  dass  man  sich  den  Blick  auf  die 
Schlacken masse  des  Kernfifckes  nicht  als  einen  so  ungestörten  und  di- 
recten  vorstellen  darf,  wie  z.  B.  denjenigen  auf  die  Mondoberflächo.  Bei 
der  dampfreichen  Atmosphäre  dci'  Sonne  und  der  immer  noch  sehr  ho- 
hen Temperalur  abgekühlter  Schlacken,  wird  man  es  als  unzweifelhaft 
betrachten  dürfen,  d.iss  unsere  Blicke  nicht  direct  auf  die  feste  Masse  des 
Kemdeckos,  sondern  auf  die  über  demselben  condensirten  Dämpfe  fallen. 
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Wolkengebilde  konisch  oder  trichterförmig  nach 
der  Mitte  des  Kernflecks  vertieft  sein  muss. 

Hierdurch  erklUrt  sich  die  beobachtete  Verbreiterung  der 
Penumbra  nach  dem  Sonnenrande  in  bekannter  Weise  als 
ein  Phänomen  der  Perspective.  Ebenso  findet  die  eigenthüm- 
liche  j  radiale  Schattirung  der  Penumbra  durch  die  Richtung 
der  vorhandenen  Ätmosphärenströmung  ihre  Erklärung. 

Sind  die  erwähnten  WirbelstUrme  kräftig  genug,  um  die 
gegenyvärtig  mit  dem  Namen  der  Chromosphäre  belegte  Schicht 
bis  in  höhere  Regionen  emporzureissen,  so  vs'erden  uns  diese 
Theile  als  Pro  tuberanzen  erscheinen.  Mit  Rücksicht  auf  die 
oben  besprochene  Bewegungsrichtung  der  Wirbel  folgt,  dass 
solche  aufwärtssteigende  Ströme  an  dem  äusseren  Rande 
der  Penumbra  liegen  müssen  und  dieser  Umstand  erklärt 
sowohl  den  Zusammenhang  der  Protuberanzen  mit  den 
Sonnenflecken  als  auch  die  in  der  Nähe  der  Penumbra  be- 
obachteten stärkeren  Lichtprozesse.« 
Als  Ergänzung  zu  diesen  Erklärungen  erlaube  ich  mir 
gegenwärtig  nur  noch  Folgendes  hinzuzufügen. 

Den  entwickelten  Anschauungen  gemäss  repräsentirt  der 
von  der  Penumbra  auf  der  Sonnenscheibe  occupirte  Raum  das 
Circulaiions- Gebiet  derjenigen  Strömungen,  welche  durch  die 
Temperaturverschiedenheit  zwischen  der  kühleren  Schlacken- 
masse und  den  sie  umgebenden,  glühend-flüssigen  Theilen  der 
Sonnenoberfläche  in  der  darüber  liegenden  Atmosphäre  erzeugt 
werden.  Die  unteren,  von  der  Mitte  des  Kernfleckes  centrifugal 
gerichteten  Strömungen  müssen  als  abgekühlte  Massen  die 
Temperatur  der  von  ihnen  bespülten  Theile  der  Sonnenober- 
flUche  erniedrigen.  Mit  Berücksichtigung  des  entgegengesetzt 
fliessenden  Oberstromes  blicken  wir  also  bei  der  Penumbra 
durch  relativ  heissere  auf  relativ  kühlere  Gasschichten,  so 
dass  durch  die  Lücken  der  oberen  Condensationswolken  in  der 
Penumbra  ein  etwas  dunklerer  Hintergrund  als  an  den  übri- 
gen Stellen  der  Sonnenoberfläche  sichtbar  wird.  Hierdurch 
erklärt  sich  sowohl  die  geringere  Helligkeit  der  Penumbra  im 
Allgemeinen  als  auch  die  öfter  auf  ihr  und  an  ihren  Grenzen 
beobachtete  Veränderung  (resp.  Umkehr)  des  Helligkeitsver- 
hältnisses von  Spectrallinien.  Eine  genauere  Begründung 
dieser  Erscheinung  ergiebt  sich  aus  dem  oben  citirten  Versuch 
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KirchhofPs  und  den  bei  Beschreibung  desselben  ausführlich 
erörterten  Ursachen,  durch  welche  die  relative  Helligkeit  der 
Spectrallinien  bestimmt  wird.  Gleichzeitig  wird  aber  auch 
durch  diese  Anschauung  von  der  Beschaffenheit  und  den  phy- 
sischen Ursachen  der  Penumbra  die  relativ  starke  Veränder- 
lichkeit ihrer  Grenzen  erklärlich. 


8. 

Es  seien  mir  hier  noch  einige  Bemerkungen  über  d,ie  Tem- 
peraturbeslimmung  glühender  Körper  im  Allgemeinen  gestattet. 
Nach  dem  Kirchhoff  sehen  Satze  >)  ist  das  Vcrhältniss  zwischen 
dem  Emissionsvermögen  E  und  dem  Absorptionsvermögen  A 
eine  für  alle  Körper  gleiche  Function  der  Temperatur  /  und 
Wellenlänge  A,  so  dass  man  unabhängig  von  der  besonderen 
Beschaflenheit  der  Körper  die  folgende  Beziehung  hat: 

Ist  der  Körper  ein  undurchsichtiger,  so  dass  A  ^  \  gesetzt 
werden  kann,  so  ist : 

Bozttglich  dieser  bis  jetzt  noOh  unbekannten  Function  be- 
merkt Kirchhoff  di,  a.  0.  p.  292  Folgendes: 

»Es  ist  eine  Aufgabe  von  hoher  Wichtigkeit,  diese 
Function  zu  finden.  Der  experimentellen  Bestimmung  der- 
selben stehen  grosse  Schwierigkeiten  im  Wege;  trotzdem 
scheint  die  Hoffnung  gegründet,  sie  durch  Versuche  ermitteln 
zu  können ,  da  sie  unzweifelhaft  von  einfacher  Form  ist,  wie 
alle  Functionen  es  sind ,  die  nicht  von  den  Eigenschaften  ein- 
zelner Körper  abhängen ,  und  die  man  bisher  kennen  gelernt 
hat.  Erst  wenn  diese  Aufgabe  gelöst  ist,  wird  die  ganze 
Fruchtbarkeit  des  bewiesenen  Satzes  sich  zeigen  können.« 

In  meiner  Inauguraldissertation  ^j,  die  kurz  vor  der  Arbeit 
Kirchhofes  erschien  und  auszugsweise  in  dem  gleichen  Bande 


4)  Poggendorfifs  Anoalen  CIX,  p.  S94  ff. 

5)  Photometrische  Unlersuchungeo ,  iosbesoodcre  über  die  Lichlent- 
Wickelung  gliiheoder  Platiadrähte.    Basel  4859. 
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von  PoggendorfjTs  Annalen^)  publicirt  ist,  habe  ich  die  Licht- 
emission  von  galvanisch  glühenden  Platindräbten  photome- 
trisch bestimmt,  und  gleichzeitig  hierbei  durch  Beobachtung  des 
Widerstandes  und  der  Stromstärke  die  Wärmemengen  gemes- 
sen, welche  bei  jedem  Werthe  der  Lichtemission  in  den  Drähten 
entwickelt  wurden.  Die  von  den  Drähten  ausgesandte  Strah- 
lenmenge wurde  durch  Anwendung  eines  rothen  und  grünen 
Glases  in  zwei  Gruppen  getheilt  und  die  Intensitätsveränderun- 
gen einer  jeden  gesondert  bestimmt.  Das  rothe  Glas  ver- 
schluckte alle  Strahlen  vom  violetten  Ende  des  Spectrums  bis 
zur  Linie  Z),  das  grüne  Glas  dagegen  tiess  gerade  diese  Strahlen 
hindurch  und  absorbirte  die  Strahlen  vom  rothen  Ende  des 
Spectrums  bis  zu  jener  Linie.  Es  waren  demnach  für  die  an- 
gewandten Intensitälen  beide  Gläser  nahezu  complementär, 
obschon  in  verschiedenem  Grade  homogen. 

Dennoch  hielt  ich  es  bei  dem  grossen  Interesse,  welches 
sich  nach  dem  oben  Bemerkten  gegenwärtig  an  die  Kenntniss 
der  Beziehung  zwischen  der  Temperatur  und  Lichtemission 
eines  glühenden  Körpers  knüpft,  der  Mühe  nicht  unwerth,  zu 
untersuchen ,  ob  zwischen  den  von  mir  beobachteten  Lichtent- 
wickelungen der  galvanisch  glühenden  Platindrähte  und  den  in 
ihnen  entwickelten  Wärmemengen  eine  einfache  Relation  bestehe. 

Ich   erlaube   mir   hier   z'unächst  die  der  Tab.  III.  in  der 
erwähnten  Abhandlung  (Pogg.  Ann.  CIX,  p.  267)  entnommenen 
Beobachtungsdaten  mitzutheilen ,  indem  ich  gleichzeitig  bezüg- 
lich genauerer  Angaben  über  Anstellung  der  Versuche  auf  jene* 
Arbeit  verweise. 

Die  zu  Grunde  gelegten  Einheiten  und  ihr  Verhältniss  in 
den  Lichtmengen  für  rothes  Licht  (yj  und  grünes  Licht  (JJ 
sind  unbekannt.  Den  Anordnungen  der  Beobachtungen  gemäss 
wurde  die  Intensität  des  galvanischen  Stromes  jederzeit  so  re- 
gulirt,  dass  bei  den  verschiedenen  Drähten  die  ausgesandten 
Lichtmengen  dieselben  waren.  Die  hierbei  entwickelten  Wärme- 
mengen differirten  nach  Maassgabe  der  verschiedenen  Dicken  der 
angewandten  Drähte. 

Der  «ine  Draht  No.  I  hatte  eine  Dicke  von  0.178  Millim., 
der  andere  No.  IV  eine  Dicke    von  0.1035J  Millim.      Die  ent- 


i)  Bd.  CIX,  p.  J44— 275. 
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wickelten  Wärmemengen  wurden  durch  das  Product  des  Wider^ 
Standes  in  das  Quadrat  der  Stromstärke  gemessen. 


Licht 

mengen. 

WärmemeogeD. 

No. 

^9 

h 

Wi 

WlV 

(Roth) 

(GrUn) 

(Draht  I) 

(Draht  IV) 

1. 

301 

78 

4.494 

5.000 

2. 

670 

174 

5.011 

5.387 

3. 

1170 

409 

5.413 

5.948 

1. 

2500 

831 

5.984 

6.345 

5. 

4132 

1611 

6.502 

6.947 

6. 

5868 

2450 

6.600 

7.338 

7. 

7500 

3290 

6.768 

7.469 

8. 

8830 

4333 

6.908 

7.601 

Ein  Blick  auf  diese  Werthc  lässt  sofort  erkennen,  dass 
zwischen  der  Licht-  und  Warraeenlwickelung  in  den  Drähten 
keine  Proportionalität  stattfindet,  sondern  dass  die  Lichtemission 
in  einem  sehr  viel  schnelleren  Verhältniss  als  die  sie  erzeu- 
gende Wärmemenge  zunimmt.     Ich  setzte  daher 


und  nahm  bei  einem  vorläufigen.  Versuche  für  beide  Strahlen- 
gruppen u  =s  1  an,  so  dass  unter  dieser  Voraussetzung: 

log  J 

— ^^  =  const. 

w 

Die   folgende   Tafel  enthält  die  Werthe   dieses  Quotienten 
für  jeden  Draht  und  für  die  beiden  verschiedenen  Strahlen k lassen. 


Rolhes 

Licht. 

Grünes 

Licht. 

Jo. 

log^e 

log^e 

logjj, 

'"R-'x 

Wi 

Wir 

Wl 

Wn 

1. 

0.5717 

0.5054 

0.4210 

0.3784 

2. 

0.5653 

0.5249 

0.4470 

0.4158 

3. 

0.5669 

0.3158 

0.4815 

0.4391 

4. 

0.5678 

0.5336 

0. 4880 

0.4603 

.•). 

0.5562 

0.5205 

0.4933 

0.4616 

6. 

0.5709 

0.5135 

0.5136 

0.4619 

7. 

0.5725 

0.5188 

0.5197 

0.4709 

8. 

0.5714 

0.5192 

0.5265 

0.5784 
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Es  ergiebt  sich  hieraus ,  dass  fttr  die  homogeneren,  rothen 
Strahlen  in  der  Thai  die  Constanz  des  fraglichen  Verhältnisses 
mit  hinreichender  Genauigkeit  stattfindet.  Dass  hierbei  der  Werth 
der  Constanten  a  nahe  mit  der  Einheit  der  willkürlich  zu  Grunde 
gelegten  Lichteinheit  übereinstimmt,  ist  offenbar  ein  rein  zu- 
fdlliger  Umstand.  Ohne  aber  hier  auf  eine  genauere  Be- 
stimmung der  Constanten  der  hypothetischen  Function  näher 
eingehen  zu  wollen,  mag  bezüglich  der  weniger  homogenen 
grünen  Strahlen  kurz  noch  Folgendes  bemerkt  werden. 

Gesetzt,  es  bestünde  für  Strahlen  von  derselben  Wellen- 
länge zwischen  der  in  einem  Körper  entwickelten  Wärmemenge 
und  seinem  Emissionsvermögen  allgemein  die  angenommene 
Beziehung : 

J  =  a  .  e"-^ 

so  ist  klar,  dass  für  eine  Strahlenmasse,  welche  nicht  homogen 
ist,  sondern,  wie  die  durch  das  grüne  Glas  hindurchgehende 
bei  steigender  Temperatur  stets  neue  Strahlen  von  geringerer 
Wellenlänge  in  sich  aufnimmt ,  auch  die  Grösse  c  keine  Con~ 
staute  sein  kann.  Dieselbe  wird  vielmehr  mit  steigendem 
Werthe  von  w  wachsen  müssen,  entsprechend  einer  stärkeren 
Zunahme  der  ausgestrahlten  Gesammtlichtmenge.  Eine  solche 
stelige  Zunahme   zeigt  sich   nun   in   der  That   in  den  obigen 

log   Jy 

Werthen  des  Verhältnisses für  grünes  Licht. 

Ist  man  bei  den  vorliegenden  Beobachtungen  berechtigt, 
die  von  Pauület  beobachteten  geringen  Veränderungen  der 
specifischen  Wärme  des  Platins  bei  hohen  Temperaturen  zu 
vernachlässigen,  so  sind  die  beobachteten  Veränderungen  der 
entwickelten  Wärmemengen  proportional  den  Temperaturverän- 
derungen der  Drähte.  Die  Beziehung  zwischen  dem  Emissions- 
vermögen eines  Körpers  und  seiner  Temperatur  für  homogene 
Strahlen  würde  dann  also  durch  eine  analoge  Function  darge- 
stellt werden  können  und  hierdurch  die  experimentelle  Bestim- 
mung der  Kirchho/P sehen  Function  auf  dem  angedeuteten  Wege 
wenigstens  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der  Temperatur  ange- 
bahnt sein. 

Für  practische  Zwecke  der  Temperaturbestimmung  undurch- 
sichtiger, glühender  Körper  auf  optischem  Wege  wäre  jedoch  eine 
theoretische  Kenntniss  jener  Function  nicht  einmal  erforderlich; 
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es  würde  genügen  für  einige  Slrahlengattungen  an  möglichst 
verschiedenen  Stellen  des  Spectrums  die  betreifenden  Gonstan- 
ten  zu  bestimmen,  durch  welche  die  Lichtemission  als  Expo- 
neniialfunclion  mit  der  Temperatur  des  glühenden  Körpers  in 
Verbindung  steht.  Da  diese  Function  für  alle  undurchsichtigen, 
schwarzen  Körper,  unabhängig  von  ihrer  sonstigen  Beschaffen- 
heit, dieselbe  sein  muss,  so  w^re  nur  die  photometrische 
Vergleich ung  der  betreffenden  Stelle  des  Spectrums  mit  der 
analogen  Stelle  eines  anderen  undurchsichtigen  Körpers  von 
bekannter  Temperatur  erforderlich,  um  aus  dem  beobachteten 
Intensitatsverhaltniss  mit  Hülfe  jener  Function  die  unbekannte 
Temperatur  des  zweiten  Körpers  abzuleiten. 

Um  eine  bestimmte  Vorstellung  von  dem  hierbei  ein- 
zuschlagenden Verfahren  zu  geben,  denke  man  sich  folgende 
Anordnung  des  Apparates.  Vor  dem  Spalte  eines  Spectroskopes 
seien  zwei  rechtwinklige  Reflexionsprismen  derartig  befestigt, 
dass  die  Reflexionsflilchen  nach  entgegengesetzten  Seilen  gerich- 
tet sind,  so  dass  die  Strahlen  zweier  verschiedenen  Licht- 
quellen ,  die  sich  zu  beiden  Seiten  des  Spectroskopes  befinden, 
in  zwei  neben  einander  liegende  Spectra  ausgebreitet  werden. 
Die  eine  dieser  Lichtquellen  sei  ein  galvanisch  glühendes  Platin- 
blech, für  welches  in  ahnlicher  V^eise  wie  bei  den  oben  be- 
schriebenen Versuchen  für  eine  bestimmte  Strahlengattung 
empirisch  die  Constante  der  Lichtemissionsfunction  bestimmt  ist. 
Einige  directe  calorimetrische  Bestimmungen  der  Temperatur 
bei  verschiedenen  Graden  des  Glühens  würden,  unter  den 
gegebenen  Bedingungen  und  für  eine  erste  Annäherung,  zur 
Begründung  der  fraglichen  Methode  ohne  Schwierigkeiten  aus- 
geführt werden  können.  Wird  nun  die  andere  Hälfte  des 
Spaltes  durch  einen  undurchsichtigen  glühenden  Körper  von 
hinreichender  Ausdehnung  erleuchtet,  so  dass  die  scheinbare 
Flüche  die  ganze  Oeffnung  des  Spaltes  erfüllt,  so  würde  das 
photometrisch  bestimmte  Intensitätsverhliltniss  beider  Spectra 
an  der  betreffenden  Stelle  mit  Hülfe  der  für  das  Platinblech 
ermittelten  Function  unmittelbar  die  Temperatur  des  zweiten 
Körpers  bestimmen.  Zur  photometrischen  Variation  der  Licht- 
mengen würde  sich  das  Polarisationsprincip  eignen.  Man  könnte 
zu  diesem  Zwecke  die  Strahlen  einer  jeden  der  zu  vei^leichen- 
den  Lichtquellen  vor  ihrem  Eintritt  in  die  Reflexionsprismen  durch 
NicoPsche  Prismen  gehen  lassen,  deren  Schnitte  senkrecht  zu 
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einander  stehen,  so  dass  die  beiden  Spectra  im  Gesichtsfelde  dos 
Spectroskopes  aus  senkrecht  zu  einander  polarisirtem  Lichte 
bestehen.  Ein  im  Oculare  des  Spectroskopes  angebrachtes 
NicoFsches  Prisma  verändert  dann  nach  dem  bekannten  Gesetze 
das  IntensitätsverhHltniss  der  beiden  Spectra  proportional  dem 
Quadrate  der  Tangente  des  Drehungswinkels.  Die  angedeutete 
Methode  ist  jedoch  nur  unter  solchen  Bedingungen  anwendbar, 
wo  gleich  grosse  scheinbare  Flächenstücke  der  zu  vergleichen- 
den Körper  ihr  Licht  in  das  Spectroskop  senden,  und  ausserdem 
die  Sirahlen  beider  Körper  bis  zu  ihrem  Eintritt  in  den  Spalt 
des  Spectroskopes  keine  verschiedene  Absorption  erleiden.  Der 
ersten  Bedingung  kann,  wie  schon  bemerkt,  durch  eine  hin- 
reichende scheinbare  Grösse  der  Körper  genügt  werden ,  die 
zweite  Bedingung  dagegen  wird  im  Allgemeinen  nur  für  irdi- 
sche Körper  realisirbar  sein,  indem  das  Licht  der  Himmelskörper 
erst  nach  Verlust  des  von  der  Atmosphäre  absorbirten  Lichtes 
zu  unseren  Apparaten  dringt,  und  mit  Aufnahme  des  Sonnen- 
lichtes von  Objecten  mit  verschwindend  kleiner  'scheinbarer 
Grösse  ausgestrahlt  wird. 

Zur  Beseitigung  dieser  Beschränkung  der  angedeuteten 
Methode  sei  kurz  Folgendes  bemerkt.  Gesetzt  es  befanden  sich 
im  Gesichtsfelde  des  oben  erwähnten  Apparates  zwei  Spectra 
nebeneinander,  deren  Licht  von  Körpern  ausgesandt  wird, 
welche  sich  in  verschiedener  Entfernung  befinden  und  deren 
Strahlen  auf  ihrem  Wege  zum  Spectroskop  verschiedene  Ab- 
sorption erleiden.  So  lange  die  letztere  nicht  electiver  Natur 
ist,  d.  h.  also  durch  farbige  durchsichtige  Medien  bewirkt  wird, 
kann  durch  die  angedeuteten  Umstände  das  Intensitätsverhält- 
niss  homologer  Theile  der  beiden  Spectra  für  alle  Strahlen- 
gattungen nur  um  dieselbe  Grösse  geändert  werden.  Schwächt 
man  daher  in  dem  erwähnten  Apparate  das  hellere  Spectrum  so 
weit  ab,  dass  die  Helligkeit  einer  beliebigen  Strahlengattung  mit 
der  homologen  des  anderen  Spectrums  übereinstimmt,  so 
müssen ,  falls  die  beiden  Körper  gleiche  Temperatur  besitzen, 
auch  alle  übrigen  homologen  Theile  photometrisch  mit  einander 
übereinstimmen.  Ist  die  Temperatur  verschieden,  so  findet  diese 
Uebereinstimmung  nicht  statt,  sondern  wenn  die  beiden  Spectra 
für  eine  bestimmte  Strahlengattung  (z.  B.  für  die  der  Linie  D 
entsprechende)  photometrisch  gleich  gemacht  worden  sind,  wer- 
den im  Allgemeinen  die  stärker  brechbaren  Strahlen  des  dem 
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heisseren  KOrper  angehörigen  SpecU'ums  über  die  homologen  des 
kuhleren  prävaliren.  Die  IntensiUltsverhäUnisse,  welche  hierbei 
stattfinden ,  sind  Functionen  der  Temperatur,  welche  sich  aus 
der  Kirchho ff ^ schon  Function  ergeben  müssen.  Aber  auch  schon 
ohne  Kenntniss  der  letzteren  würde  diese  Methode  auf  Sterne 
angewandt  uns  gestatten,  die  Temperaturverhültnisse  derselben 
wenigstens  qualitativ  zu  bestimmen,  d.  h.  zu  entscheiden, 
welcher  von  zwei  Sternen  eine  höhere  Temperatur  besitzt.  Ich 
habe  mit  Hülfe  meines  Aslrophotometers,  vor  dessen  Ocular  ein 
kleines  Prisma  ä  Vision  directe  angebracht  war,  einige  Versuche 
dieser  Art  angestellt  und  mich  im  Allgemeinen  von  der  Ausführ- 
barkeit der  Methode  überzeugt.^)  Es  ist  übrigens  auch  schon 
ohne  Anwendung  photometrischer  Methoden  allen  Beobachtern 
von  Sternspectren  bekannt,  dass  bei  den  weissen  Sternen  im 
Allgemeinen  die  stärker  brechbaren  Theile  des  Spectrums  viel 
intensiver  als  bei  gelben  und  rothen  Sternen  hervortreten.  Die 
Temperatur  jener  Sterne  muss  demgemäss  im  Allgemeinen  auch 
eine  höhere  als  die  der  gelben  und  rothen  Sterne  sein.  Wenn 
man  hiermit  die  merkwürdige,  von  P.  Secchi  gemachte  Beob- 
achtung in  Verbindung  bringt,  dass  die  verschiedenen  Typen 
der  Sternspectra  nicht  gleichmässig  unter  den  Sternen  vertheilt 
sind,  sondern  in  gewissen  Gegenden  des  Himmels  der  eine  oder 
andere  Typus  prävalirt,  so  würde  dies  auf  entsprechende 
Unterschiede  des  Abkühlungsstadiums  dieser  Gebiete  unseres 
Fixsternsystems  ^  und  bei  gleicher  Entstehungszeit  seiner  con- 
solidirten  Massen,  auf  eine  Grössenverschiedenheit  der  letzteren 
schliessen  lassen. 

9. 

Wenn  das  oben  für  glühende  Platindrahte  nUherungsweise 
gefundene  Gesetz  der  Lichtemission  seiner  Form  nach  ein 
allgemeines  wäre  und  mit  der  Kirchho/p sehen  Function  J 
für  undurchsichtige,  schwarze  Körper  übereinstimmte,  so 
müsste  dasselbe  auch  auf  Wiirmestrahlen  angewandt  werden 
können. 

Dass  zwischen  der  W^ärmestrahlung  eines  Körpers  und 
seiner  Temperatur  keine  Proportionalität  stattfindet,  habe  ich 
bereits    früher    gelegentlich    einer   Kritik    der   von   P.  Secchi 


i;   Vierordt  hat  bereits  Vorschläge  zur  photometrischen  Vergleichung 
von  Slern-Spectrea  gemacht.  Vergl.  Astron.  Nncbr.  (4874)  Nr.  4863,  p.«87. 
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znr  Temperaturfoestimmung  der  Sonne  angewandten  Methode 
hervorgelioben.  i) 

Hr.  Soret^)  hat  vor  Kurzem  durch  interessante  Versuche 
nachgewiesen,  dass  in  der  Thal  die  Wärmestrahlung  eines 
Körpers  viel  schneller  als  seine  Temperatur  wachst,  und  dass 
somit  die  von  P.  Secchi  bei  seiner  actinometrischen  Temperatur- 
bestimmung der  Sonne  gemachte  Voraussetzung:  »La  radiation 
dun  coiys  est  pi^oporiionelle  ä  sa  tempiratureii^)  eine  unzu- 
lässige war. 

Hr.  Soret  versetzte  eine  Zirkon  -  Platte  durch  ein  Knall- 
gasgebldse  in  lebhaftes  Glühen  und  bestimmte  die  dabei  stattr- 
findende  Wärmestrahlung  mit  Hülfe  desselben  Actinometers, 
welches  ihm  zur  Messung  der  Sonnenstrahlung  gedient  hatte. 
Unter  Voraussetzung  des  von  P.  Secchi  bei  der  Sonne  angewand- 
ten Proportionalitätsgesetzes  ergab  sich  für  die  Temperatur  der 
glühenden  Zirkonscheibe  ein  Werth  von  4ö990<^  C,  während  in 
Wirklichkeit  ihre  Temperatur  nicht  mehr  als  8500  <^  betragen 
konnte. 

Die  auf  P.  Secchi' s  Formel  bezüglichen  Worte  des  Hm.  Soret 
(a.  a.  0.  828)  sind  folgende: 

»En  employant  cette  formule^  et  en  partant  de  la  vakur 

de  t  —  ö,  que  favais  obtenue  au  sommet  du  Mont-Blanc ,  le 

Rev.  P.  Secchi  etaü  nrrive  au  chiffre  T  =  5335000  «.  *) 

Pour  contrölef'  texactilude  de  ce  raisonnement^  appliquons-' 

le  ä  la  determination  de  la  temperature  de  la  zircone  chaufße  ä 

la  lampe  oxyhydrique.    On  aura : 

cfou: 

r«  45990  0 

rhi/fre  qui  est  absolument  madmissiblcj  car  la  temperature 
d^un  Corps  chauffe  ä  la  flamme  oxyhydrique  %st  tout  au  plus 
r/6  8500ö.« 

Es  wäre  also  bei  diesem  Experimente  die  wirkliche  Tem- 
peratur des  glühenden  Körpers  ungefähr  80  Mal  grösser  als  die 


4)  Diese  Berichte  4874  (14.  Febr.},  p.  50. 

2)  Archivesde  Genöve.  T.  44,  p.  S20— 289.  4878. 

3)  Secchi,  Le  Soleil.    Paris  4870,  p.  865. 

4]  Die  von  P.  Secchi  für  die  Oberfliiche  der  Sonne  berechnete  Temperatur. 
Math.-pbys.  ClABB«.  1873.  4  3 
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ibaoretisch  tiaob  dem  Propoitionaliüitsgieset2  berochnele.  Lägen 
ähnliche  Versuche  bei  anderen  Temperaluren  der  erhitzten 
Zirkooficheibe  vor,  so  wäre  man  kn  Slande,  näherungs weise  die 
Gurve  zu  consiruiren,  nach  welcher  die  Wäf  meaus^rahlung  des 
^lüiienden  K&rpers  mft  seiner  Temperatur  wachst.  Afii  Be- 
rücksichtigung des  Urostundes,  dass  hier  nicht  homogene  son- 
dern gemischte  Strahlen  zur  Wirkung  gelangen,  würde  analog 
der  oben  für  die  weniger  homogenen  Strahlen  des  glühenden 
Plalindrahtes  gefundenen  Beziehung,  die  Gurve  bei  steigender 
Temperatur  fortdauernd  schneller  als  für  homogene  Strahlen 
ansteigen.  Ganz  abgesehen  von  dem  Gharacter  einer  Exponent 
tialfunction  w  irde  man  im  vorliegenden  Falle  jedenfalls  zu  der 
Annahme  berechtigt  sein ,  dass  das  Yerhültniss  der  nach  dcni 
Proportionaütütsgesetze  von  P,  Secchi  gefundenen  Temperatur 
der  Sonne  zur  wahren  Temperatur  der  Sonnenoberiläche.  in 
einem  grösseren  Verhllltniss  stände,  als  dies  von  Hrn.  Sovel  für 
das  Verhültniss  der  ebenso  berechneten  Temperatur  der  glühen- 
den Zirkönscheibe  zu  ihrer  wahren  Temperatur  gefunden  wurde. 
Nimmt  man  dieses  Yerhiiltniss,  den  obigen  Werthen  ent- 
sprechend, in  runder  Summe  zu  SO  an^  so  würde  sich  ergeben, 
dass  die  mittlere  Temperatur  der  Oberfli^che  der  Sonne 
jedenfalls  niedriger  als  267000^  G.  sein  müsste.  Selbst- 
verständlich schliesst  dies  nicht  höhere  Temperaturen  in 
grösseren  Tiefen  des  Sonnenkörpers  aus.  Nach  einer  bereits 
gegebenen  Berichtigung^]  zu  p.  405  meiner  früheren  Abhand- 
lung würde  sich  z.  B.  iit  einer  Tiefe  von  etwa  V40  des  Sonnen- 
radius unterhalb  der  Sonnenoberfläche  eine  Minimaltemperatur 
von  ungefiihr  einer  Million  Gr.  ergeben.  Zum  Schlüsse  dieser 
Abhandlung  erlaube  ich  mir  übrigens  die  bereits  a.  a.  0. 
über  Temperaturbestimmungen  der  Sonne  gemachte  allgemeine 
Bemerkung  zu  wiederholen,  niimlich  »dass  es  sich  bei 
der  grossen  Ungena  uigkei  t  der  zu  diesen  Berech- 
nungen noth wendigen  empirischen  Daten  vor- 
läufig nur  darum  handeln  kann,  ganz  rohe  Nä- 
her ungswerthe  zu  erhalten,  welche  nicht  sowohl 
die  fraglichen  Temporatu  rgrösse  n  selbst  als  viel- 
mehr nur  die  Ordnung  derselben  feststellen.« 

1)  Natur  der  Comelen,  p.  490. 

(Hanvflrript  der  Druck Ar<»i  flb^rgAben  den  10.  Mai  1873.) 
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und  beschleunigenden  Herznerven.  Aus  dem  physiologischen 
Insiilule  zu  Leipzig.    Voi^elegt  v.  d.  wirkl.  Mitgliede  C.  Ludwig, 

Mil  4  Tafel  und  4  Holzschnitten. 

Nachdem  A,  v.  Bezold  durch  die  elektrische  Reizung  des 
Rückenmarkes  das  Herz  in  eine  raschere  Schlagfolge  versetzt 
und  daraus  geschlossen  hatte /dass  irgendwelche  vom  Rücken- 
mark zum  Herzen  gehende  Nerven  diese  Beschleunigung  des 
Rhythmus  bewirkten,  da  erhob  sich  gegen  diese  Unterstellung 
der  nahe  liegende  Einwand ,  dass  der  Zusammenhang  zwischen 
der  rascheren  Pulsfolge  und  der  Reizung  des  Rückenmarks  viel- 
leicht nur  ein  mittelbarer  sei,  bedingt  durch  gleichzeitige  Ver- 
änderungen des  Rlutstromes ,  welche  in  der  That  eintreten  und 
von  denen  es  bekannt  ist,  dass  sie  auf  das  Herz  zurückzuwirken 
im  Stande  sind.  Der  Zweifel  ati  dem  durch  t;.  Bezold  voraus- 
gesetzten Zusammenhang  der  Erscheinungen  ward  jedoch  bald 
nachher  beseitigt,  da  es  nahezu  gleichzeitig  den  Brüdern  Jtf.  und 
E.  Cyon  und  A,  v.  Bezold  selbst  gelang ,  den  fraglichen  Nerven 
aufzufinden.  Seitdem  dieses  geschehen ,  haben  wir  die  folgen- 
den Nachrichten  über  die  Wirkungen  des  n.  aocelerans  cordis 
empfangen. 

i/.  und  E.  Cyon  geben  an ,  dass  beim  Kaninchen  und  beim 
Hund  durch  die  isolirte  Reizung  des  genannten  Nerven  die 
Schlagfolge  des  Herzens  bis  nahe  zum  Doppelten  der  vorher 
vorhandenen  gebracht  werden  könne.  Wenn,  was  zuweilen 
vorkommt,  ein  Ansteigen  des  Blutdrucks  wahrend  der  Reizung 
eintritt,  so  steht  dieses  in  keinem  noth wendigen  Zusammenhang 
mit  der  Beschleunigung  des  Herzschlags. 

Nach  V.  Bezold  und  BJever,  die  ihre  Beobachtungen  am 
Kaninchen  ausführten ,  steigt  die   vor  der  Reizung  vorhandene 
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Pulszahl  in  Folge  derselben  um  25  bis  38  Procent,  so  dass  als 
Maximum  in  einer  Minute  250  Herzschläge  ausgeführt  werden. 
Nach  der  Unterbrechung  der  Reizung  kann  die  Beschleunigung 
des  Pulses  von  \  bis  zu  7  Minuten  anhalten,  ohne  dass  es  sich 
angeben  Hesse,  wovon  die  variable  Dauer  der  Nachwirkung 
abhinge. 

0.  Schmiedeberg  hat  in  zwei  verschiedenen  Abhandlungen 
über  seine  Versuche  berichtet,  in  der  ersten  derselben  zeigt 
er,  dass  auch  dem  Frosche  ein  n.  accelerans  zukomme.  Die 
Wirkung  der  Reizung  entfaltete  sich  erst  ami^  vierten  der 
Schlage,  die  seit  dem  Beginne  jener  aufgetreten  waren.  Noch 
allmäliger  wie  er  erschienen,  verschwand  der  beschleunigte 
Rhythmus.  Denn  erst  anderthalb  Minuten  nach  dem  Aufhören 
der  Reizung  (nach  48  Herzschlägen)  kam  die  Pulsfolge  auf  die 
frühere  Häufigkeit  zurück ,  indem  die  Anfangs  in  kürzerer  Zeit 
ablaufenden  Pulse  alimälig  die  frühere  Dauer  wieder  annahmen. 
Die  Beschleunigung  betrug  im  Maximum  60  Proc.  uRd  es  wurde 
dieselbe  gleichmässig  durch  eine  Verkürzung  der  systolischen 
wie  der  diastolischen  Zeit  bedingt.  In  seiner  zweiten  Abhand- 
lung, welche  vom  n.  accelerans  des  Hundes  handelt,  giebt 
0.  Schmiedeberg  zuerst  eine  genauere  Darstellung  des  Verfah- 
rens ,  nach  welchem  man  den  Nerven ,  ohne  die  Brusthöhle  zu 
eröffnen,  biossiegen  und  ihn  isolirt  den  Inductionsströmen  preis- 
geben kann.  Durch  die  Reizung  des  Nerven  wurde  die  Puls- 
zahl, welche  nach  Durchschneidung  des  n.  vagi  vorhanden  ge- 
wesen, um  30  bis  70  Proc.  vermehrt;  auch  hier  war  die  Dauer 
der  latenten  Reizung  und  die  der  Nachwirkung  eine  sehr 
bedeutende. 

In  Folge  einer  isolirten  Reizung  des  n.  accelerans  wird  zu- 
weilen auch  der  Druck  des  arteriellen  Blutes  gesteigert;  ge- 
schieht dieses,  so  kehrt  derselbe,  unabhängig  von  den  Ver- 
änderungen des  Herzschlages ,  unter  Schwankungen  auf  seinen 
früheren  Mittelwerth  zurück. 

Da  die  beschleunigenden  und  die  dem  vagus  angehöri- 
gen  hemmenden  Aeste  nach  einem  ursprünglich  getrennten 
Verlaufe  sich  in  ein  Slümmchen  vereinigen  und  gemeinsam  zum 
Heiden  treten,  so  bietet  sich  die  Gelegenheit,  die  beiden  Faser- 
gattungen gleichzeitig  und  gleich  stark  zu  reizen.  Geschah 
>4ieseSy>8^<trali  anfänglich  nur  die  hemmende  Wirkung  hervor, 
€Ke  niie  fortdauernder  Reizung  und  dadurch  bewirkter  Ermtt- 
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düng  des  vagus  schwächer  und  schwächer  wurde.  Nach  der 
Unterbrechung  des  reizenden  Stromes  brach  dann  mit  einem 
Male  die  volle  Wirkung  des  Beschleunigungsnerven  aus.  Zu 
einer  ähnlichen  Erscheinungsreihe  gelangt  man,  wenn  mit 
starken  Strömen  einerseits  der  isolirte  n.  vagus  und  andererseits 
der  n.  accelerans  angegriffen  wurde. 

Durch  die  letztem  Versuche  war  also  erwiesen,  dass  die 
Aeize,  welche  der  erregte  n.  accelerans  dem  Herzen  zufuhrt, 
nicht  gleichwertbig  sind  mit  mechanischen  und  elektrischen  An- 
griffen auf  beschränkte  Abschnitte  der  Aussenfläche  des  Herzens. 
Diesd  rufen  bekanntlich  auch  während  der  wirksamsten  Er- 
regung des  n.  vagus  noch  Pulse  hervor;  der  Punkt,  von  dem 
aus  sie  das  Herz  angreifen,  steht  also  nicht  unter  der  Herr- 
schaft des  n.  vagus.  Lösen  nun,  wie  man  gegenwärtig  an- 
zunehmen pflegt,  jene  äussern  Angriffe  den  Herzschlag  auf 
reflectorischem  Wege  aus,  so  würde  daraus  folgen,  dass  der- 
jenigen Beschleunigung  des  Herzschlages,  welche  dorn,  accele- 
rans zu  bewirken  vermag,  kein  reflectorischer  Vorgang  zu  Grunde 
liege.  —  Mit  dem  Nachweis,  dass  eine  maximale  Vagusreizung 
von  dem  n.  accelerans  nicht  überwunden  werden  kann,  ist  je- 
doch die  Frage  nach  der  Beziehung  beider  Nerven  nicht  er- 
schöpft; denn  es  bleibt  zu  erörtern,  ob  bei  jedem  Verhältniss 
der  beiderseitigen  Erregimgen  die  Wirkung  des  n.  vagus  voU 
und  unbeirrt  hervortritt.  Geschähe  dieses,  so  würde  man 
daraus  schliessen  müssen,  dass  von  den  Bedingungen,  unter 
welchen  sich  die  inneren  Herzreize  entwickeln,  der  n.  va- 
gus einen  hinwegzuräumen  vermöchte,  dessen  Entstehung  der 
n.  accelerans  nicht  zu  fördern  und  dessen  Mangel  er  nicht 
auszugleichen  vermöchte.  Mit  dieser  Auskunft  würde  sich  aber 
auch  die  Nölhigung  einstellen ,  das  Bild  um  einen  Zug  zu  ver- 
mehren, durch  welches  wir  uns  gegenwärtig  die  rhythmische 
Wiederkehr  des  inneren  Herzreizes  versinnlichen.  Bis  dahin 
glaubte  man  mit  den  einfachsten  Mitteln  auslangen  zu  können, 
unter  denen  überhaupt  eine  rhythmische  Bewegung  entsteht, 
also  z.  B.  mit  dem  Zusammenwirken  der  Geschwindigkeit  und 
der  Elastizität ,  welche  sich  an  den  Schwingungen  einer  Metall- 
feder betheiligen,  oder  nach  Analogie  eines  anderen  beliebten 
Beispiels  mit  dem  gleichzeitigen  Bestehn  des  regelmässigen  Ge- 
wichtzuwachses und  der  Zähigkeit,  welche  die  Tropfenfolge 
einer  Flüssigkeit  aus  der  engen  Mündung  einer  Röhre  regeln, 
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die  auf  eine  constante  Höhe  gerutit  ist.  Gescbühe  nun  in  der 
Thai  die  rhythmische  Wiederkehr  der  Herzreize  nach  diesem 
einfachen  Schema ,  so  könnten  auch  die  Angriffspunkte  des  be- 
schleunigenden und  des  verlangsamenden  Nerven  mir  an  diesem 
liegen,  und  zwar  so,  dass  beide  entweder  mit  entgegengesetzten 
Vorzeichen  in  dasselbe,  oder  dass  sie  mit  gleichem  Vorzeichen 
in  die  einander  entgegenwirkenden  Stücke  des  rhythmischen 
Apparates  eingriffen.  Eine  noth wendige  Folge  dieser  Einrich- 
tung würde  darin  bestehn ,  dass  sich  die  Wirkungen  der  beiden 
Nerven  gegenseitig  störten  ,  so  dass  also  aus  der  Reizung  bei- 
der ein  Mittelwerth  der  Schlagzahlen  resultirte,  die  jeder  für 
sich  erregt  gegeben  haben  würde.  —  Die  Feststellung  dieser 
Interferenz  lag  in  meiner  Absicht. 

Zu  den  Versuchen  verwendete  ich  Hunde ,  die  mit  Curare 
vergiftet  waren.  Da  ich  den  n.  accelerans  nach  dem  von  0. 
Schmiedeberg  angegebenen  Verfahren  der  Reizung  zugüngig 
machte,  so  ist  es  unnöthig,  die  Operationsweise  des  Weiteren  zu 
beschreiben.  Die  Pulse  wurden  theils  mit  dem  Quecksilber, 
theils  mit  dem  Federmanometer  auf  einen  Streifen  unendlichen 
Papieres  aufgeschrieben.  Hierdurch  gewinnt  man  allerdings  den 
Vortheil  einer  fortlaufenden  Beobachtung,  aber  das  Abzählen  der 
Zeiten  erweist  sich  als  eine  mühselige  Arbeit.  Um  diese  letztere 
wenigstens  einigermassen  abzukürzen,  habe  ich  den  Apparat, 
welcher  die  Secundcn  auf  den  Papierstreifen  niederschreibt, 
mit  einer  Einrichtung  versehen,  durch  welche  jeder  fünfte  und 
wenn  man  will  auch  jeder  zehnte  Strich  vor  den  übrigen  durch 
seine  Länge  ausgezeichnet  ist.  Die  folgenden  Holzschnitte  1 
und  2  versinnlichen  dieselbe.  Bei  der  Beschreibung  der  ge- 
zeichneten Einrichtung  setze  ich  die  Bekanntschaft  mit  dem 
gewöhnlichen  Zeitmerker  voraus,  welcher  aus  einem  Elektro- 
magneten besteht,  vor  dessen  Eisenkernen  sich  ein  Anker  um 
eine  Horizontalaxe  dreht,  und  in  dessen  Stromkreis  ein  Pandel 
eingeschaltet  ist,  das  den  magnetisirendon  Strom  in  regelmäs- 
sigem Takte  öffnet  und  schliesst.  DerAnker  a,  a'  hebt  und  senkt 
bei  seinen  Bewegungen  die  Schreibfeder  vermittelst  des  Stabes 
hj  dessen  senkrechter  Gang  durch  eine  Führung  in  der  Säule  g 
gesichert  ist.  Um  nun  jedem  fünften  und  zehnten  Strich  eine 
grössere  Länge  zu  geben ,  habe  ich  auf  dem  Arme  a'  des  Ankers 
einen  beweglichen  Haken  b  und  einen  kleinen  Zapfen  c ,  auf  der 
Säule  g  dagegen  eine  horizontale  Achse  anbringen  lassen,  um 
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welche  si6h  die  Scheibe  e  und  das  mit  ihr  verschraubte  Zahn- 
rad (l  bewegen.  Der  Haken  b  füllt  beim  Niedergang  des  Armes 
a  in  das  Zahnrad  und  schiebt  es  daduit^h  weiter.     Der  Zfvpfen  c 


Fig.  1. 


Fig.  2. 


stemmt  sich  beim  Aufgang  des  Armes  o'  gegen  den  Rand  der 
Scheibe  e  und  bestimmt  hierdurch  die  Excursionen  desselben. 
Da  das  Zahnrad  d  zehnmal  eingeschnitten  ist,  so  rückt  bei  jedem 
Ankerschlag  dieses  und  mit  ihm  die  Scheibe  e  um  0.4  ihres 
Umfangs  weiter;  weil  aber  der  Rand  der  Scheibe  e  dem  fünften 
und  dem  zehnten  Zahne  gegenüber  einen  Ausschnitt  besitzt,  so 
wird  auch  der  Zapfen  c  für  je  einen  vollen  Umgang  der  Scheibe 
zweimal  dem  Arme  a'  eine  grössere  Ausweichung  gestatten , 
wodurch  der  Stab  h  beziehungsweise  die  an  seinem  obern  (hier 
fehlenden)  Ende  sitzende  Feder  höher  als  sonst  gehoben  wird. 
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Für  den  Sachverständigen  wird  es  kaum  ndibig  sein  zu  be- 
merken ,  dass  der  Sperrhaken  i  das  Rad  verhindern  soll ,  in 
einem  andern  Sinne  als  in  dem  zu  laufen,  nach  welchem  es 
durch  den  Haken  b  gezogen  wird. 

Nach  dieser  Einleitung  gebe  ich  zur  Darstellung  der  Er- 
gebnisse über,  welche  meine  Versuche  geliefert  haben.  An 
den  Beginn  derselben  stelle  ich  die  Folgen ,  welche  die  Tetani- 
sirung  des  wohl  isolirten  n.  accelerans  nach  sich  zieht.  Obwohl 
es  nicht  in  meiner  Absicht  lag,  die  Erscheinungen,  welche 
durch  die  isolirte  Reizung  des  genannten  Nerven  eintraten,  ge- 
nauer zu  Studiren ,  so  halte  ich  es  doch  für  angemessen ,  auch 
meine  nur  beiläufig  gewonnenen  Erfahrungen  mitzutheilen,  weil 
sie  immerhin  zur  Aufklärung  der  eigentbUmiichen  Wirkungs- 
weise unseres  Nerven  einen  kleinen  Beitrag  liefern. 

Einen  Ueberblick  über  den  Anfall  einer  Pulsbescbleuni- 
gung ,  wie  ihn  die  maximale  Reizung  des  n.  accelerans  veran- 
lasst, gewährt  die  Fig.  I  auf  Tafel  1,  welche  nach  einem 
Original  durchgepausst  ist,  das  von  der  a.  carotis  mittelst  des 
Federmanometers  niedergescbiiebcn  wurde.  Auf  der  Abscisse 
X  ist  die  Beobacbtungszeit  nach  Secunden  und  zugleich  die 
Dauer  der  Reizung  markirt.  Die  erstem  werden  durch  die  fort^ 
laufenden  Zahlen  angegeben;  die  letztere  ist  zwischen  den 
Buchstaben  rr  eigeschlossen ,  auf  welche  die  Pfeile  hinweisen. 
RUcksicbtlich  der  Ordinaton  Fist  zu  bemerken,  dass  ihre  Durch- 
schnittspunkte mit  der  Abscisse,  nicht  mit  der  Gleichgewichts- 
lage des  Federmanometers  zusammentreffen ,  sondern  höber  als 
dieser  letzlere  gelegen  sind.  Die  Höhen  der  Ordinalen  liefern 
somit  kein  absolutes,  sondern  nur  ein  relatives  Maass  für  die 
jeweilig  vorhandenen  Spannungen  des  Arterienrohres. 

Aus  dieser  Curve  ist  nun  zu  ersehen ,  dass  sich  in  Folge  der 
maximalen  Reizung  des  n.  accelerans  geändert  haben :  die  Höhe  des 
wittleren  Blutdruckes,  die  Form  und  die  Frequenz  der  Pulsschläge. 
Um  einen  genaueren  Einblick  in  den  Verlauf  der  Schlagfolge  zu 
gewähren ,  als  er  aus  der  Betrachtung  der  originalen  Curve  zu 
gewinnen  ist,  ist  unterhalb  der  letzteren  zwischen  o  und  x  eine 
construirte  Häufigkeitscurve  gesetzt  worden.  Um  zu  dieser  zu 
gelangen,  wurde  die  natürliche  Curve  in  Zeiteinheiten  von  je 
zwei  Secunden  zerlegt,  die  Zahl  der  Pulse,  welche  in  jeder  der- 
selben vorhanden  war,  als  Ordinate  an  je  ihrem  Beginne  er- 
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richtet,  und  schliesslich  die  aufeinanderfolgenden  Ordinalen  durch 
gerade  Linien  mit  einander  verbunden.  Die  den  Hohen  entspre- 
chenden Pulszahlen  sind  zwischen  o  und  x  angeschrieben ,  der 
Nullpunkt  beginnt  mit  der  Schlagzahl  6  für  je  zwei  Secunden. 

Wenn  nun  zuerst  die  Häufigkeitscurve  der  Betrachtung  un- 
terzogen wird,  so  wird  man  gewahren,  dass  ihr  Aufsteigen 
nicht  unmittelbar  mit  dem  Beginn  der  Reizung,  sondern  erst 
einige  Zeit  nach  demselben  anfängt  (Stadium  der  latenten  Rei- 
zung}. Alsbald  aber  steigt  sie  empor  und  erreicht  unter  ge- 
ringen Schwankungen  ihr  Maximum.  Nachdem  sie  auf  dem 
letztern  kurze  Zeit  verweilt  hat,  sinkt  sie  viel  allmäliger  als  sie 
emporgegangen  wieder  auf  den  Stand  herab,  der  ihr  vor  dem 
Beginn  der  Reizung  eigen  war. 

Bei  den  zahlreichen  Reizungen,  die  ich  vorgenommen, 
kehrte  der  beschriebene  Gang  der  Häufigkeitscurve  und  zwar 
mit  einer  solchen  Regelmassigkeit  wieder,  dass  es  den  Anschein 
gewann,  als  ob  sich  aus  den  Beobachtungen  eine  genauere  Be- 
ziehung zwischen  der  Form  der  Curve  und  der  Dauer,  Stärke 
und  Aufeinanderfolge  der  Reize  ergeben  werde.  Eine  sorg- 
fältige Durchmusterung  der  einzelnen  Fälle  hat  jedoch  diese 
Hoffnung  nicht  bestätigt.  Um  aber  zukünftigen  Beobachtungen 
nicht  vorzugreifen,  bemerke  ich  noch  einmal,  dass  meine  Ver- 
suche auch  gar  nicht  in  der  Absicht  angestellt  waren ,  um  über 
die  beregten  Abhängigkeitsverhältnisse  Aufschluss  zu  erhalten. 
Vielleicht  lässt  sich  durch  eine  sorgfältige  Abstufung  der  Reize 
mehr  als  das  ermitteln,  was  ich  im  Folgenden  mitgetheilt  habe. 

In  meinen  Beobachtungen  änderte  sich  und  zwar  unabhän- 
gig von  der  Stärke  der  Inductionsströme  der  Zeitraum  der  la- 
tenten Reizung  von  Fall  zu  Fall  sehr  bedeutend.  Er  schwankte 
von  4  bis  zu  22  Secunden  und  dieses  geschah  nicht  bloss  an 
verschiedenen,  sondern  auch  an  demselben  Thiere.  Die  ein- 
zige Andeutung  einer  Gesetzmässigkeit  bestand  darin ,  dass  der 
Zeitraum  der  latenten  Reizung  kürzer  wird,  wenn  ein  zweiter 
Reiz  auf  einen  vorhergegangenen  früher  folgt,  bevor  noch  die 
Beschleunigung  der  Pulse,  die  er  hervorgerufen,  verschwunden  ist. 

Die  Höhe  des  Gipfels,  welchen  die  Häufigkeitscurve  er- 
reicht, oder  mit  anderen  Worten,  der  maximale  Werth,  wel- 
chen die  Zahl  der  Pulsschläge  in  der  Zeiteinheit  gewinnt,  ist 
an  demselben  Thiere  in  engen  Grenzen  unverkennbar  von  der 
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Starke  d(*s  Reizes  hoz.  von  dem  ErmUdiingsgrade  des  Nerven 
abhängig.  Sehr  ungleich  gestaltet  sich  dagegen  der  genannte 
Werth  bei  verschiedenen  Thieren ,  wie  dieses  aus  der  Zusam- 
menstellung der  folgenden  neun  Falle  hervorgeht,  in  welchen 
jedesmal  der  Nerv  mit  maximalen  Strömen  gereizt  wurde. 


Nr. 

Parszabl 

in    zwei    Secunden 

des  Versuchs. 

vor  der 

im  Maxim,  nach  der 

Reizung. 

Reizung. 

B. 

3 

6,5 

G. 

3 

»,5 

H. 

1,5 

8,5 

E. 

4,5 

9,r, 

I. 

5 

7,5 

K. 

5 

7,5 

J. 

r* 

8,5 

D. 

6 

41 

F. 

9 

40 

Hieraus  ^ehl  denn  auch  namentlich  hervor,  dass  das 
Maximum,  auf  welches  die  Schlagzahl  gebrach!  werden  kann, 
in  keiner  Beziehung  zu  derjenigen  steht,  die  das  Herz  vorder 
Reizung  ausführte.  —  Ueber  die  Zeit,  in  welcher  das  Herz  auf 
dem  Maximum  seiner  Schlagzahlen  verharrt,  gilt  jedoch  aus- 
nahmslos die  Hegel,  dass  sie  eine  verhältnissmiissig  kurze  ist. 
Wenige  Fülle  ausgenommen  sinkt  die  Häufigkeitscurve,  nach- 
dem sie  zwei  bis  sechs  Secunden  auf  ihrem  Gipfel  verweilte, 
schon  wieder  ab. 

Auch  aus  dem  absinkenden  Schenkel  der  Häufigkeitscurven, 
die  in  verschiedenen  Reizungen  an  demselben  Thiere  gewonnen 
sind ,  lassen  sich  nur  wenige  Andeutungen  einer  Gesetzmassig- 
keit herauslesen.  Zu  diesen  gehört  die  Erscheinung,  dass  die 
Schlagzahl ,  wenn  sie  auf  den  Werth ,  welchen  sie  vor  der  Rei- 
zung besass,  herabgegangen  ist,  nicht  auf  ihm  beharrt,  sondern 
noch  einmal  vorübergehend  empoi^eht,  ja  dass  sie  diesen 
Wechsel  noch  öfter  wiederholt,  bevor  sie  dauernd  auf  dem 
ursprünglichen  Werthe  verbleibt.  —  Ausser  dieser  scheint  auch 
noch  die  andere  Regel  zu  gelten ,  dass  der  absinkende  Schenkel 
um  so  früher  den  Stand  der  Pulszahl  vor  der  Reizung  erreicht, 
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je   weniger  hoch  der  Gipfel   gewesen,  auf  welchen  sich  die 
Häufigkeitscurve  emporgeschwungen. 

Zur  vollständigen  Charakteristik  der  beschleunigenden  Wir- 
kungen des  n.  accelerans  gehört  noch  di^  Angabe,  wie  gross  der 
Zuwachs  an  Herzschlägen  während  der  ganzen  Dauer  einer 
Erregungswelle  gewesen  ist,  oder,  anders  ausgedrückt,  wie  viel 
Schläge  das  Herz  während  seines  Durchgangs  durch  eine  Er- 
regungswelle mehr  geliefert  hat,  als  es  in  derselben  Zeit  ohne 
die  letztere  ausgeführt  haben  würde.  Die  Kenntniss  dieser 
Ueberzahl  ist  wichtig,  weil  sie  unmittelbar  den  Zuwachs  an 
Leistungsfähigkeit  misst,  welchen  das  Herz  in  Folge  der  Nerven- 
reizung erfahren  hat,  und  zu  diesem  Ende  ist  ihre  Bestimmung 
unentbehrlich,  weil  sie  weder  ersetzt  werden  kann  durch  die 
Zeit,  über  welche  sich  die  Beschleunigung  des  Herzschlags 
erstreckt,  noch  auch  durch  die  maximale  Zahl,  die  der  Puls  in 
der  Erregungswelle  erreicht  hat.  Denn  diese  beiden  Werthe 
stehen  in  keiner  solchen  Abhängigkeit  von  einander,  dass  mit 
dem  Auftreten  des  einen  auch  schon  der  andere  gegeben  wäre. 
Damit  nun  aber  der  Gesammtzuwachs  an  Schlägen  mit  Sicher- 
heit zu  zählen  sei,  muss  die  Bedingung  erfüllt  sein,  dass  sich 
die  Grenzen  der  Beschleunigungs welle  von  ihrer  Umgebung 
scharf  abheben.  In  meinen  Beobachtungen  ist  dieses  nicht 
immer  der  Fall,  weil  die  Frequenz  der  Pulse  vor  dem  Beginn 
der  Reizung  keine  constante  war  und  weil ,  wie  schon  oben  be- 
merkt, die  Beschleunigung  nicht  plötzlich,  sondern  mit  Schwan- 
kungen in  die  urspiUnglichc  Schlagfolge  übergeht.  Wenn  schon 
aus  diesem  Grunde,  bei  der  Bestimmung  des  gesammten  Zu- 
w^achses,  die  Willkür  nicht  vollkommen  ausgeschlossen  ist,  so 
wird  nun  gar  ein  anderer  Theil  meiner  Beobachtungen  für  den 
vorliegenden  Zweck  ganz  unbrauchbar,  da  in  ihnen  eine  zweite 
Beizung  der  ersten  früher  folgte ,  als  der  Effect  derselben  ver- 
schwunden war.  Desshalb  kann  ich  trotz  der  häufigen  Wieder- 
holung der  Reizung  nur  wenige  Bestimmungen  des  gesammten 
Zuwachses  an  Pulsen  vorlegen.  Es  sind  dieses  die  folgenden. 
Die  Abstände  der  Induclionswellen  waren  jedesmal  so  gewählt, 
dass  die  Reizung  den  maximalen  Weith  besass. 
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Wie  geringfügig  und  wenig  variirt  auch  diese  Zahl  von 
Beobachlungen  isl,  so  geht  aus  ihnen  doch  hervor,  dass  der  ge- 
sammle  Zuwachs  an  Pulsen  zwar  mit  der  Dauer  der  Reizung, 
aber  keineswegs  proportional  mit  ihr  steigt;  indem  z.  B.  als  in 
Versuch  £  die  Reizungsdauer  um  das  10. 5 fache  wuchs,  sich  die 
Pulse  nur  um  das  4. 2 fache  mehrten. 

Ausser  der  Beschleunigung  der  Pulszahl  ruft  die  Reizung 
der  Nerven,  weiche  in  dei  Bahn  des  n.  accelerans  enthalten 
sind,  häufig  auch  eine  Erhöhung  des  mittleren  arteriellen 
Druckes  hervor.  Dass  sein  Eintritt  nicht  bedingt  ist  durch  die 
vermehrte  Schlagzahl ,  ergiebt  sich  schon  daraus ,  dass  die  Fälle 
gar  nicht  seilen  sind,  in  welchen  die  Frequenz  der  Pulse  wächst, 
ohne  dass  ein  gleiches  am  mittleren  arteriellen  Drucke  vorkäme. 
Aber  auch  da,  wo  Druck  und  Pulszahl  gemeinsam  wachsen, 
geht  aus  dem  Verlauf,  den  beide  in  der  Zeil  nehmen,  deutlich 
ihre  gegenseitige  Unabhängigkeit  hervor.  Ausnahmslos  erreicht 
nach  der  Reizung  der  arterielle  Druck  früher  sein  Maximum,  als 
die  Beschleunigung  der  Pulse  und  noch  mehr,  wenn  die  Puls- 
zahlen ihren  höchsten  Werth  erreicht  haben ,  so  sinken  sie  von 
diesem  gleichmässig  wieder  auf  den  Werth  herab,  der  ihnen  vor 
der  Reizung  zukam.  Ganz  anders  die. arteriellen  Drücke,  sie 
sinken,  wie  Fig.  I  auf  Tafel  i  zeigt,  unter  wellenförmigen 
Schwankungen,  die  den  von  Traube  beschriebenen  Pulswellen 
ähneln,  auf  ihren  Normahverlh  herunter,  wobei  sich  aus- 
nahmslos noch  die  beachtcnswerlhe  Erscheinung  findet,  dass 
diese  Druckwellen  um  so  niedriger  und  kürzer  werden,  je 
Weiler  sie  sich  vom  Beginne  der  Reizung  entfernen.  —  Der 
Holzschnitt  zeigt,  wie  sich  die  Aenderungen  des  Drucks  und  der 
Pulse   ausnehmen,  wenn   sie   durch   das  Ugmanometer  aufge- 
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schrieben  werden.  Auf  x  ist  die  Zeil  in  Secunden ,  auf  Y  die 
halbe  Höhe  des  veränderlichen  Druckes  aufgetragen.  Die  Rei- 
zung des  n.  accelerans  beginnt  zu  Ende  der  7.,  sie  schliesst 
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gegen  Ende  der  27.  Secunde.  Die  gegebene  Gurve  ist  nach 
einem  Original  gepausst ,  das  ein  anderer  Hund  lieferte  als  der, 
von  welchem  die  Fig.  I  auf  Tafel  h  herrührt. 

Die  Unabhüngigkeil  der  Beschieunigungswelle  und  der 
Druckschwankungen  erklärt  sich  am  einfachsten  durch  die  An- 
nahme y  dass  in  dem  gereizten  Stamme  zwei  Nerven  von  ver- 
schiedener Function  gelegen  sind ,  von  denen  der  eine  auf  das 
Herz ,  der  andere  aber  auf  irgend  welche  Gefässbahn  hinwirkt. 
Für  diesen  Erklärungsversuch  macht  schon  Schmiedeberg  mit 
Recht  eine  seiner  Beobachtungen  geltend,  bei  welcher  durch 
Reizung  eines  der  Aeste,  die  aus  dem  Sternganglion  hervor- 
gehen, nur  die  Druckwelle  ohne  gleichzeitige  Beschleunigung 
des  Herzschlags  hervorgerufen  wurde.  Bei  der  Unregelmässig- 
keit, mit  welcher  im  Bereiche  des  n.  symphaticus  die  Wurzeln 
zu  Stämmen  zusammengefasst  werden ,  kann  es  nicht  auffallen, 
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dass  durch  die  Reizung  des  dem  Anscheine  nach  gleichen  Nerven- 
siammes  die  Drucksteigerung  bald  erscheint  und  bald  ausbleibt. 

Da  ich  in  den  vorstehenden  Versuchen  mich  sehr  häufig 
des  Federmanometers  bediente,  so  habe  ich  beiläufig  eine  Er- 
fahrung Über  das  Auftreten  des  pulsus  dicrotus  gewonnen ,  die 
mir  erwähnenswerth  erscheint.  Diese  Art  des  Pulses  tritt,  wie 
schon  A,  Pick  angiebt ,  nicht  bei  allen  Hunden  auf,  ohne  dass 
man  im  Stande  wäre,  den  Grund  für  ihr  Ausbleiben  bezeichnen 
zu  können.  An  den  Thieren  dagegen ,  an  welchen  ich  sie  auf- 
treten sah,  kam  sie  jedesmal  zum  Verschwinden,  wenn  die  Zahl 
der  Pulse  i\0  bis  220  in  der  Minute  erreicht  hatte.  —  Ein 
deutliches  Beispiel  für  die  Aenderung  der  Form  mit  der  Fre- 
quenz der  Pulse  giebt  Fig.  4  auf  Tafel  I. 

Nach  dieser  kurzen  Unterbrechung  kehre  ich  zu  der  Be- 
schleunigungswelle des  Herzschlages  zurtlck.  Ueberblickt  man 
die  Veränderungen ,  welche -der  Rhythmus  der  Pulse  in  Folge 
der  Reizung  des  n.  accelerans  erfährt,  so  drängt  sich  uns  un- 
willktlrlich  ihre  Analogie  mit  derjenigen  auf,  die  nach  einer 
vorübergehenden  Erwärmung  des  unermüdeten  oder  nach  einer 
Einführung  frischen  Serums  in  das  ermüdete  Froschherz  sicht- 
bar sind.  Die  Uebereinstimmung  des  Nervenreizes  mit  den 
beiden  genannten  Mitteln  zeigt  sich  erstens  darin ,  dass  derselbe 
nichts  an  dem  Ablauf  der  einzelnen  Zuckung,  wohl  aber  die  Ge- 
schwindigkeit ihrer  Folge  ändert ;  dann  aber  auch  in  der  Lang- 
samkeit, mit  welcher  sich  nach  der  Reizung  die  Beschleunigung 
entwickelt,  und  mit  welcher  die  einmal  hervorgerufene  wieder 
verschwindet.  Durch  diese  letztere  Eigenschaft  treten  die  Wir- 
kungen unseres  Nerven  ausser  aller  Analogie  mit  derjenigen 
des  gewöhnlichen  motorischen,  und  durch  die  erstem  in  einen 
Gegensatz  zu  den  Herzästen  des  n.  vagus,  dessen  tetanische 
Reizung  eine  lange,  gleichsam  eine  tetanische  Pause  hervorruft, 
während  der  mit  Rücksidit  auf  die  Frequenz  entgegengesetzt 
wirkende  Accelerans  keine  tetanische  Contraction  hervorzurufen 
vermag.  Somit  erweist  sich  der  Antagonismus,  welcher  zwischen 
dem  n.  accelerans  und  dem  n.  retardans  besteht,  wenigstens 
nicht  als  ein  vollkommener.  Eine  weitere  Verfolgung  ihrer 
Stellung  zu  einander  wird  darum  doppelt  wünschenswerth.  Zu 
diesem  Ende  sollte,  wie  schon  erwähnt,  zunächst  ein  schwacher 
Reiz  auf  den  n.  vagus  mit  dem  maximalen  auf  den  n.  accelerans 
combinirt  werden,  um  festzustellen,  ob  auch  dann  noch  ein  un- 
bedingtes Uebergewicht  des  reUu'dircnden  Nerven  hervortrete. 
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Zur  Ausführung  dieses  Vorhabens  geborten  selbstverständlich 
zwei  isolirte  Reizungen  des  n.  vagus,  zwischen  denen  eine  dritte 
mit  gleichzeitiger  Reizung  des  n.  uccelerans  einzuschieben  war. 
Aus  der  Yergleichung  der  Schlagfolge  während  der  mittleren 
mit  derjenigen  während  der  vorhergehenden  und  der  nachfol- 
genden Reizungsperiode  sollte  der  gewünschte  Aufschluss  her- 
vorgehn.  Um  über  die  Genauigkeit  oder  Oberhaupt  über  die 
Zulässigkeit  dieses  Verfahrens  Auskunft  zu  erhalten,  musste 
zunächst  geprüft  werden  y  wie  sich  die  Schlagfolge  des  Herzens 
bei  der  Zeit  nach  verschiedenen ,  aber  sonst  möglichst  ähnlichen 
Reizen  auf  denselben  Nerven  stellte. 

Den  MiUheilungen  entsprechend,  weiche  über  die  Reizungs- 
erfolge des  isolirten  n.  accelerans  vorausgeschickt  worden  sind, 
gewährte  die  Vorprüfung  ein  günstiges  Ergebniss.  Maximale 
loductionsstrOme  brachten  zu  verschiedenen  Zeiten  von  diesem 
Nerven  aus  eine  sehr  annähernd  gleiche  Pulsfrequenz  hervor. 
Weniger  befriedigend  verhielt  sich  die  Schlagfolge  des  Herzens, 
wenn  in  minutenlangen  Zwischenräumen  wiederholt  dasselbe 
Stück  eines  seiner  n.  vagi  durch  gleichstarke  InductionsstrOmc 
jedesmal  gleichviel  Secunden  hindurch  tetanisirt  wurde ;  als  ich 
z.  B.  den  Rollenabstand  aufsuchte,  der  notbwendig  war,  um 
eine  gerade  noch  augenfällige  Verlangsamung  des  Pulses  zu  er- 
zeugen ,  so  ergab  sich,  dass  derselbe  bei  mehreren  aufeinander- 
folgenden Reizungen  ungleich  gross  gemacht  werden  musste.  Ein 
Rollenabstand,  welcher  soeben  gerade  hingereicht  hatte,  um  eine 
merk  liehe  Verlängerung  der  Pause  zu  bewirken,  war  schon  beider 
nächsten  Prüfung  entweder  hierzu  nicht  mehr  vermögend,  oder  er 
verlängerte  umgekehrt  die  Pausen  um  ein  bedeutendes  mehr  als 
früher,  so  dass  man  nieqials  mit  Sicherheit  den  Effect  einer  Rei- 
zung vorher  sagen  konnte.  —  Der  Grund  für  diese  Unregelmäs- 
sigkeit konnte  liegen  in  einer  Veränderlichkeit  der  Widerstände 
in  dem  elektrischen  Stromkreise ,  der  den  Nerven  enthielt,  oder  in 
einer  variablen  Reizbarkeit  des  letztern,  oder  auch  in  einer  wech- 
selnden Emptenglichkcit  des  automatischen  Apparates  für  die 
Erregungen  des  n.  vagus.  —  Obwohl  ich  nun  die  Beseitigung 
der  ersten  dieser  drei  Möglichkeiten  nach  Kräften  angestrebt 
habe,  so  bin  ich  doch  aus  Mangel  an  einem  sicheren  Kennzeichen 
nicht  im  Stande,  den  Beweis  dafür  zu  liefern,  ob  auch  das 
Erstrebte  wirklich  erreicht  wurde.  Ein  Zweifel  scheint  mir 
hier  um  so  mehr  erlaubt,  weil  es  äusserst  schwierig  sein  dürfte, 
den  Widerstand  im  Nerven  selbst  und  an  den  Berührungsstellen 
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zwischen  diesem  und  den  Electroden  so  unverändert  zu  er- 
halten ,  dass  der  ohnehin  so  schwache  Strom  vor  allen  Schwan- 
kungen bewahrt  bliebe,  die  auf  seine  reizende  Wirkung  von 
Einfluss  sein  könnten.  Wie  dem  auch  sei,  keinenfalls  wird 
man  alle  Unregelmässigkeiten ,  die  im  Herzschlag  während  der 
Yagusreizung  auftreten ,  aus  der  Veränderlichkeit  des  reizenden 
Stromes  ableiten  können.  Denn  da  der  Nerv  auf  den  Electroden 
unverrückt  auflag,  und  da  die  Hollenabstände  und  die  Stärke 
des  primären  Stroms  constant  blieben ,  so  mussten  im  Verlaufe 
einer  Reizung  sich  auch  die  Intensitäten  der  Inductionsschläge, 
welche  in  den  Nerven  hineinbrachen,  unverändert  erhalten 
haben.  Unter  diesen  Umständen  würde  zum  mindesten  eine 
Gesetzmässigkeit  in  der  Pausenlänge  der  aufeinanderfolgenden 
Herzschläge  zu  erwarten  gewesen  sein ;  —  so  z.  B.  dass  anfangs 
die  Pausendauer  zu-  und  später  wieder  abgenommen  hätte, 
ersteres  in  Folge  des  summirenden  Automaten ,  letzteres  wegen 
der  Ermüdung  des  Nerven.  Da  jedoch  weder  diese  noch  irgend 
eine  andere  Regelmässigkeit  in  der  Länge  der  aufeinanderfol- 
genden Pausen  constant  war,  so  wird  es  hierdurch  sehr  wahr- 
scheinlich, dass  der  Grund  der  unregelmässigen  Schlagfolge 
nicht  in  der  Ermüdung  des  Nervenstammes  zu  suchen  ist.  So- 
mit bliebe  für  die  Erklärung  desselben  nur  die  Annahme  übrig, 
dass  sich  im  Bereiche  des  automalischen  Organes  selbst  die 
Empfänglichkeit  für  den  vom  n,  vagus  herdringenden  Reiz 
änderte.  Doch  worin  auch  die  Ursache  der  ungcsetzmässigen 
Wirkung  der  Vagusreize  gelegen  sein  mag:  für  die  vorliegende 
Untersuchung  einwächst  aus  dem  geschilderten  Verhalten  ein 
U^belstand.  Denn  es  musste  die  Hoffnung  schwinden,  die 
Frage  nach  der  Interferenz  des  beschleunigenden  mit  dem  ver- 
zögernden Nerven  durch  den  Unterschied  der  Frequenz  zu 
entscheiden ,  welchen  der  Puls  darbietet  bei  der  alleinigen  Va- 
gusreizung oder  bei  einer  solchen,  welche  mit  der  gleichzeitigen 
des  n.  accelerans  combinirt  ist.  Somit  blieb  nichts  anderes 
übrig,  als  zu  versuchen,  ob  es  möglich  sei,  eine  Grenze  der 
Vagusreizung  zu  finden,  unter  welche  die  letztere  nicht  herab- 
sinken dürfe,  ohne  ihres  Einflusses  auf  die  Wirkungen  des  n. 
accelerans  verlustig  zu  gehn ,  oder  ob  überhaupt  keine  derartige 
Grenze  existire,  so  dass  jede,  wenn  auch  noch  so  schwach 
wirksame  Vagusreizung  von  demselben  Erfolge  begleitet  sei, 
gleichgiltig  ob  sie  für  sich  allein  oder  bei  gleichzeitiger  Erregung 
des  n.  accelerans  angewendet   werde.      Um  hierüber  in  das 


ObKN  D.  InTBRPEIBNZ  iy.  ÜBtAllb.  ir.  BKSCBUUff .  HBIZIfBRVKIf.      !ttl^ 

KIm«  bu  komnien;  genvügle  es,  den  minimaflen  Reit  deft  n.  vagus 
aufKasuchen  and  ito  einmal  für  sich  und  dann  gleichreitig  mit 
d«m  tniixiilial«n  a«f  deil  n.  aeceieranr^  anzuwenden. 

Als  ich  nach  diesem  Pf6ne  meinö  Versuche  weiterführte, 
tmlen  mir  sehr  häufig  Erfolge  entgegen ,  d?e  dem  iihnhch  sind, 
weleiier  auf  Pig.  9  Taf.  1.  dargestdU  ist;  die  Figur  ist  nach 
eitfem  Original  durobgepausst;  durch  die  an  ihr  n^edetiges^brie- 
benen  Ausweise  wird  jede  weitere  Erklärung  überflüssig.  Unier 
der  ftosimilirten  findet  sieh'  die  construirte  HäufigiiettsHclle. 
A«s  dieser  grapliisehen  Darste^hing  geht  auf  das  überr^ngenrdste 
berv<^r,  dass  die  Wirkungen  der  sehr  schwachen  Re?iung  des 
D.  yagus  aucb  dann  In  vollem  Un^nge  hervortreten ,  wenii 
gMehfeiiig  das  Herz  durch  den  erregten  n.  accelär^ns  ztl  der' 
raftobestan  Schlagfolge  veranlasst  ist ,  denn  äs  ist  die  lünge  der 
PattfieiH,  wfelebe  dte  Vagusreizong*  auf  dem  Gipfel  der  Beschlfeu- 
nigungseilrve  bedingt,  sogar  nocfi  um  ein  IferklieheS  bedeuten- 
der als  die,  welche  von  dMselben  Ind^ctionäschlägen  bevi^irkt 
ist,  die  vor  und  nach  jener  Reizung  den  Nerven  telartisirtfen.  -^' 
Daicfa  nun  an  zehn  Yersuohsthieren,  d.  h.  nn  allen,  die  ich  benützte, 
AehnKühes  gefunden,  so  unterliegt  es  keinem  Zweifel',  dass  eine 
sehrschwaehe  Vagusr^iaung  genügt,  um  die  Aeusserungen  einer 
marhualen  des  n.  acceterans  vollkommen  zu  unterdrücken. 

Ürüle  nun  das  eben  geschilderte  Vorkommen  ausnahmslos 
ehi ,  so  würdt»  man  z«i  der  Annahme  berechtigt  sein ,  dass  das 
Berfl  niobtö  an  seiner  Empfindlichkeit  für  die  Erregung  durch 
dm  n.  vagtts  verloren  habe,  wenn  es  durch  den  n.  ad<^e1erans 
in  besobleunlgte  Ptttsation  gebracht  ist.  —  Zu  diesem  ab- 
scbliessenden  Ausspruche  berechtigen  aber  meine  Beobachtungen 
keineswegs.  Denn  eben  so  oft,  wie  der  in  Taf.  1  Fig.  tl  dar^^i^tellte 
Pall,  tritt  auch  der  in  Taf.  1  Fig.  111  wiedergegebene  auf,  und  zwar 
fladen>  sich,  wie  ich  besonders  hervorheben  muss,  die  Wider- 
sprtiehe  in  der  Regel  bei  verschiedenen  Rieizungsperioden  an 
demselben  Thiere  wieder.  —  So  ist  denn  auch  die  Fig.  111  von 
denvselben  ffunde  aufgeschrieben  worden,  welcher  die  Fig.  11 
geliefert  hatte  und  zwar  nur  wenige  Minuten  nach  ihr. 

unterwirft  man  die  Fig.  111  einer  Zergliederung,  so  bemerkt 
man ,  dass  in  zwei  hintereinanderfbigenden  gleichzeitigen  Rei- 
zungen des  Vagus  (minimal)  und  des  Accelerans  (rhaximat)  die 
Wirkung  des  ersleren  durchaus  zurück-,  und  die  des  letztern 
in  voller  Stärke  hervortritt.  Dazu  kommt,  dass  die  in  Heizung  i 
deuUichausgesprocheneVaguswirkun.i^nirhtblos  in  Reizung 2,  also 
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wührepd  der  Äcceleransreizung,  sondern  aucti  in  Reisung  3  wah-** 
rend  der  Nachwirkung  der  letztem  ausbleibt,  wie  dieses  su  erwar- 
ten ist,  wenn  das  lebhaft  beschleunigte  Herz  gegen  die  Angriffe 
des  n«  vagus  widerstandsfähiger  geworden.  Auch  noch  die  vierte 
Reizung  des  n,  vagus  ist  weniger  ausgesprochen  und  ersi  bei 
der  fünften  kehrte  die  Pausenliinge  der  ersten  zurttck.  Als  nun 
die  Reizung  des  n.  accelerans  abermals  beginnt,  kommen  einige 
Pulse  mit  langen  Diastolen  zum  Vorschein ,  nach  deren  Ablauf 
ei*st  das  Herz  in  eine  stark  beschleunigte  Schlagfolge  gorietb,  aus 
der  es  durch  eine  gleichzeitig  eingasetzto  Vagusreizung  6  nicht 
herausgebracht  werden  konnte.  Als  aber  in  der  Nachwirkung 
des  n.  accelerans  die  siebente  Reizung  des  n.  vagus  hereinbrach, 
kam  seine  Wirkung  im  vollsten  Umfang  zum  Vorschein ,  so  dass 
sich  jetzt  das  umgekehrte  Verhalten ,  wie  bei  der  dritten  Vagus- 
reizung, einstellte.  Dieses  ist  noch  darum  besonders  beacbtens- 
werth ,  weil  nach  dem  Ende  der  siebenten  Tetanisirung  des  n« 
vagus  sogleich  wieder  der  beschleunigte  Pula  *—  als  Nachwir*^  . 
kung  des  erregten  n.  accelerans  —  zurückkehrte. 

Aehnliche  Widersprüche,  wie  sie  durch  die  Fig.  II  u.  HI  der 
Taf.  4  versinnlicht  sind,  haben  mir,  wie  schon  erwühnt,  40Ver- 
suchsthiere  ergeben,  und  zwar  zeigt  sichjedesmal  wechselnd  bald 
die  Erregung  des  n.  vagus  und  bald  die  des  n.  accelerans  über- 
wiegend. Ich  halte  es  für  überflüssig,  durch  eine  Vorführung 
weiterer  Beispiele  dem  Leser  eine  Einsicht  in  den  Wechsel  zu 
geben,  welcher  in  meinen  Gurven  und  Tabellen  herrscht,  da  e$ 
mir  doch  nicht  gelungen  ist ,  die  Gegensätze  aufzulösen.  Dieses 
letztere  würde  allerdings  leicht  sein,  wenn  man  annehmen 
wollte,  dass  der  n.  vagus  vorübergehend  ermüdet  oder  dass  der 
Reiz  auf  ihn  mangelhaft  angewendet  gewesen ,  wenn  bei  gleich- 
zeitiger Tetanisirung  beider  Nerven  der  Accelerans  allein  zur 
Geltung  gekommen.  Diese  Behauptung  ist  allerdings  darum 
hallbar,  weil  sie  sich  nicht  widerlegen  lüsst,  aber  sie  ist  auch 
werthlos,  weil  ihr  keine  Unterstützung  von  irgend  welcher  Seite 
zu  Gebote  steht.  Vielleicht  gelingt  es  einem  künftigen  Beob- 
achter, durch  noch  weitere  Ausbildung  der  Beohachtungsmittel 
die  Aufklärung  über  den  Punkt  hinaus  zu  treiben .  auf  den  ich 
ihn  gebracht.  Denn  nach  den  vorliegenden  Thatsaehen  muss 
ich  es  zweifelhaft  lassen,  ob  nicht  sehr  niedere  Grade  der 
Vaguserregung  durch  die  maximale  Reizung  des  n«  accelerans 
zu  überwinden  sind. 

In  der  engsten  Verbindung  mit  der  Frage ,  die  wir  bisher 
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besprochen,  steht  die  andere,  ob  der  n.  vagus  auch  die  Zu- 
standsSinderung  tu  beseitigen  vermöge,  welche  der  erregte  n. 
aocelerans  dem  Herxen  beigebracht  hat.  Dieses  ist  nun  ent- 
schieden nicht  der  FaU.  Denn,  wenn  der  vom  accelerans beschleu- 
nigte Puls  durch  den  n.  vagus  auch  noch  so  sehr  verlangsamt 
worden  war,  jedesmal  kehrte  die  übergewöhnlich  rasche  Schlag- 
folge  zurOck,  sowie  der  n.  vagus  aus  dem  Inductionskreise 
ausgeschaltet  worden  war.  Hierfür  ist  es  einerlei ,  ob  die  bei- 
derseitigen Reizungen  gleichzeitig  aufhörten,  oder  ob  die  des 
vagus  gleichzeitig  mit  der  des  accelerans  bestand ,  aber  später 
endete,  oder  ob  sie  erst  wahrend  der  Nachwirkung  der  Accele- 
ransreizung  eingeschaltet  war.  Als  Beispiele  für  dieses  Ver- 
halten verweise  ich  auf  die  zweite  Vagusreizung  der  Fig.  II  und 
auf  die  sechste  in  Fig.  HI  auf  Tafel  4 .  An  diese  reihen  sich  an- 
dere ,  in  denen  es  sogar  den  Anschein  gewinnt,  als  ob  die  vom 
Accelerans  geweckte  Beschleunigung  durch  eine  eingelegte 
und  wirksame  Vagusreizung  noch  gesteigert  werden  könne; 
denn  zuweilen  ereignete  es  sich,  dass  die  vor  der  Vagus- 
retzung  scheinbar  schon  auf  ihrem  Maximum  angelangte  Puls- 
zahl nach  dem  Aufhören  derselben  noch  weiter  emporging. 
Meine  Versuche  reichen  jedoch  nicht  aus,  um  das  eben  an- 
gedeutete Abhängigkeitsverhältniss  ausser  Zweifel  z.u  stellen. 
In  derselben  Lage  bin  ich  auch  dem  Nachweis  gegenüber,  ob 
der  Zuwachs  an  Pulszahlen ,  welchen  die  von  der  Accelerans- 
reizung  hervorgerufene  Erregungswelle  enthalt,  durch  das  Ein- 
schieben einer  wirksamen  Vagusreizung  vermindert  wird.  In 
einzelnen  meiner  Beobachtungen  ist  dieses  sicher  nicht  ge- 
schehn,  denn  die  Ueberzahl  an  Pulsen  in  zweien  hintereinander 
erregten  Beschleunigungswellen  war  gleich  gross,  obwohl  die 
eine  derselben  ungestört  ablief,  während  die  andere  in  ihrem 
Gange  durch  eine  wirksame  Vagusreizung  unterbrochen  war. 
Ob  dieses  jedoch  immer  eintritt,  kann  ich  desshalb  nicht  be- 
haupten, weil  in  meinen  Beobachtungen  nur  selten  eine  Er- 
regungswelle bis  zu  ihrem  normalen  Ende  gelangte,  sondern 
bevor  dieses  geschehn ,  schon  durch  eine  neue  Reizung  unter- 
brochen ward. 

In  der  Regel  wird,  wie  bekannt,  durch  eine  Erhöhung  des 
arteriellen  Druckes  eine  Reizung  der  neutralen  Enden  des  Vagus 
hervorgerufen.  Mir  erschien  es  nicht  uninteressant,  zu  prüfen, 
ob  auch  die  Wirkung  dieser  natürlichen  Reizung  durch  eine 
maximale  Erregung  des  n.  accelerans  zum  Verschwinden   ge- 
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hiM(  hl  wrnleii  könne.  Ich  sagi;  zum  Verschwiaden  und  Biohi 
heeintriichligt,  vvctl  es  bei  der  Unregelmässigkeit  der  Putsfoige, 
die  wHhrcnd  der  Druckerhtihung  zum  Vorsdiein  komiui,  uo- 
möglich  ist  zu  sagen,  ob  ein«  kleine  Beschleuaigvng ,  die  der 
durch  die  Druckerh()bung  verlangsamte  Puls  wahread  der 
Reizung  des  n.  «ccelerans  erßLbrty  aucb  ohne  ihr  Hiazutretenstatt- 
gefunden  hütte .  Zu  diesen  Versuchen  eignen  sich  nur  solche  Tbiere, 
deren  Pulß  durch  die  Druckerhöhiuig  wirklich  verlangsant  wird. 
In  den  Beobachtungen,  die  ich  ausführte,  zdgte  es  sich, 
dass  die  ma^^imale  Beizuog  des  Accelerans  io  der  Tbat  nicht  im 
Stande  ist,  die  Pulse  auf  die  normale  Zahl  zu  erbeben,  unter 
welche  sie  durch  den  gesteigerten  Blotdruck  berabgebracht 
worden  war.  Besonders  charakteristische  Beispiele  hierfür  ge- 
winnt man  dadurch,  dass  man  den  Brück  zuerst  erhöht  und 
nachdem  hierdurch  die  Pulse  verlangsamt  sind,  eine  maximale 
Erregung  des  n.  accelerans  einleitet,  dann  aber,  bevor  man  mit 
dieser  geendet,  die  Gompression  der  Aorta  unterbricht.  Hierfür 
gebe  ich  das  folgende  Zahlenbeispiel : 
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Dieses  Verhalten  des  Pulsschlages  in  einer  Periode  gleich- 
zeitiger Reizung  des  n.  accelerans  und  eine  bedeutende  Erhöhung 
des  Blutdruckes  gewährt  ganz  das  Ansehen ,  welches  man  so 
hflu6g  bei  gleichzeitigen  Erregungen  in  den  Stammen  des  n. 
vagus  und  des  n.  accelerans  bemerkt.  Hieraus  geht  jedenfalls 
hervor,  dass  die  vom  aderiellen  Blutdruck  veranlasste  Reizung 
des  n.  vagus  stark  genug  ist,  um  eine  maximale  des  n.  ac- 
celerans zu  Überbieten.  Wenn  man  den  hier  beschriebenen 
Versuch  an  einem  Hunde  anstellt,  dessen  n.  vagus  sehr  reizbar 
ist,  so  bemerkt  man  von  der  Zeit  an,  in  welcher  sich  die  Rei- 
zung des  n.  accelerans  zu  der  Compression  der  Aorta  gesellt, 
allerdings  auch  öfter  ein  Ansteigen  der  Pulszahl ,  das  nach  Ent- 
fernung des  Nervenreizes  schwindet  und  nach  seiner  Rückkehr 
sich  wieder  einstellt.  Als  ein  Beispiel  für  dieses  Verhalten  mag 
die  im  Holzschnitte  4  nach  einer  originalen  construirte  Druck- 
und  Beschleunigungscurve  gelten.  Um  Platz  zu  ersparen,  sind 
beide  Gurven  in  dasselbe  Ordinatensystem  eingetragen  worden, 
je  ein  mm  der  Abscisse  entspricht  einer  Zeiteinheil  von  2  Se- 
cunden.  Die  Höhen  des  Blutdruckes  sind  so  eingetragen ,  wie 
sie  in  der  natürlichen  Curve  aufgezeichnet  wurden.  Als  Einheit 
für  die  Pulszahlen  in  je  2  Secunden  ist  das  Ctm.  gewählt.  Die 
Zeilen,  während  welcher  die  Aorta  oomprimirt  wurde,  sind 
durch  die  Linie,  die  sich  zwischen  AA  hin  erstreikt ;  die  Zeiten, 
während  welcher  der  n.  accelerans  gereizt  wurde,  sind  durch 
die  Linien  zwischen  RR  bezeichnet. 

Nach  den  Beobachtungen,  die  diesen  Charakter  tragen, 
könnte  es  allerdings  scheinen ,  dass  die  Wirkungen  sehr  schwa- 
cher centraler  Reizungen  des  n.  vagus  durch  die  maximale 
Reizung  des  n.  accelerans  theilweise  aufgehoben  werden  können. 
Jedenfalls  wird  aber  auch  in  ihnen  die  Wirkung  des  n.  accele- 
rans beeinträchtigt,  da  er,  wie  ersichtlich,  das  Maximum  der 
Schlagzahlen ,  welches  er  bei  niederem  Blutdruck  hervorzurufen 
vermag,  nach  dem  Anwachsen  des  letzteren  nicht  mehr  zu 
Stande  bringt.  Weil  nun ,  wie  wir  bei  einer  früheren  Gelegen- 
heit gesehen  haben,  die  Reizung  des  n.  accelerans  für  sich  allein 
den  Blutdruck  zu  erhöhen  vermag,  so  kann  es  sich,  voraus- 
gesetzt, dass  die  n.  vagi  erbalten  sind,  wohl  auch  ereignen, 
dass  durch  das  Anwachsen  der  arteriellen  Spannung  die  Erfolge 
der  Reizung  des  Beschleunigungsnerven  aufgewogen  werden. 
Auf  diese  Weise  lässt  es  sich  erklären ,  dass  zuweilen  mitten  in 
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einem  Beschleunigungsanfall ,  welcher  durch  eine  Reizung  des 
noch  so  sorgfältig  isolirten  n.  accelerans  hervorgerufen  ist, 
plötzlich  einige  Herzschläge  mit  langen  Pausen  auftreten. 

Da  die  von  mir  benutzten  mit  Curare  vergifteten  Hunde 
nach  Beendigung  der  Interferenzversuche  durch  Erstickung  ge- 
tödtet  wurden  und  da  die  letztere  öfter  begann,  bevor  noch  der 
n.  accelerans  seine  Erregbarkeit  eingebUsst  hatte,  so  benutzte 
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ich  die  gebotene  Gelegenheit,  die  Wirkungen  des  Nerven  zu  „i,(js 
einer  Zeit  zu  prüfen ,  in  welcher  das  Blut  schon  tiefdunkel  ge- 
worden war.  Bei  den  Thieren,  an  welchen  dieser  Versuch  aus- 
geführt wurde,  wurde  der  Nerv  noch  sehr  wirksam  gefunden. 
Für  die  Charakteristik  des  Zustandes ,  den  der  gereiste  n.  acce- 
lerans  im  Herzen  herbeiführt,  scheint  diese  Thatsache  bedeu- 
tungsvoll zu  sein ,  insofern  sie  zeigt ,  dass  zur  Efitwickelung 
desselben  das  sauerstoffhaltige  Blut  kein  Erforderniss  ist. 
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SITZUNG  AM  26.  JULI  1873. 


Dr.  Victor  y.  Mihalkovics,  Beiträge  zur  Anatomie  und 
Histologie  des  Hodens,  Aus  dem  physiologischen  Institute  zu 
Leipzig,  vorgelegt  v.  d.  wirk).  Mitgliede  C.  Ludwig. 

Uli  8  Tafeln  in  Farbendruck. 

Als  ich  die  nachstehenden  Untersuchungen  unter  der  Lei- 
tung der  Herren  Professoren  C.  Ludwig  und  G.  Schwalbe^ 
denen  ich  für  ihren  gütigen  Beistand  hiermit  meinen  besten  Dank 
ausspreche,  anfing,  hatte  ich  nur  die  Absicht,  einige  bis  jetzt 
noch  nicht  hinlänglich  aufgeklärte  Punkte  im  Baue  des  Hodens 
zu  berühren.  Das  interstitielle  Gewebe  mit  seinen  eigen- 
thümlichen  Zellen  war  es  hauptsächlich,  dem  ich  meine  Auf- 
merksamkeit zuwenden  wollte ,  zumal  dieses  wegen  der  neuen 
Anschauungen  über  das  Bindegewebe  ein  eingehendes  Studium 
wUnschenswerth  erscheinen  Hess.  Die  Lymphbahnen,  als 
mit  dem  Bindegewebe  in  innigster  Beziehung  stehend ,  mussten 
bei  dieser  Gelegenheit  auch  berücksichtigt  werden.  Indessen 
fesselten  meine  Aufmerksamkeit  mehrere  neue  Punkte,  so  dass 
ich  mich  endlich  entschloss ,  alle  wichtigeren  Theile  des  Hodens 
einer  eingehenden  Untersuchung  zu  unterwerfen.  Während  der 
Arbeit  überzeugte  ich  mich  hinlänglich  von  der  Wahrheit  des 
Satzes ,  dass  die  Untersuchung  einzelner  constituirender  Theile 
eines  Organs  nie  in  der  Weise  dieVortheile  einer  selbstständigen 
Auffassung  bietet,  wie  die  Berücksichtigung  aller  zusammen- 
setzenden Elemente.  Besonders  vortheilhaft  fand  ich  die  ver- 
gleichend histologischen  Untersuchungen;  es  wurden  daher 
ausser  dem  Menschen  die  am  leichtesten  zugänglichen  Säuger 
(Kaninchen,  Meerschweinchen,  Ratte,  Maus,  Hund,  Kater,  Igel, 
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Ziegenb(>ck,  Eber,  Stier)  und  einige  Vögel  (Taube,  Hahn)  be- 
rücksichtigt. 

Ich  werde  mich  lediglich  auf  meine  Untersuchungen  be- 
schranken ;  was  ich  von  frühem  Forschern  erwähne,  geschieht 
bloss,  um  meine  Resultate  an  die  Angaben  jener  anzuknüpfen. 

Die  Verschiedenartigkeit  der  untersuchten  Theile  macht  es 
wttnschenswerth,  die  Abhandlung  in  vier  Abschnitte  zu  theilen, 
und  demgemäss  werde  ich  beschreiben : 

A.  den  Verlauf,  Bau  und  Inhalt  der  Samenkanälchen, 

B.  das  interstitielle  Hodengewebe, 

C.  die  Lymphbahnen,  und  endlich 

D.  die  Blutgefässe  des  Hodens  und  Nebenhodens. 


A.  Die  Samenwege. 

Verlauf  und  Bau  derselben. 

Bei  Betrachtung  der  Samenwege  fällt  vor  Allem  die  Mannig- 
faltigkeit derselben  auf.  Wollte  man  den  Theil,  in  welchem  die 
spezifischen  Samenelemente  gebildet  werden ,  von  den  Ausfüh- 
rungsw^egen  trennen,  so  sollte  man  den  bisherigen  Anschauungen 
gemäss  die  Grenze  an  die  Uebergangsstelle  der  geraden  Samen- 
kanälchen  (tubuli  recti)  in  das  Hodennetz  legen.  Es  soll  jedoch 
im  Verlaufe  dieser  Abhandlung  bevnesen  werden ,  dass  der  Ne- 
benhoden kein  einfacher  Abzugskanal ,  sondern  selbst  Abson- 
derungsstätte ist,  femer  dass  zwischen  die  beiden  absondern- 
den Organe,  den  Haupt-  und  Nebenhoden,  erst  sehr  enge 
Passagen,  in  Gestalt  der  geraden  Samenkanalchen,  und  dann  die 
weiten  Rflume  des  Hodennetzes  eingeschaltet  sind.  Infolge  des- 
sen muss  man  sich  entschliessen^  in  der  Charakteristik  des 
DrOsenbaues  dem  Hoden  einen  besonderen  Platz  zuzuweisen. 

In  Berücksichtigung  der  neueren  Aufschlüsse  über  den 
Hoden  müssen  wir  an  den  Samenwegen  unterscheiden : 

1)  die  spezifischen  Samenelemente  absondernden  Stät- 
ten: die  gewundenen  Samenkanälchen  (tubuli  se- 
minales  contorti) , 

2)  die  geraden   Samenkanälchen    [tubuli  semi- 
nales  recti),  welche  nur  sehr  enge  Passagen  darstdlen, 
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3)  die  weiten ,  theilweise  zur  Aufbewahrang  des  noch 
coQsistenten  Samens  dienenden  Räume  des  Hodennetzes 
(plexns  seminales),  und 

4}  den  den  grössten  Theil  der  flüssigen  Samenbestand- 
theile  secernirenden  Nebenhoden  (epidydimis).  Als  ab- 
leitendes Rohr  dient  bloss  das  rttcklaufende  Samen- 
g  e  f a  s  s  (vas  deferens) . 

Der  Verlauf  und  Bau  dieser  Theile  mag  nun  einzeln  zur 
Sprache  kommen. 

4)  Die  gewundenen  Samenkanälchen. 

Es  ist  vielfach  versucht  worden,  theils  durch  Injectionen 
{ffyrtljj  theils  durch  Isolationsmethoden  (Laulh,  Sappey),  Anfang 
und  Ende  der  gewundenen  Samenkanälchen  festzustellen.  Be- 
sonders der  Anfang  gab  zu  verschiedenen  Deutungen  Aniass  ^) . 

Wahrend  die  meisten  neueren  Forscher  blinde  Anfange 
annehmen  (Beaky  Henle,  Külliker,  Sappey),  spricht  schon  B.  A, 
Lauth^)  gegen  diese  Annahme  einiges  Bedenken  aus  und  Hyrtl 
laugnet  sie  ganz ,  indem  er  sich  auf  die  negativen  Resultate  von 
Injectionen  stützt. 

Ich  glaube,  dass  diese  Frage  durch  Injectionen  nicht  end- 
giltig  zu  entscheiden  ist,  da  man  kaum  annehmen  kann,  dass 
die  Masse  bis  in  die  Anfange  vordringe,  oder  gar  die  angenom- 
menen kürzeren  seitlichen  Anfänge  fülle.  Nur  die  Isolation  der 
Samenkanälchen  kann  in  dieser  Hinsicht  hinreichende  Auskunft 
geben.  Frisch  lassen  sich  jedoch  die  Samenkanälchen  nicht  iso- 
liren;  auch  von  Hoden  aus  Mttller'scher  Lösung  gelang  es  mir 
höchstens  1 8 — 20  Cmtr.  lange  Stücke  zu  erhalten,  da  die  Kanal- 
chen an  ihren  Vereinigungspunkten  leicht  reissen.  LauMs  Re- 
sultate können  also  nicht  massgebend  sein ,  da  sie  auf  Isolation 
frischer  Hodenkanalchen  beruhen. 

Es  war  ein  entschiedener  Fortschritt,  als  Sappey  zur  Zer- 
störung des  Zwischengewebes  verdünnte  Salpetersäure  vor* 
schlug.     Ich  versuchte   verdünnte   Salzsäure   (^3  Saure 


4)  Schon  die  alten  Anatomen  beschäftigten  sich  mit  den  Anfingen  de 
Samenkanälchen.    Interessant  ist  es  zu  bissen ,  dass  sie  zur  Lösung 
Frage  nach  der  Art  der  Samenbereilung  a  priori  annahmen,  die  Blulr 
gingen  unmittelbar  in  die  Samenkanälchen  über. 

5)  »Memoire  sur  le  testicule  humain.«     In:   Mämoires  d«- 
d'histoire  naturelle  de  Strasbourg.   T.  I.  4830. 
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und  1/3  Wasser)  und  liess  in  diesem  Gemisch  frische  Hoden- 
slücke 1 — Sl  Tage  bei  30  <^  C.  maceriren.  Die  so  behandelten 
Präparate  wurden  nachher  in  Wasser  gelegt,  bis  die  Windungen 
der  Samenkanäichen  anfingen  zu  zerfallen.  Das  zerstörte  Binde- 
gewebe liess  dann  eine  Isolation  mit  Nadeln  unter  Wasser  gut 
zu,  besonders  an  Hoden  mit  starkwandigen  Samenkanälchen, 
wie  beim  Menschen,  während  die  dünnwandigen  Hodenkanälchen 
kleiner  Säuger  leicht  zerreissen. 

Durch  diese  Methode  erhielt  ich  Resultate,  entgegengesetzt 
denen,  die  Sappey  am  Hoden  des  Menschen  gefunden  hat^j. 
Bekanntlich  nimmt  dieser  Autor  beim  Menschenhoden  die  blin- 
den Anfänge  in  einer  Entfernuug  von  4 — 3  Mm.  unter  der 
Albuginea  an;  ausserdem  kämen  an  jedem  Samenkanälchen 
1 — 7  blinde  Seitenäste  von  der  Länge  von  2 — 3  Mm.  vor.  Ich 
habe  mich  überzeugt,  dass  die  vielfach  besprochenen 
blinden  Anfänge  nicht  vorkommen,  auch  die  län- 
geren seitlichen  Anfange  fehlen.  Es  finden  sich  je- 
doch bei  menschlichen  Hodenkanälchen  hie  und  da  ganz  kleine, 
knospenähnliche  Ausbuchtungen  der  Wand,  die 
mit  einem  verdünnten  Halse  in  jene  münden.  Ihre  Höhe  und 
Weite  beträgt  0.07—0. 1 T)  Mm.    (Fig.  I .) 

Die  überzeugendsten  Resultate  erhielt  ich  am  Huude- 
hoden.  Die  Samenkanälchen  dieses  Thieres  bilden  ein  ge- 
schlossenes Netz.  Vom  engen  Theile  eines  Läppchens  ausgehend, 
findet  eine  fortwährende  dichotomische  Theilung  statt  (die  Kno- 
tenpunkte der  Theilungsstellen  liegen  je  in  einer  Entfernung  von 
7^40  Ctmr.)  und  die  schliesslich  aus  der  Theilung 
hervorgehenden  Endäste  hängen  durch  Schlin- 
genbildung zusammen.  Die  Endschlingen  verbinden  nur 
Samenkanälchen  desselben  Läppchens.  Beim  menschlichen 
Hoden,  wo  die  Läppchenbildung  in  der  Rindenschicbt  nicht 
deutlich  ausgesprochen  ist,  verbinden  sich  auch  Hodenkanälchen 
benachbarter  Läppchen.  Blinde  Anfänge  fand  ich  beim  mensch- 
lichen Hoden  ebenfalls  nicht. 

Es  kann  also  nicht  gut  die  Frage  sein ,  wie  viel  Samenka- 
nälchen in  einem  Läppchen  enthalten  sind,  da  dieselbe  nur  beim 
Vorhandensein  von  blinden  Anfängen,  deren  jeder  einem  Ho- 
denkanälchen entspräche,  berechtigt  wäre.  Als  eigentlichen  An- 


1)  Anatomie,  llf,  p.  556. 
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{nn^  ktinnte  nuin  nur  jenen  Millelthcil  der  Kndschiingen  bc-* 
trachten,  von  dem  aus  sich  der  Inhalt  nach  beiden  Seilen 
bewegt. 

Wührcnd  des  Verlaufes  sind  die  Kanälchen  im  peripheren 
Theile  nicht  bloss  schlingenartig  aufgewickelt^  sondern  drehen 
sich  auch  um  ihre  Längsaxe  und  bilden  Oehscn,  —  man  kann 
sich  hiervon  durch  Isolation  von  Hoden  aus  MUller'scher  Flüs- 
sigkeit gut  unterrichten. 

Interessant  sind  hinsichtlich  ihres  Verlaufes  die  Hoden- 
kanalchen  der  Ratte.  Bei  diesem  Thiere  findet  man  die  Samen- 
kanälchen  in  zierliche  lange  Schlingen  gelegt,  die  meist  parallel 
der  Längsaxe  des  Hodens  laufen.  Anastomosen  kommen  wie 
beim  Hunde  auch  hier  vor. 

Die  Weite  der  gewundenen  Samenkanälchcn  bleibt  während 
ihres  ganzen  Verlaufes  so  ziemlich  gleich,  das  Endrohr  im  eng- 
sten Theile  des  Läppchens  ist  um  nichts  weiter  als  die  Schlingen 
der  Rindenschichte.  Ich  stellte  mehrere  Messungen  hinsichtlich 
der  Weite  bei  verschiedenen  Thieren  an  ^j  ,  deren  Resultate  er- 
gaben, dass  der  Durchmesser  der  Samenkanälchcn  nicht  im 
Verhältnisse  zur  Grösse  des  Hodens  steht ;  besonders  auffallend 
erscheint  die  Grösse  der  Hodenkanälchen  bei  der  Ratte. 


Unter  den  Ansichten,  welche  über  die  Struktur  der 
Wandungen  der  Samenkanälchcn  vorliegen,  halte  ich  die 
Anschauung  Henle's^) ,  dass  diese  aus  Membranen  mit  platten 
Kernen  bestehen,  dem  wirklichen  Befunde  am  nächsten  stehend. 

Es  handelt  sich  bei  Lösung  dieser  Frage  wesentlich  darum, 
ob  eine  selbstständige  DrUsenmembran  vorhanden  ist,  und  wel- 
cher Natur  die  accessorischen  HUllen  der  Samenkanälchcn  sind^ 
Die  meisten  Forscher  halten  die  letzteren  für  faseriges  Binjj 
gewebe*(Ger/acA,  Frey),  in  dem  Muskelkerne  [Valentin 
feine  elastische  Fasern  [Kölliker)  nachweisbar  wären.   Vparate 

Diese  Frage  lässt  sich  durch  Zupf-  oder  Schnjf^  platten 
allein  nicht  aufklären.  Man  sieht  el)en  nur  ^^^ur  dieser 
Kernen  versehenen  Schüppchen,  über  die  wa' 


^hn  0.1«,  Maus  0.15, 
\)   Bei  Meerschweinchen  0.10,  Kater  O.li/^^jjj  q  5^5^  Stier  0.«6, 

Kaninchen  0.20,  Ziegenbock  0.20,  Mensch  .'^    * 

Ratte  0.40  Mm. 

2]  Eingeweideiehre,  p.  354. 
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^iebt  uns  aber  das  Mikroskop  keinen  hinlänglichen  Äufschluss. 
Ich  versuchte  daher  folgendes  Verfahren  : 

Wenn  man  einzelne  HodensiUckchen  10 — 14  Stunden  lang 
in  concentrirte  Salzsäure  legt,^durch  welche  das  Zwi- 
schengewebe zerstört  wird,  dann  in  Wasser  macerirt,  bis  die 
Kanälchen  in  einzelne  Stückchen  zerfallen,  und  solche  unter  das 
Mikroskop  bringt,  so  findet  man,  dass  die  Wand  der  Sa- 
menkanälchen  nicht  im  geringsten  gelitten  hat, 
sondern  immer  noch  scharfe  doppelte  Contouren  besitzt.  Nicht 
bloss  die  als  DrUsenmembran  bezeichnete  innerste  Schicht, 
sondern  auch  die  umgebende ,  der  Annahme  nach  aus  faserigem 
Bindegewebe  bestehende  Hülle  sind  unverändert.  Die  Re- 
sistenz gegen  die  Säure  spricht  zur  Genüge  ge- 
gen die  faserig-bindegewebige  Natur  der  Wan- 
dungen. 

Noch  andere  Gründe  bewegen  mich  zur  Annahme,  dass 
die  Wand  der  gewundenen  Samenkanälchen  den  Padni'schen 
Körperchen  ähnlich  aus  mehreren  Lagen  Häutchen  be- 
steht, deren  jedes  aus  platten  Zellen,  den  so- 
genannten Häutchenzellen  oder  Endothelien  zu- 
sammengesetzt ist.  An  frischen  Objecten  siebt  man 
nämlich  an  den  Rändern  ganz  lichte,  ovale  Kerne,  die  über  die 
lineare  Contour  der  Samenkanälchen  bauchig  prominiren  und  in 
ziemlich  regelmässigen  Abständen  vorkommen.  Ihre  Länge  fand 
ich  beim  Kaninchen  und  der  Ratte  0.11,  die  Breite  0.007  Mm., 
Maasse,  die  denen  der  Endothelkerne  im  Bindegewebe  des 
Hodens  ganz  entsprechen. 

Von  der  Kante  gesehen,  gewähren  diese  Kerne  eine  Ansicht, 
als  wenn  in  der  Wand  die  Kerne  glatter  Muskelfasern  vorhanden 
wären.  Besondere  Veranlassung  zur  Täuschung  kann  der  Bock- 
hoden geben.  Wenn  dessen  Samenkanälchen  an  Schnittpräpa- 
raten von  der  Fläche  betrachtet  werden,  so  sieht  man  viele  Kerne, 
die  denen  der  glatten  Muskelfasern  gleichen,  zwischen  denen  ovale, 
denen  der  Endothelien  ähnliche  Kerne  zerstreut  sind.  Die  Täu- 
schung wird  dadurch  veranlasst,  dass  die  inneren  Lamellen  der 
Samenkanälchen  sich  von  den  übrigen  in  vielen ,  meist  mit  ein- 
ander parallelen  Querfalten  abheben,  und  die  Endothelkerne  der 
letzteren  imponiren ,  von  der  Kante  gesehen,  für  glatte  Muskel- 
fasern. An  Zupfpräparaten  von  in  Müller'scher  Flüssigkeit  ge- 
legenen Hodenkanälchen  erhält  man  solche  Bilder  nicht. 
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Die  einzelnen  Lamellen  der  Wände  sind,  wie 
jene  im  Zwischengewebe  (s.  dieses)  von  grösseren  und 
kleineren  Lücken  durchbrochen  und  letztere  gestat- 
ten eine  Communication  der  concentrischen  SpaltrMume  unter 
einander.  Welche  Bedeutung  dieses  Verhaltniss  für  die  Lymph- 
bahnen und  Saroenbereitung  hat,  wird  bei  den  Lymphgefässen 
noch  besprochen  werden ,  hier  erwähne  ich  nur  einen  Versuch, 
der  die  Unvollstandigkeit  der  Membranen  beweist.  Es  ist  dies 
die  Einspritzung  der  concentrischen  Spalträume  mit  Berliner- 
blau. 

Wenn  man  die  Blut-  und  Lymphgefässe  eines  Hoden  mit 
rother  Leimmasse  angefüllt  hat,  und  nachher  mittelst  Einstich 
Berlinerblau  einspritzt,  so  erhält  man  Bilder,  wie  sie  Fig.  2 
von  einem  Stierhoden  wiedergegeben  sind.  Man  sieht  die 
Blutgefässe  dunkelroth,  das  Zwischengewebe  rosa  injicirt,  wäh- 
rend die  Samenkanälchcn  von  blauen  Bingen  umgeben  sind, 
die  den  Wänden  der  Kanälchen  entsprechen.  Nach  Innen  ist 
überall  eine  scharfe  Grenze,  ein  heller  Saum  vorhanden,  den 
das  Blau  nie  überschreitet.  Hieraus  ist  zu  schliessen,  dass  die 
blaue  Farbe,  da  sie  in  dem  bereits  mit  Leim  ausgefüllten 
Zwischengewebe  keinen  Platz  mehr  halte,  in  die  Spalt- 
räume  der  Samenkanälchenwand  eindrang.  Dies 
Verhältniss  zwingt  zur  Annahme  einer  durchbro- 
chenenBeschaffenheit  derLamellen.  Die  innerste 
der  Lamellen  muss  jedoch  vollständig  sein,  denn 
sie  wir*von  der  blauen  Farbe  nie  überschritten.  Man  kann  sie 
daher  immerhin  als  Membrana  propria  des  Kanälchens  be- 
zeichnen, nur  ist  zu  befnerken,  dass  sie  hinsichtlich  ihres  Baues 
aus  eben  solchen  Endothelien  besteht,  wie  die  übrigen  Lamellen. 

Was  die  Stärke  der  Wand  betriflft ,  so  hängt  diese  von  der 
Zahl  der  Lamellen  ab ,  und  variirt  bei  verschiedenen  Thieren. 
Bei  ganz  kleinen  Säugern  (Maus,  Ratte)  besteht  die  Wand  über- 
haupt nur  aus  einer  Membran,  die  dann,  da  sie  undurchbrochen 
ist,  der  Drüsenmembran  entspricht.  Die  Hodenkanälchen  des 
Menschen  besitzen  die  dickste  Kapsel  i) . 

Auf  das  Verhältniss  der  äussersten  Lamelle  zum  umgeben- 
den Bindegewebe  werde  ich  bei  Beschreibung  des  Zwischen- 
gewebes eingehen. 


1)  Kaoiochen  0.001 ,  Hund  0.008,  Bock  und  Stier  0.004,  Mensch  0.005  Mm. 
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2)  Die  geraden  Saroenkanälchen. 

Das  Verhältniss  des  Ueberganges  der  SameDkandlchen  in 
das  Hodennetz  war  bis  jetzt  nur  maDgelhaft  l^ekaont.  Jene 
Autoren,  welche  der  sogenannten  geraden  Samenkanäl- 
chen  (tubuli  seminales  rectij  gedenken,  beschreiben  sie  nach 
früheren  Arbeiten,  meist  nach  den  Angaben  Lauth*s  ^) . 

Die  fraglichen  geraden  Kanälchen  sollen  nämlich  nach  In- 
halt und  Struktur  mit  den  gewundenen  Kanälchen  überein- 
stimmen, durch  den  Zusammeniluss  von  2 — 3  solcher  Kanälchen 
entstehen ,  im  unteren  engen  Theile  des  Läppchens  liegen  und 
endlich  weiter  als  die  gewundenen  Samenkanälchen  selbst  sein. 

Ich  fand  hingegen ,  dass  die  geraden  Kanäleben: 

a)  eine  andere  Wand  h^ben  und  von  einem  an- 
deren Epithel  bekleidet  werden,  als  die  ge- 
wundenen Hodenkanälchen ; 

b)  die  unmittelbaren  Fortsetzungen  je  eines  ge- 
wundenen Kanälchenendes  sind  (nicht  ausge- 
schlossen, dass  Anastomosen  unter  den  geraden  Kanälchen 
selbst  stattGnden] ; 

c)  dass  sie  im  Bindegewebe  des  Highmor'schen 
Körpers  oder  in  den  untersten  Enden  der 
Septen  liegen; 

d)  bedeutend  enger  als  die^  gewundenen  Samen- 
kanälchen  sind. 

Dass  die  Beschreibung ,  welche  Lauth  ^}  von  den  geraden 
Kanälchen  giebt,  dem  wahren  Sachverhalte  nicht  entspricht, 
darüber  hegt  schon.  A.  Lerebouillet  Zwei(el,  indem  er  beim  Ka- 
ninchen fand,  dass  sie  enger  wären,  wie  die  gewundenen^]; 
er  beschränkte  jedoch  seine  Untersuchungen  auf  dieses  Tbier. 

Ich  wurde  zuerst  beim  Bockhoden  aufmerksam,  dass  die 
geraden  Kanälchen  der  angenommenen  Beschreibung  nicht  ent- 
sprechen, und  da  dieses  Thier  die  am  schönsten  entwickelten, 


i)  0.  c.  p!  48. 

9)  Lauih  selbst  giebt  ihre  Weite  Viqs'',  KöUiker  0.28  Mm.,  Frey 
0.1667 '"an.  1 

8)  »Ces  tabes  (ductuli  recti)  sont  beaucoup  plus  minces,  que  les  ca- 
naux  seminir^res  eux-mömes;  ils  mesuraient  0.04  Mm.«  Recherches  sur 
Tanatomie  des  organes  g^nitaux,  p.  13.  Id  den  Verhandlungen  der  kais. 
leop.-carolinischen  Akademie,  15  Bd.  1851. 
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auch  für  die  meisten  übrigen  Sjiuger  als  Typus  dienenden  ge- 
raden Kanälchen  besitzt,  sind  zu  deren  Erläuterung  Fig.  4  und 
5  beigefügt.  Fig.  5  bietet  eine  Ucbersicht  der  Lage  und  des 
Verlaufes;  Fig.  4  zeigt  einige  gerade  Kanülchen  im  Detail. 

Wir  sehen  an  einem  Querschnitte  (Fig.  5)  in  der  Mitte 
den  Higbmor'schen  Körper  mit  den  Lücken  des  Hodennetzes.  Um 
den  Highmor^schen  Körper  herum  liegen  in  den  Läppchen  die 
vielfach  angeschnittenen  gewundenen  Samenkanälchen ,  zwi- 
schen denen  in  den  Septen  an  mehreren  Stellen  starke  Blut- 
gefässe verlaufen.  Das  Bindegewebe  des  Highmor'schen  Körpers 
setzt  sich  mit  ausgezogenen  Zacken  in  die  Scheidewände  fort. 
Wir  sehen  an  diesem  Schnitte,  dass  in  dem  unteren  engen 
Theile  der  Läppchen  nii^ends  die  angenommenen  weiten  ge- 
raden Kanälchen  liegen ,  sondern  auch  hier  gewundene  vorhan- 
den sind.  Dagegen  findet  man  in  dem  dichten  Bindegewebe  des 
Highmor'scben  Körpers,  zwischen  dem  Rete  testis  und  den  Enden 
der  Läppchen,  zumeist  von  den  Septen  ausgehend, 
bedeutend  engere  gerade  Kanälchen ,  die  an  vielen  Stellen  der 
ganzen  Länge  nach,  an  andern  nur  theilweise  getroffen  daliegen. 

Wenn  wir  jetzt  einige  dieser  Kanälchen  bei  stärkerer  Ver- 
grösserung  betrachten  (Fig.  4] ,  so  sehen  wir,  dass  die  gewun- 
denen Kanälchen  gegen  den  unteren ,  breiten  Theil  der  Septen 
sich  etwas  verengen,  dann  gewöhnlich  eine  kurze  Schlinge  nach 
aufwärts  bilden,  und  noch  stärker  verengt  gerade  zum  Hoden- 
netze ziehen,  in  das  sie  mit  einer  kleinen  trichterartigen  Erwei- 
terung übergehen.  Es  trifft  sich  oft,  wie  es  die  Abbildung 
zeigt,  dass  zwei  gerade  Kanäleben  zusammenmünden,  ohne 
dass  der  entstandene  gemeinsame  Kanal  sich  erweitert.  Die 
Kanälchen  liegen  eingebettet  in  dem  fibrösen  Gewebe  des. 
Highroor'schen  Körpers  und  zeigen  ein  granulirtes  Aussehen, 
herrührend  von  der  Bedeckung  durch  ein  ganz  nie- 
deres Cylinderepithel,  dessen  (0.004  Mm.  breiten, 
0.006  Mm.  langen)  Kerne  sich  intensiv  färben.  Die  von  den 
Septen  ausgehenden  Kanälchen  sind  bedeutend  länger  als  die 
übrigen;  ihre  Länge  schwankt  von  0.4  bis  3.5,  ihr  Durchmesser 
zwischen  0.047 — 0.085  Mm.,  sie  sind  also  mehr  als  40mal 
enger  wie. die  gewundenen  Hodenkanälchen.  —  Die 
Richtung  der  geraden  Kanälchen  beim  Bocke  ist  nicht  ganz 
senkrecht  auf  die  Längsaxe  des  Hodens ,  sondern  etwas  schräg 
gegen  den  Kopf  des  Nebenhodens  geneigt.    In  dem  abgerundet 
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ien  Anfange  des  Highoior'scben  Körpers  sind  die  iubuli  recti  viel 
zahlreicher,  als  gegen  das  Ende  hin.  Uebrigens  ist  es  nicht 
schwer,  sie  an  einem  Schnitte  der  ganzen  Länge  nach  zu  treffen, 
wenn  auch  dieser  mehr  oder  weniger  senkrecht  zur  Lttngsaxe 
des  Hoden  geführt  wird.  Besonders  vortheilhaft  sind  Häma- 
toxylinförbungen. 

Diese  typische  Anordnung  der  geraden  Samenkanäldien  am 
Bockhoden  findet  sich  auch  beim  Menschen  udd  den  ttbrigen 
Säugethieren,  nur  in  etwas  weniger  ausgeprägter.  Weise. 
So  sind  sie  beim  Kater  z.  B.  etwas  kürzer  (0.6  Mm.),  breiter 
(O.Oi  Hm. f  und  mit  höherem  Cylinderepilhel  bedeckt,  wie  beim 
Bocke.  Beim  Kaninchen  sind  sie  schwer  im  Zusammenhange 
mit  demUodennetze  zu  erhalten,  da  sie  sehr  zartsind  und  während 
des  Schneidens  durch  die  Klinge  gewöhnlich  abgerissen  werden. 
Auch  verlaufen  sie  bedeutend  s6hräger  zur  Längsaxe  des  Ho- 
dens wie  beim  Bocke.  Sie  sind  0.6-^4.5  Mm.  lang,  0.03— 
0.05  Mm.  breit.  —  Am  wenigsten  ausgebildet  findet  man  die 
geraden  Kanälchen  beim  Hunde,  wo  sie  nur  ganz  kurz  (0.4 — 
4.0  Mm.)  und  etwas  weiter  (0.05 — 0.07)  wie  bei  den  ttbrigen 
Thieren  erscheinen.  Am  besten  sind  sie  noch  gegen  den  Knopf- 
theil  des  HighmoWschen  Körpers  an  Längsschnitten  zu  erhalten. — 
Bei  jenen  Thieren  endlich,  die  keinen  die  Länge  des  Hodens 
durchsetzenden  Highmor^soben  Körper  besitzen,  wie  bei  der 
Ratte  uod  den  Vögeln,  gehen  die  gewundenen  Kaaälchen, 
sich  verengend ,  ganz  einfach  in  die  geraden  und  diese  in  die 
vasa  efferentia  über.  Bei  der  Ratte  fand  ich  ihre  Länge 
4.0  Mm.,  ihre  Weite  0.47  Mm. 

Was  die  geraden  Samenkanälchen  des  Menschen  be- 
triflft,  so  bieten  diese  ein  Verhalten  dar,  wie  es  in  Fig.  3  und 
6  wiedergegeben  ist.  Der  den  hintern  Rand  des  Hodens 
einnehmende  Highmor'sche  Körper  (Fig.  3)  mit  den  Lücken 
des  Hodennetzes  ist  im  unteren  Theile  der  Abbildung  zu  er- 
kennen. Der  Inhalt  des  Rete  ist  bei  der  Behandlung  heraus- 
gefallen. Von  hier  strahlen  die  Scheidewände  zwischen  die 
Läppchen  aus.  Die  gewundenen  Samenkanälchen  verlaufen  nach 
unten  ganz  wenig  geschlängelt,  verengen  sich  trichterartig  und 
gehen  in  die  engen  geraden  Kanälchen  über ,  die  qach  längerem 
oder  kürzerem  Verlaufe  in  das  Hodennetz  münden.  —  Beim 
Menschen  sind  bedeutend  weniger  gerade  Kanälchen  an  einem 
Schnitte  zu  treffen,   wie  beim  Bock,   auch    gelingt   es  viel 
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schwerer,  sie  der  ganzen  Länge  nach  zu  erhallen,  da  sie  an  ver- 
schiedenen Stellen  verschieden  geneigt  zur  Längsaxe  des  High- 
mor'schen  Körpers  verlaufen.  Ihre  Länge  ist  0.4 — 2.0,  die 
Weite  0.02—0.05  Mm. 

Die  feineren  Verhältnisse  eines  menschlichen  geraden  Sa- 
menkanälchens  zeigt  Fig.  6.  Oben  geht  das  gewundene  Kanäl- 
chen mit  einer  trichterartigen  Verengerung  in  das  gerade  (Iber, 
das  unten  in  das  Hodennetz  mündet.  Der  Inhalt  des  gewun- 
denen Kanälchens  ragt  wie  ein  Keil  in  den  Trichter  hinein. 
We  mit  länglichen  Kernen  versehene  Wand  des  gewundenen 
Hodenkanälchens  wird  bei  der  Uebergangsstelle  in  das  gerade 
schwächer  und  setzt  sich  in  das  niedere  Cylinderepithel  des 
geraden  Kanälchens  fort. 

Die  beschriebenen  Verhältnisse  der  geraden  Samenkanäl- 
eben  beweisen  zur  Genttge ,  dass  sie  eine  ganz  andere  Struktur 
und  folglich  auch  eine  andere  Aufgabe  haben ,  wie  die  gewun- 
denen. Während  letztere  der  Bereitung  der  spezifischen  Sa- 
menelemente  vorstehen,  sind  die  lubuli  recti  bloss 
Abzttgswege.  Wenn  man  die  bedeutende  Enge  dieser  Ka- 
nälchen, die  einestheils  zwischen  den  weiteren  gewundenen 
Samenkanälchen ,  andererseits  zwischen  den  Räumen  des  Ho- 
dennetzes eingeschaltet  sind, in  Betracht  zieht,  so  kann  man 
schliessen,  dass  sie  bei  der  Hydraulik  der  Samenableitung 
eine  wichtige  Rolle  spielen  müssen.  Man  kann  sie  mit  den 
engen  Henle^schen  Schlingen  der  Niere  in  eine  Kategorie  stellen. 


8)  Das  Hodennetz. 

Wenn  man  am  Hoden  zwischen  Drüsentheil  und  Abfüh- 
rungskanal unterscheiden  will,  so  muss  man  als  ersteren  die 
gewundenen  Samenkanaldien  bezeichnen ;  die  geraden  Samen- 
kanälchen  stellen  dann  die  primären  Abführungswege  des 
Drüsensekretes,  das  ableitende  Samengefäss,  endlich  den  ge- 
meinsamen Ausführungsgang  dar.  Es  ist  eine  ganz  eigenthüm- 
liehe  Eigenschaft  des  Hodenbaues,  dass  zwischen  diesem 
primären  und  dem  Endausfübrungsgange  ein  das  fibröse  Binde- 
gewebe des  Corpus  Highmori  nach  allen  Richtungen  durchzie- 
hendes Kanal-  und  Lückensystem  existirt,  das  keine  selbst- 
ständige Drüseumembraa  besitzt^     An    vielen  Stellen  diesem 
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Netzes  (plexus  seminalis)  fand  ich  ganz  dünne  (beim  Menschen 
0.04 — 0.03  Mm.)  Balken,  in  deren  Axc  ein  Blutgefäss 
verläuft.  Das  Epithel  des  Hodennetzes  ist  ein 
Platten-  und  kein  Cylinderepithel,  wie  es  gewöhnlich 
beschrieben  wird.  Die  Verwechselung  mit  diesem  rührt  davon 
her,  dass  auch  die  geraden  Kanälchen  zum  Hodennetzo  gezählt 
wurden,  deren  Epithel  aus  niederen  Gylinderzellen  besteht. 
Diese  Zellen  verflachen  sich  allmälig  beim  Uebergange  in  das 
Hodonnelz  (Fig.  6).  Gegen  das  Ende  des  Hodennetzes  tritt 
wieder  Cylinderepithel  auf,  gleichsam  ein  Uebergang  in  die 
Gylinderzellen  des  Nebenhodens. 

Als  man  noch  die  Spermatozoon  aus  ein-  und  vielkernigen 
Samencysten  entstehen  liess,  lag  die  Vermulhung  nahe,  die 
Räume  des  Hodennetzes  dienten  den  noch  unreifen  Samenfaden 
zur  ferneren  Entwicklungsstätte.  Das  Auflinden  der  Spermato- 
blasten beweist,  dass  die  Bildung  der  Samenfäden  schon  in  den 
gewundenen  Samenkanälchen  beendet  wird,  und  so  bleibt  für 
die  Deutung  des  Hodennetzes  keine  andere  Vermuthung,  als 
dass  seine  Räume  die  ersten  Aufbewahrungsorte 
des  eben  abgesonderten  Samens  sind^}.  Die  Weite 
der  Räume,  die  in  gefülltem  Zustande  bedeutend  zunehmen 
können,  und  die  bekannte  vergleichend  anatomische  Tbatsacbe, 
dass  die  Samonbläschen  bei  vielen  Thieren  fehlen,  dienen  zur 
Stütze  dieser  Annahme. 


4)  Inhalt  der  SameDwege. 

Wenn  ich  auch  dem  Inhalte  der  Samenwege  einige  Seiten 
widme,  so  geschieht  dies  nicht' in  der  Absicht,  mich  in  die 
Details  der  Spermatozoon  genese  einzulassen,  —  ich  habe  mich 
in  dieser  Hinsicht  von  den  Angaben  V.  v.  Ebner' s  und  E, 
Newnann's  derartig  überzeugt,  dass  ich  mich  nur  auf  das  Noth- 
wendigsta  beschränken  werde. 

Ich  glaube  über  mehrere  Punkte  Aufschluss  geben  zu 
k{)nnen ,  die  bis  jetzt  zu  mancherlei  Deutungen  Anlass  gegeben 
haben :  die  Stützzellen  von  Sertoli  und  Merkel  und  das  Keimnetz 
von  Ebner.  Zuvor  noch  einige  Worte  über  den  übrigen  Inhalt 
der  Samenkanälchen.  ^ 


1)  Schon  I/enfe  spricht  sich  in  diesem  Sinne  aus.   0.  c.  360, 
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Eigentlich  sollte  man  hierbei  immer  zwei  Stadien  unter- 
scheiden :  den  ruhenden  und  den  in  Thütigkeit  begriffenen  Hoden. 
Da  nämlich  die  Erzeugung  von  Spermatozoon  nur  in  einzehien 
Strecken  der  Samenkanälchen  vor  sich  geht,  in  denen  dann  ver- 
schiedene Entwickelungsstadien^  der  Spermatoblasten  zu  finden 
sind,  so  werden  sich  Differenzen  im  Verlaufe  eines  und  des- 
selben Kanalchens  herausstellen.  Betrachten  wir  zuerst  den 
ruhenden  Zustand. 

Dass  die  Samenzellen  eine  kreisförmige  Schichtung  und 
radiäre  Anordnung  zeigen ,  ist  schon  im  Handbuche  Henle^s  an- 
gegeben. Die  gegenseitige  Abplattung  dieser  Zellen  an  Schnittr- 
präparaten  dürfte  bloss  Wirkung  der  eingetretenen  Schrumpfung 
sein;  an  frischen  Objecten  sind  sie  rundlich,  bisweilen  mit 
Fortsätzen  versehen.  Die  Samenzellen  des  Menschenhodens 
enthalten  in  manchen  Fällen  gelbes  Pigment,  was  mir  bei  Thieren 
nicht  vorgekommen  ist.  Ich  fand  ein  derartiges  Pigment  in 
einem  Falle  auch  in  dem  Hoden  eines  jungen  kräftigen  Arbeiters, 
der  an  den  Folgen  eines  Sturzes  gestorben  war.  Es  sei  dies 
angeführt,  um  die  Angabe  zu  bestreiten,  dass  das  Pigment  bloss 
bei  alten  oder  an  auszehrenden  Krankheiten  gestorbenen  Indi- 
viduen vorkäme. 

Einen  wesentlichen  Unterschied  zwischen  den  mehr  peri- 
pherisch und  den  nach  Innen  liegenden  Zellen  konnte  ich  am 
ruhenden  Hoden  nicht  finden,  nur  stehen  die  Zellen  der  äus- 
sersten  Schichte  dichter  und  ihre  Kerne  färben  sich  intensiver 
mit  Carmin.  Da  diese  Schicht  es  eigentlich  ist,  die  zur  Zeit  der 
Thätigkeit  des  Kanälchens  mit  der  Spermatozoenentwicklung 
betraut  ist,  mag  sie  ihren  Namen  als  Epithel  oder  Wand- 
schicht der  Samenkanälchen  immerhin  behalten.  Die  tlbrigen 
Zellen,  da  sie  mit  der  eigentlichen  Samenentwickelung  nichts  zu 
thun  haben,  will  ich  künftighin  indifferente  Samen- 
zellen nennen.  Sie  füllen  das  Samenkanälchen  ganz  aus,  oder 
lassen  in  dessen  Innerem  ein  Lumen  frei ,  in  dem  schon  fertige 
Spermatozoon  oder  Eiweisskugeln  gefunden  werden.  Es  kann 
aber  auch  eine  ganz  homogene ,  geronnene  Masse  oder  ein  Netz- 
werk darin  vorhanden  sein ,  das  ganz  identisch  mit  dem  Netz- 
werke zwischen  den  Samenzellen  ist. 

Schon  frühere  Forscher,  namentlich  Henk  und  Follikel'  er- 
wähnen  eine  homogene    zähe  Grundsubstanz,    die    zwischen 
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den  Samenzellen  vortianden  ist.  Henle  ^)  sagt  nur,  diese  Sub- 
stanz scheine  gegen  das  Lumen  des  Kan&lchens  flüssiger  zu  sein 
und  in  grösserer  Menge  vorzukommen.  Ich  überzeugte 
mich,  dass  diese  dickflüssige  Masse,  die  eigent- 
lich als  Zwischensubstanz  der  Samenzellen  auf- 
gefasst  werden  darf,  identisch  ist  mit  den  von 
Sertoll  beschriebenen  »verästelten«  und  von  Pr. 
Merkel  »Stützzellen«  genannten  Gebilden. 

Sertoli^  will  bekanntlich  im  Hoden  ausser  den  gewöhnli- 
chen Samenzellen  noch  eine  zweite  Art  von  Zellen  gefunden 
haben,  die  von  der  Wand  der  Samenkanälchen  ausgehend  ein 
Netz,  gleichsam  ein  Gerüste  bilden,  dessen  Maschen  zur  Auf- 
nahme der  Samenzellen  und  als  Entwickelungsstatte  der  Sper- 
ma tozoen  dienen  soUen.  Die  nämlichen  Zellen  nennt  Merkel'^) 
Stützzeilen  und  bezeichnet  sie  als  eine  Art  der  Epithelien. 

Ich  muss  gleich  hier  einschieben,  dass  obgleich  mit  einem 
anderen  Namen  benannt,  das  von  V,  v.  Ebner ^)  beschriebene 
Keim  netz,  ein  Maschenwerk  einer  protoplasmaarligen  Sub- 
stanz ,  in  dessen  Lücken  Samenzellen  liegen  und  von  dem  die 
Spermatoblastenbildung  ausgehen  soll,  seinem  wahren  Wesen  nach 
identisch  mit  den  Stützzellen  ist  und  seinen  Ursprung  ebenfalls 
jener  Zwiscbensubstanz  der  Samenzellen  verdankt. 

Bevor  ich  die  Gründe  angebe ,  die  mich  bestimmen ,  Stütz- 
zellen und  Keimnetz  als  Modißcation'  jener  Substanz  zu  erklären, 
erinnere  ich  an  die  Art  und  Weise,  wie  bisher  diese  Gebilde  un- 
tersucht und  beschrieben  worden  sind.  Niemand  untersuchte  die 
Stützzellen  an  frischen  Hoden^  alle  Forscher  gebrauchten  alteri- 
rende  Flüssigkeiten ,  so  z.  B.  SertoH  Sublimatlösung ,  Merkel 
concenlrirte  Oxalsäure,  Köüiker  Kali  causticum.  Wenn  die 
Untersuchung  im  frischen  Zustande  nicht  zur  Controle  dient, 
kann  hierbei  immerbin  an  Kunstproducte  gedacht  werden. 


4)  0.  c.  p.  854. 

%)  Dell  esistenze  di  particdari  cellule  ramificate  nei  canalicoli  semini- 
feri  del  testiculo  umano.  Morgagni  4864. 

3)  Die  Stüizzellen  des  menschlichen  Hoden.  Reicheres  und  du  Bois> 
Reymond's  Archiv,  4874.  —  Ferner:  üeber  die  Entwickelangsvorgttnge  im 
Innern  der  Samenkanälchen.   Dasselbe  Archiv  p.  644. 

4)  Untersuchungen  über  den  Bau  der  Samenkanälchen  und  die  Ent- 
wickelung  der  Spermatozoiden.  In  Rolletfs  Untersuchungen  aus  dem  In- 
stitute für  Physiologie  und  Histologie  in  Graz.   II.  Heft.  4874. 
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Es  unterliegt  keiner  Frage,  dass  das  beschriebene  Stütz- 
system  und  Keironetz  an  Schnittpräparaten  vorhanden  ist,  zu 
entscheiden  w£lre  nur  die  Natur  desselben.  Nach  Analogie  mit 
anderen  Drüsen  könnte  an  ein  ähnliches  reticuläres  Binde- 
gewebsnetz  gedacht  werden,  wie  es  Boll  in  den  acinösen  Drüsen 
als  intraalveolares  beschrieb,  oder  es  könnten  die  fraglichen 
Gebilde  aus  einem  Netzwerke  scheidewandartiger  Hdutchen  be- 
stehen, endlich  Drüsengangcapillaren  sein,  die  zwischen  den 
Drüsenzellen  liegen. 

Häutchen  und  Capillarräume  können  gleich  ausgeschlossen 
werden,  da  die  betreffenden  Gebilde  als  solide,  von  zwei  schar- 
fen Contouren  begrenzte  homogene ,  glänzende  Balken  erschei- 
nen, die  verdickte  Knotenpunkte  besitzen  und  oft  in  das  Lumen 
des  Samenkanälchens  frei  hineinragen.  Die  Knotenpunkte  ver- 
binden sich  mit  anderen  Balken,  so  dass  ein  Netzwerk  mit 
rundlichen  Maschen  gebildet  wird,  das  zwischen  den  Samen- 
zellen bis  an  die  Wand  der  Samenkanälchen  verfolgt  werden 
kann. 

Ich  habe  mich  überzeugt,  dass  sowohl  die  fraglichen  Stütz- 
zellen, als  auch  das  Keimnetz  identisch  sind  mit  jener  zwischen 
den  Samenzellen  vorkommenden  zähen  Flüssigkeit,  die  nach 
dem  Tode  gerinnt,  bei  Einwirkung  erhärtender  Agentien  sehr 
starr  wird ,  und  da  sie  die  Spalträume  zwischen  den  Samen- 
zellen ausfüllt,  ein  eigenthümliches  netzartiges  Gefüge  annimmt. 

Die  Gründe  hierfür  gebe  ich  in  Folgendem  an  : 

An  Zupfpräparaten  frischer  Hodenkanälchen  findet  man  nur 
Samenzellen,  Samenfäden  und  Theile  von  Spermatoblasten ,  die 
den  Stützzellen  entsprechenden  Gebilde  sind  nicht  vorhanden. 
Zwar  können  auch  hier  die  Hälse  abgerissener  Spermatoblasten 
mit  Stützzellen  verwechselt  werden ,  bei  genauerem  Nachsehen 
überzeugt  man  sich  jedoch  leicht  von  der  Täuschung.  Mehrere 
Stunden  nach  dem  Tode  findet  man  schon  auch  an  Zupfprä- 
paraten Gebilde,  die  den  beschriebenen  Stützzellen  entsprechen ; 
dass  diese  aber  ihren  Ursprung  bloss  der  eingetretenen  Gerin- 
nung verdanken,  beweist  der  Umstand,  dass  wenn  man  die 
Hodenstückeben  in  40  Proc.  Kochsalzlösung  legt^  keine  Spur  der 
Stützzellen  vm^handen  ist,  denn  die  geronnene  Zwischen- 
zellenflüssigkeit wurde  durdh  die  Kochsalzlösung  aufgelöst.  — 
An  Schnittpräparaten  findet  man  die  Stützzellen  und  das  Keim- 
netz um  so  entwickelter  und  schärfer  in   die  Augen  fallend| 
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je  länger  der  betreffende  Hoden  in  starkem  Alkohol  gelegen  hat 
und  mithin  eine  consistentere  Gerinnung  der  Zwischensubstanz 
eingetreten  ist.  Da  die  geronnene  zähe  Flüssigkeit  ausseiest 
feinkörnig  und  stark  lichtbrechend  ist,  sieht  man  sie  besser  in 
Medien,  die  weniger  aufhellen  als  Canadabalsam ,  z. B.  in  wäs- 
serigem Glycerin  oder  Kali  aceticum.  Den  sichersten  Beweis 
aber,  dass  man  es  hier  mit  einem  Kunstproducte  zu  thun  habe, 
gewähren  die  Durchschnitte  solcher  Samenkanälchen ,  deren 
Lumen  entweder  in  Form  eines  Ringes  (Fig.  1  a)  oder  in  toto 
mit  geronnener  Masse  ausgefüllt  ist.  Man  sieht  die  Substanz 
dieses  Ringes  sich  gegen  die  innerste  Reihe  der  Samenzellen 
in  Zacken  ausziehen ,  die  unmittelbar  in  das  Stützsystem  über- 
gehen. Auch  findet  sich  oft,  dass  an. Stellen,  wo  der  Schnitt 
ein  Samenkanälchen  schräg  traf  und  bei  der  nachherigen  Be- 
handlung ein  Theil  der  Samenzellen  herausgefallen  ist,  das 
Stützwerk  intact  zurückbleibt  (dieselbe  Figur  b) ,  und  in  diesem 
Slützwerke  keinerlei  zellige  Elemente  oder  Zellkerne  zu  sehen 
sind ,  sondern  das  ganze  überall  ein  gleichmässiges  stark  licht- 
l>rechendes  Ansehen  darbietet  und  an  vielen  Stellen  sogar  schon 
ganz  entwickelte  Samenläden  in  seine  Substanz  eingebettet 
zeigt.  Die  Flüssigkeit  musste  bei  der  Gerinnung  die  Form  an- 
nehmen, die  sie  zwischen  den  Samenzellen  in  flüssigem  Zu- 
stande hatte ;  die  Samenzellen  selbst  werden  nach  der  Gerin- 
nung in  den  Lücken  des  Netzes  zurückbleiben ,  und  so  wird  die 
Möglichkeil  zur  Verwechselung  mit  einem  vorhandenen  Stütz- 
zellensysteme gegeben  sein. 

Als  fernere  Beweisgründe  für  meine  Behauptung  führe  ich 
an,  dass  diese  Stutzsubstanz  sich  mit  Carmin  schlecht  färbt, 
keine  Zellstruktur  besitzt,  und  dass  endlich  beim  Heben  und 
Senken  des  Tubus  gut  zu  sehen  ist ,  wie  sie  sich  als  schaliger 
Erguss  um  und  zwischen  die  Leiber  der  Samenzellen  ausbreitet. 

Wenn  ich  diese  verästelten  Gebilde  als  Kunstproducte,  ent- 
standen durch  die  Gerinnung  einer  die  Zwischenräume  der 
Samenzellen  ausfüllenden  zähen  Flüssigkeit  bezeichne,  so 
stehe  ich  damit  nicht  allein.  Auch  Prof.  G.  Schwalbe  be- 
schreibt in  den  Brunner'schen  Drüsen  ^)  ein  ähnliches  Product, 
durch  das  er  die  von  anderen  Forschern  gesehenen  DrUsengänge 


K)  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Drüsen  der  Darmwandungen.    In  U, 
SchtiUse's  Archiv  f.  mikr.  Anal.    VIII.  Bd.  p.  H6. 
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zwischen  den  Drttsenzellen  zu  erklären  sucht,  und  seine  Be- 
schreibung stimmt  ganz  mit  den  im  Samenkandlchen  vorkom- 
menden Verhältnissen  überein.  Der  chemische  Charakter  dieser 
Substanz  kann  natürlich  schwer  entschieden  werden.  Dass  es 
eine  Eiweisssubstanz  ist,  kann  jedenfalls  angenommen  werden ; 
aus  der  Löslichkeit  in  4  0  Proc.  Rochsalzlösung  wäre,  wie  es 
Schwalbe  für  die  Brunner^schen  Drüsen  bemerkt,  auf  eine  mit 
Myosin  verwandte  Eiweissart  zu  schliesseo. 

Das  Stützsystem  ist  ganz  verschieden  von  den  Spermato- 
blasten. Merkel^)  macht  zwar  v.  Ebner  zum  Vorwurfe,  Letzterer 
habe  die  Stützzeilen  verkannt,  und  sie  als  Spermatoblasten  ge- 
deutet. Dies  ist  nicht  der  Fall ,  die  von  t;.  Ebner  beschriebenen 
Spermatoblasten  sind  vom  Stützsysteme  grundverschiedene 
Dinge  und  wirklich  vorhanden.  Vielmehr  scheint  Merkel  ausser 
dem  Slützwerke  auch  die  Spermatobiasten  schon  gesehen,  sie 
aber  auch  zum  Stützwerke  gerechnet  zu  haben ;  manche  Punkte 
seiner  Beschreibung  lassen  dies  folgern.  Ich  verweise  nur  auf 
jene  Stellen ,  wo  er  sagt :  die  Stutszellen  zeigen  eine  radien- 
förmige  Anordnung,  ihre  breiten  Basen  sind  gegen  die  Wand 
der  Samenkaualcben  gerichtet ,  haben  keine  fadenförmigen  Fort- 
sätze u.  s.  w.,  was  so  ziemlich  auf  die  Anordnung  der  Sperma- 
toblasten passt. 

Ich  wende  mich  nun  zur  Beschreibung  des  Inhaltes  solcher 
Samenkanälchen ,  die  Samenfaden  produciren.  Diese  enthalten 
verschiedene  Entwickelungsstadien  eigenthüm lieber  Zellen,  die 
v.  Ebner  Spermatoblasten  nannte. 

Wie  schon  erwähnt,  habe  ich  die  Spermatozoenentwickelung 
im  Grossen  und  Ganzen  so  gefunden,  wie  sie  t;.  Ebner  be- 
schreibt, nur  hinsichtlich  des  Keimnetzes  und  der  Natur  der 
Spermatoblasten,  als  Productionen  aus  diesem,  kann  ich  mit 
ihm  nicht  einverstanden  sein.  Das  Keimnetz  ist  die  zwischen 
den  Zellen  der  Wandschicht  geronnene  zähe  Flüssigkeit.  Hin- 
sichtlich der  Natur  der  Spermatoblasten  schliesse  ich  mich  aber 
ganz  der  Ansicht  von  E.  Neumann  ^)  an :  sie  sind  besondere 
Modificationen  der  äussersten  Zellenschicht.  Wegen  ihrer  eigen- 


1)  Ueber  die  Entwickelung  etc.  p.  649. 

2)  Ueber  die  Bnlwickelung  der  S«menf^den.    Im  Gentralblatt  für  die 
medizinischen  Wissenschaften  1872.   No.  56. 
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Ihüinlichon  Gestalt  mögen  sie  immerhin  den  von  v.  Ebner  gewähl- 
ten treffenden  Namen  der  Sperma tohlasten  behalten. 

Im  Katerhoden  geht  die  Spermatozoenentwicklung  folgen- 
dermassen  vor  sich: 

Die  Zellen  der  Wandschicht  werden  zur  Brunstzeit  kubisch 
und  Wachsen  zu  eigenthümlich  gestalteten  Cylinderzellen  aus, 
die  eine  breite  Basis  und  dünnen  Hals  besitzen  (Fig.  7  b). 
Es  sind  das  die  Spermaloblasten.  Anfangs  ist  an  ihnen  die 
Gestalt  einer  Gylinderzelle  noch  zu  erkennen  (6),  spater  ver- 
schmiSlert  sich  der  Hals  so  sehr  (c),  dass  man  ihn  nur 
an  sehr  feinen  Schnitten  als  fadenförmigen  Verbindungstheil 
zwischen  Kopf  und  Basis  der  Zelle  erkennt.  Das  kolbenförmige 
Ende  zeigt  gleich  bei  seinem  Entstehen  Einschnürungen  und 
nimmt  eine  maulbeerartigc  Gestalt  an.  In  jeder  der  kleinen 
Hervorragungen  entsteht  ein  Kern ,  der  zum  Kopfe  des  Sperma- 
tozoon wird ,  während  das  Protoplasma  dos  kleinen  Läppchens 
zum  Schwänze  auswachst.  Auf  diese  Art  producirt  ein  jeder 
Spermatoblasle  O— 40  Spermatozoon,  die  man  an  Zupfprapa raten 
noch  zu  Gruppen  vereinigt  findet.  Bei  der  Entleerung  gehen  die 
Schwänze  der  Spermatozoon  immer  voran. 

Es  ist  hieraus  zu  ersehen,  dass  ein  jedes  Spermatozoon 
ein  Protoplasmatheil  des  Epithels  der  Samenkanalchen  ist.  Eine 
Analogie  zwischen  Ei  und  Samenfaden  existirt  nur  insofern,  als 
beide  Epithelbildungen  sind ,  der  wesentliche  Untei*schied  aber 
isl  der,  dass  während  das  Ei  einer  ganzen  Epithel- 
zelle entspricht,  das  Spermatozoon  nur  einen 
Theil  derselben  repräse  ntirt. 

Im  thatigen  Hodenkanälchon  finden  sich  ausser  den  Sper- 
matoblasten auch  die  indifferenten  Samenzellen.  Sie 
liegen  radienartig  zwischen  den  Spermatoblasten  zu  drei  bis 
vieren.  Diese  Zellen  gehen  schon  in  den  gewundenen  Samen- 
kanälchen  meist  zu  Grunde,  und  werden  zur  flüssigen  Zwi- 
schenzellsubstanz.  Einige  derselben  findet  man  manchmal  noch 
im  Hodennetze,  sogar  im  Nebenhodenkanal. 

Schliesslich  noch  einige  Worte  über  die  Art  der  Darstel- 
lung der  Spermatoblasten.  Zur  Herstellung  feiner  Schnitte 
glaube  ich  eine  bessere  Behandlungsweise  und  ein  besseres 
Object,  als  es  v.  Ebner  angiebt,  gefunden  zu  haben.  Ebner 
machte   seine   Untersuchungen   grösstentheils   an    Battenhoden, 
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wegen  der  Weite  der  SamenkanUlchen  und  Grösse  der  Sperma- 
tozoen.  Diese  Vorzüge  sind  zwar  nicht  zu  verkennen,  doch  hat 
der  Rattenhodon  den  Nachtheil ,  dass  sein  weiches  interstitieiles 
Gewebe  zur  Herstellung  feiner  Schnitte  eine  Einschmelzung  der 
betreffenden  Hodenstückchen  in  heissem  Wachs  nothwendig 
macht.  Ausser  der  Umständlichkeit  dieses  Verfahrens  könnte 
man  nebenbei  immerhin  an Runstproducte  denken.  DerKater- 
und  Eberhoden  besitzen  den  Vortheil,  dass  sie 
bei  gehöriger  Erhärtung  feine  Schnitte  auch  aus 
freier  Hand  erlauben.  Besonders  schöne  und  gleich  er- 
kennbare Spermatoblaslen  besitzt  der  Katerhoden.  Um  gut 
erhärtete  Präparate  zu  erhalten,  injicirte  ich  zunächst  Ueberos- 
miumsäure  von  4  Proc.  durch  Einstich  in  die  Lymphgefcisse  und 
legte  dann  die  betreffenden  Stücke  in  starken  Alkohol.  Zur 
Färbung  benutzte  ich  die  von  Schweigger-'Seydel  angegebene 
saure  Carminlösung ,  zum  Einschliessen  Glycerin.  Auch  das 
von  V.  Ebner  angegebene  Verfahren  (Müller^sche  Lösung  und 
Alkohol ,  nachher  Färbung  mit  Hämatoxylin  und  Einschluss  in 
Damniarlack)  fand  ich  gut,  doch  lassen  sich  mit  Glycerin  die 
feinen  Texturverhältnisse  besser  erkennen,  als  nach  starkem 
Aufhellen  in  Nelkenöl. 

Dass  die  wahre  Spermalozoengenese  verhältnissmässig  spät 
erkannt  wurde,  hat  hauptsächlich  seinen  Grund  in  der  Schwie- 
rigkeit der  Bereitung  feiner  Hodenschnitte,  ferner  werden  die 
Spermatobiasten  leicht  verkannt  und  anders  gedeutet.  Ich  er- 
wähnte schon ,  dass  die  indifferenten  Samenzellen  die  schmalen 
Hälse  der  Sperma  tob  lasten  so  sehr  verdecken  können,  dass  man 
keinen  Zusammenhang  zwischen  Basis  und  Kopf  findet  und 
letzterer  dann  als  selbstständiges  Gebilde  erscheint.  Solche 
rundliche ,  vielkemige  Spermatoblastenköpfe  mögen  die  Ursache 
zur  Aufstellung  der  Spermatozoenentwickelung  aus  vielkernigen 
Zellen,  den  sogenannten  Samencysten,  gewesen  sein.  Die  Ver- 
wechselung findet  um  so  leichter  Statt,  als  die  schwachen  Hälse 
der  Spermaloblasten  an  Zupfpräparaten  leicht  reissen  und  in 
der  Flüssigkeit  frei  herumschwimmend  für  jene  Cysten  gehalten 
werden  können.  Aber  auch  an  Schnitten  kann  man  solche 
freien  Cysten  erhalten,  wenn  nämlich  irgend  ein  Kanälchen  schräg 
getroffen  wurde ,  so  dass  die  abgeschnittenen  Spermatoblasten- 
köpfe frei  in  das  Lumen  des  Kanälchens  hineingefallen  sind. 
Uebrigens  sind  nicht  alle  diese  Cyslen  von  abgerissenen  Sper- 

16» 
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matoblaslcnköpfen  hei*zu1eiten ,  sondern  ,  worauf  schon  ffenle  ^) 
aufmerksam  gemacht  hal,  es  können  die  das  Lumen  der 
SamenkanUlchen  manchmal  ausfüllenden  Kiweisskugeln  aus- 
gebildete Spormatozoen  in  sich  aufnehmen  und  so  zur  Verwech- 
selung mit  Cysten,  in  denen  sich  Spermatozoen  entwickeln, 
Veranlassung  geben. 

B.  Das  Zwischengewebe  des  Hodens. 

Die  allgemeine  Form  des  Bindegewebsgerüstes  wird  sich 
nach  jenen  Räumen  richten ,  die  die  Samenkanillchen  zwischen 
sich  lassen.  Zum  Studium  dieser  gröberen  Verhältnisse  ist  das 
Maceriren  von  Hoden,  deren  Aibuginea  abgezogen  wurde,  in 
Jodserum  vortheilhaft,  wo  dann  der  Inhalt  der  Läppchen  unter 
Wasser  mit  zwei  Pincetten  gut  entfernt  werden  kann. 

Man  muss  vor  Allem  festhalten,  dass,  wie  es  schon  bei 
Lniilh  beschrieben  ist,  eine  durchgreifende  Theilung  des  mensch- 
lichen Hoden  in  Läppchen  nicht  existirt.  Vom  Corpus  Highmori 
strahlen  Scheidewände  aus,  die  die  schmalen  Enden  der  Hoden- 
kegel  nur  in  der  Nähe  des  Rete  testis  vollständig  von  einander 
trennen ;  in  den  peripherischen  Theilen  des  Hodens  werden  sie 
so  schwach ,  dass  sie  bald  als  ein  unregelmässiges  Fachwerk  in 
das  Bindegewebe  der  Läppchen  übergehen.  Ferner  gehen  von 
dem  lockeren  Bindegewebe,  das  die  Innenfläche  der  tunica 
aibuginea  von  den  Samenkanälchen  trennt  2) ,  andere,  mit  jenen 
vom  Corpus  Highmori  ausstrahlenden  Scheidewänden  nicht 
direkt  zusammenhängende  Fortsätze  aus.  Doch  sind  diese 
schwach  und  verlieren  sich  bald  in  der  Rindenschicht. 

Ich  will  hier  beiläufig  einige  Verhältnisse  des  High  mo  ra- 
schen Körpers  erwähnen.  Dieser  liegt  bei  vielen  Säugern 
in  der  Axe  des  Hodenkörpers,  durchsetzt  letzteren  jedoch  nicht 
ganz,  sondern  endet  mit  einer  kolbenartigen  Abrundung  in  einer 
Entfernung  vom  entgegengesetzten  Pole  des  Hoden,  die  der 
Länge  eines  Hodenläppchens  entspricht.  Beim  Menschen  und 
bei  den  grösseren  Säugethieren  ist  das  Bindegewebe  des  High- 
mor^schen  Körpers  fest,  fibrös,  bei  kleineren,  z.  B.  Kaninchen 


4}  Eingewcidelehre  p.  357. 

2)  Dieses  lockwrc»  Bindegewebe  wurde  von  A,  Cooper  tumca  vasculosa 
genannt. 
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und  Meerschweinchen*  sehr  xorl.  xManche  Thiere ,  z.  B.  Ratio, 
Vögel ,  besitzen  gar  keinen  eigentlichen ,  ,  von  der  tunica 
albuginea  ausgehenden  High nior'schen  Körper,  sondern  die  ge- 
raden Samenkanälchen  gehen  uninitlelbar  in  die  abführenden 
Samengefössc  (vasa  efferentia)  über.  Solche  Thiere  besitzen 
keine  Scheidewände,  demgemäss  ist  auch  der  Hoden  in  keine 
Läppchen  getrennt. 

Das  Zwischengewebc  des  Hodens  bestellt  ausser  den  Blut- 
gefässen üvs  Bindegewebe  und  aus  den  interstitiellen  Zellen. 
Die  letzteren  sind  hinsichtlich  ihres  quantitativen  Verhältnisses 
bei  einzelnen  Thieren  so  verschieden,  dnss  man  die  Hoden 
hiernach  in  zwei  Gruppen  theilen  kann:  bei  der  einen,  der 
grösseren  Gruppe,  überwiegt  das  sog.  faserige  Bindegewebe, 
während  bei  der  anderen  Gruppe  die  Räume  zwischen  den 
Samenkanälchen  fast  vollständig  von  interstitiellen  Zellen  aus- 
gefüllt werden.  Zur  ersteren  Gruppe  zählt  ausser  dem  Menschen 
der  Hund,  das  Kaninchen,  das  Meerschweinchen,  der  Stier, 
zur  zweiten  die  Ratte,  der  Kater,  der  Eber  und  angeblich  das 
Pferd  (letzteres  zu  untersuchen  hatte  ich  keine  Gelegenheit). 

Beide  Formen  des  Zwischengewebes  mögen  nun  einzeln  zur 
Sprache  kommen. 

üeber  das  faserige  Bindegewebe  des  Hodens  besitzen 
wir  nur  kurze  Angaben  von  Ludwig  und  Tomsa^].  Nach  diesen 
Forschern  besteht  das  Bindegewebe  des  Hodens  beim  Menschen 
und  einigen  von  ihnen  untersuchten  Thieren  (Hund,  Pferd) 
bloss  aus  Bindegewebsfibrillen,  die  von  der  Adveutitia  der  Blut- 
gefässe zur  Wand  der  Samenkanälchen  ziehen  und  die  gegen- 
seitige Lagerung  dieser  Theile  sichern. 

Ich  kam  beim  Studium  dieses  Gewebes  bald  zur  Ueber- 
zeugung,  dass  Zupfpräparate  keine  genügende  Aufklärung  geben, 
da  sie  keine  Uebersicht  der  natürlichen  Lagerung  der  Binde- 
gewebsbündel  zulassen.  Ich  wandte  mich  deshalb  zu  Schnitt- 
präparaten und  fand  im  Kaninchen  ein  Thier,  dessen  zartes 
Hodenbindegewebe  für  das  Studium  besonders  vortheilhaft  ist. 

Um  beim  Kaninchen  das  Zwischengewebe  an  Schnitten 
*  untersuchen  zu  können,  spritzte  ich  durch  Einstich  ViPi'ocenlige 


1]  Die  Lymphwege  des  Hoden.    In  den  Silzungsbc richten  der  Wiener 
Ak.  d.  Wissenschaften  4864.  Juliheft  p.  SS4. 
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Ueberosmiumsäure  in  dessen  Lymphgefltsse ,  legte  dann  den 
Boden  in  absoluten  Alkohol  und  ^rbte  die  Schnitte  mit  Hä*- 
matoxylin.  Zur  Gontrole  dienten  Zupfpräparate  frischer  und 
derartig  eingespritzter  Hoden  in  Kali  aceticum. 

Bei  starker  Vergrösserung  siebt  man  an  einem  Schnitt- 
präparate Folgendes  (Fig.  8) :  Das  ganze  Gewebe  besteht  aus 
feineren  und  gröberen  Bindegcwebsbündeln  und  sogenann- 
ten Häutchen-  oder  Endothelzellen ,  die  tbeils  die  Bindege- 
websbündel  umscheiden,  tbeils  zu  Lamellen  verbunden  sind, 
welche  letzteren  man  Endothelbäutchen  nennen  kann. 
Die  aus  feinen,  schwach  contourirten  Fibrillen  zusammengesetz- 
ten Bündel  sind  zu  einem  Netzwerke  verflochten,  dessen  Lücken 
zwischen  0.04 — 0.06  Mm.  variiren.  Das  Netzwerk  selbst  hat 
vorzugsweise  einen  lamellösen  Bau,  d.  h.  bietet  eine  schich- 
tenweise Anordnung  dar,  doch  kommen  zahlreiche  Verbin- 
dunushalken  vor,  die  sich  von  den  Bündeln  einer  Lamelle  ab- 
heben und  in  cKe  Fibrillen  einer  nachbarlichen  Lamelle  über- 
gehen. In  den  Maschenräumen ,  die  diese  Bindegewebsbündel 
zwischen  sich  fassen ,  sieht  man  am  Rande  der  Bündel  die  her- 
vorragenden, ovalen  (0.012  Mm.  langen,  0.009  Mm.  breiten) 
Kerne  der  Endotholien ,  die  ein  ganz  kleiner  Hof  von  feinsten 
Körnern  umgiebt.  Die  durchsichtigen ,  kaum  erkennbaren  Zell- 
körper der  Endothelien  umhüllen  die  Bindegewebsbalken ,  bil- 
den also  um  diese  förmliche  Scheiden.  Man  erkennt  dies  theils 
an  Stellen ,  wo  die  Scheide  gesprengt  wurde ,  theils  an  den 
Knotenpunkten  der  Balken ,  wo  sich  die  Hülle  in  den  Winkeln 
halbmondförmig  abhebt. 

Ueber  die  feineren  Bindegewebsbündel  spannen  sich  aber 
auch  förmliche  Membranen  von  Endothelien  aus,  erkenn- 
bar am  feingranulirten  Baue  und  den  Kernen  der  Endothelien, 
die  theils  in  regelmässigen  Absländen  vorkommen,  theils  zu 
mehreren  gruppirt  sind.  Gegen  die  BlutgeHisse  (b)  und  Samen- 
kanälchen  (aaaa)  sind  die  Bindegewebsbündel  feiner  und  bilden 
um  diese  Röhren  herum  ein  äusserst  zartes  Netzwerk,  das 
grösstentheils  von  Endothelzellen  bedeckt  ist,  so  dass  also 
Blutgefässe  und  Samenkanälchen  von  Endothel- 
scheiden  umhüllt  werden.  Hat  man  ein  Endothelhäut- 
chen  isolirt  und  untersucht  man  es  bei  starker  Vergrösserung 
in  Kali  aceticum  —  Glycerin  muss  wegen  der  zu  stark  auf- 
hellenden Wirkung  vermieden  werden  — ,  so  sieht  man  in  dem 
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feiogranulirlen  Uqulchen  zahlreiche  äusserst  feine  Oeithungen, 
die  wahrscheinlich  den  Paukten  entsprechen ,  wo  drei  bis  vier 
Eudotholzellen  zusammenstossen.  Ich  werde  auf  die  Bedeutung 
dieser  Ocffnungen  für  die  Strömung  der  Lymphe  in  der  Wand 
der  SauienkaDälcboD  noch  zurückkommen. 

Diese  und  noch  weitere  Untersuchungen  ergeben  also ,  dass 
die  Beschaffenheit  des  Hodenbindegewebes  so  ziemlich  demje- 
nigen des  Subarachnoidedlgewebes  ähnlich  ist,  wie  jenes  in  M. 
Schultzens  Archiv  von  Axel  Key  und  G.  Hetsius  beschrieben 
wurde  ^).  Nur  konnte  ich  mich  für  den  Hoden  nicht  überzeu- 
gen, dass  die  Endotheihäutchen  von  zwei  Zellenlagen ,  zwischen 
denen  die  feinen  FibriUenbündel  verlaufen,  gebildet  würden. 

£s  kommt  hier  noch  ein  anderes ,  interessantes  Verhaltiiiss 
vor.  Die  Bindegewebsbündei  gehen  nümlich,  wie  erwähnt 
wurde,  gegen  die  Blutgefässe  und  Samonkanälchen  in  immer 
feinere  Reiser  über,  die,  mit  Endothelien  bedeckt,  förmlidie 
Scheiden  um  diese  Röhren  herum  bilden.  Bei  den  Samonka- 
nälchen besteht  eigentlich  kein  besonderer  Unterschied  zwischen 
dieser  Scheide  und  der  Wand  selbst,  da  auch  dieses  aus  ähn- 
lichen Lamellen  zusammengesetzt  ist.  Anders  ist  es  bei  den 
Blutgefässen.  Zwar  gelingt  es  nicht  immer  an  Zupfpräparaten, 
die  Scheiden  um  die  Gefässc  herum  in  ihrer  Continuität  ganz 
zu  erhalten,  da  sie  während  des  Zupfens  beschädigt  werden 
können ,  oder  so  enge  an  der  Gefässwand  anliegen ,  dass  ihre 
Anwesenheit  nur  an  den  hcrvorstahenden  Kernen  zu  erkennen 
ist.  Doch  bekommt  man  bei  etwas  sorgtältiger  Behandlung  hin- 
länglich überzeugende  Bilder,  besonders  an  Stellen ,  wo  sich  die 
Scheide  von  der  Wand  etwas  abgehoben  hat.  Ein  derartiges 
Haargefäss  des  Kaninchenhodens  zeigt  Fig.  10,  wo  durch  die 
Ablösung  ein  umhüllender  Raum  zwischen  dem  Gefässe  und 
der  Scheide  entstanden  ist.  Die  Kerne  des  Haargef^sses  sind 
etwas  grösser  und  länger,  als  die  der  Scheide,  so  dass  sie 
leicht  von  diesen  unterschieden  werden  können.  —  Eine  kleine 
Vene  aus  dem  Hundehoden  zeigt  Fig.  i  4  mit  einer  Endothel- 
scheide  um  die  interstitiellen  Zellen  herum.  Diese  letzteren 
bilden  um  die  Gefässe  an  vielen  Stellen  vollständige  Scheiden, 


1]  Im  IX.  Bd.,  2.  Heft,  4873.    Studien  in  der  Anolomic des  Nerven- 
systeme», p.  3J0. 
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und  ausserhalb  dieser  von  intorsiitiellen  Zellen  gebildeten 
Scheide  findet  sich  noch  eine  zweite  Endothelhülle.  Die  erslerc 
ist  nicht  etwa  die  optische  Queransicht  einer  Ringtnuskulatur; 
die  mit  Ueberosmiumsdure  bebandelten  Zwiscbenzellen  fär- 
ben sich  so  eigentbürolich ,  dass  man  sie  auf  den  ersten  An- 
blick erkennt.  Die  Endothelscheide  ist  an  den  glänzenden, 
längs  der  Hülle  des  Gcfösses  in  regelmässigen  Abständen  vor- 
kommenden Kernen  um  so  leichter  zu  erkennen ,  da  sie  sich 
an  manchen  Stellen  von  den  Zwischenzellen  abgehoben  hat.  — 
Aehnliche  Bilder  von  Endothelscfaeiden  erhält  man  auch  an  den 
interstitiellen  Zellsträngen. 

Ein  derartig  beschaffenes  Bindegewebe  findet  sich  nicht 
nur  in  den  Läppchen ,  sondern  auch  in  den  Scheidewänden  und 
an  der  inneren  Fläche  der  Sehnenhaut  (der  tunica  vasculosa  A. 
Cooperi) .  Nur  sind  an  diesen  Stellen  die  Bindegewebsbalken 
gröber  und  bilden  ein  Netzwerk  mit  grosseren  Maschen. 

Bei  den  übrigen  Thieren  ist  das  Bindegewebe  ähnlich  wie 
beim  Kaninchen.  Der  menschliche  Hoden  ist  zur  Untersuchung 
dieser  Verhältnisse  weniger  geeignet,  da  die  Maschen  des  Netzes 
sehr  enge  sind ,  ferner  die  Endothelscheiden  unbeschädigt  nur 
an  ganz  frischem  Materiale  erhalten  werden  können. 

Das  Vorhandensein  von  Endothelien  im  Hodenbindegewebef 
erklärt  einige  vereinzelte  Beobachtungen ,  die  von  andern  For- 
schern nicht  bestätigt  werden  konnten.  Die  von  Valentin  ^}  in 
der  Wand  der  Samenkanälchen  beschriebenen  glatten  Muskel- 
fasern sind  eben  nichts  als  Endothelkeme ;  aber  auch  die  Be- 
hauptung Rouifefs  ^),  in  den  Septen  fänden  sich  glatte  Muskel- 
fasern, wird  hierdurch  erklärlich,  denn  da  die  ßindegcwebsbündel 
in  den  Scheidewänden  meistens  parallel  zu  einander  verlaufen, 
geben  sie  bei  mit  dichtem  Bindegewebe  versehenen  Hoden,  wie 
dem  des  Menschen,  ähnliche  Bilder,  als  wären  zwischen  den 
Bündeln  Kerne  glatter  Muskelfasern  vorhanden.  Dass  diese  nur 
die  zwischen  den  BindegewebsbUndeln  anliegenden  Endothel- 
keme von  der  Kante  gesehen  sind ,  lässt  sich  aus  dem  Erörter- 
ten leicht  schliessen.    Schon  Henle^)  weist  darauf  hin,  dass  die 


\)  H.  Wagner's  Handwörterbuch  der  Physiologie,  I.  Bd.  p.  786. 
2)  Compt.  rend.  I.  4.  p.  903. 
8)  0.  c.  p.  351. 
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von  Rüuget  gesehenen  Muskelfasern  jene  verengerten  Kerne  sein 
könnten,  die  in  den  Scheidewänden  vorkoniroen ,  doch  erklärt  er 
sich  hinsichtlich  der  Natur  dieser  Kerne  nicht. 


Ich  wen4e  mich  nun  zur  Erörterung  einiger  Verhältnisse 
der  Zwischenzellen. 

Bekanntlich  sind  diese  eigenthünilichen ,  im  Bindegewehe 
des  Hodens  vorkommenden  Zellen  zuerst  von  Kiüliker  be- 
schrieben und  seitdem  auch  von  anderen  Forschern  untersucht 
worden. 

Erst  kürzlich  ist  darüber  eine  Arbeit  von  Fr,  Hofmeister  ^) 
erschienen ,  deren  Resultate  ich  bestätigen  kann.  Nur  einige 
Zusätze  mögen  hier  Platz  finden.  An  die  bereits  auf  diese  Zellen 
untersuchten  Thiere  kann  ich  noch  den  Ziegenbock,  und  einige 
Vögel  (Taube,  Hahn)  reihen.  Beim  Bock  sind  sie  nicht  verschie- 
den von  den  Zellen  anderer  Säugethiere ;  bei  den  Vögeln  aber 
sind  sie  sehr  klein  und  spärlich,  wie  überhaupt  das  Zwischen- 
gewebe dieser  Thiere  gering  ist,  und  liegen  zu  2 — 3  an  den 
Punkten,  wo  mehrere  Samenkanälchen  zusammenstossen. 

Trotz  dieser  allgemeinen  Verbreitung  ist  ihre  Menge  bei  den 
einzelnen  Thierarten  sehr  verschieden,  und  in  dieser  Hinsicht 
iässt  sich  kein  bestimmtes  Verhältniss  zum  Bindegewebe  er- 
kennen. Dass  die  Zwischenzellen  in  einem  gewissen  antago- 
nistischen Verhältnisse  zum  übrillären  Bindegewebe  stehen, 
d.  h.  bei  geringer  Menge  dieses  reichlich  vorhanden  sind,  ist 
im  Allgemeinen  nicht  zu  verkennen,  doch  giebt  es  Hoden,  wo 
beide  in  sehr  spärlicher  Menge  vorhanden  sind.  Hieraus  folgt, 
dass  eine  rein  mechanische  Deutung  dieser  Zellen  nicht  an- 
genommen werden  kann,  als  ob  sie  ein  weiches  schützendes 
Polster  für  die  Samenkanälchen  darstellten.  Dagegen  spricht 
auch ,  dass  sie  bei  Thieren  vorhanden  sind ,  die  ihre  Hoden  in 
der  Bauchhöhle  tragen,  z.  B.  beim  Meerschweinchen,  bei  der 
Ratte. 

Die  aligemeine  Anordnungsart  der  interstitiellen  Zellen  ist 
die  Strangform.  Diese  Anordnung  ist  auch  bei  jenen  Thieren 
vorhanden,  wo   die  Zellen   die  Räume   zwischen  den  Samen- 


4)  Untersuehungen  über  die  Zwischensubstanz  im  Hoden  der  Säug^ 
thiere.  Sitzungsberichte  der  W.  Ak.  d.  Wissenscb.  4872,  Märzheft. 
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kaniildion  ganz  cuisfullen  (Kher,  Ktiler*).  An  Schnitten  solcher 
Hoden  erhält  man  das  vollständigste  Bild  von  DrUscngängen. 
Die  strangartige,  eigentlich  schichten  weise  Anordnung  der  Zwi- 
schenzellen ist  dadurch  bedingt,  dass  an  vielen  Stellen  zwischen 
den  einzelnen  Schichten  Kndothcllamellen  eingeschaltet  sind. 
Am  besten  kann  man  sich  hiervon  am  Katerhoden  U))er/eugen. 
Man  sieht  hier  an  günstig  behandelten  und  gefärbten  Schnitten 
zwischen  den  Reihen  der  interstitiellen  Zellen  die  in  i-egelmäs- 
sigen  Abständen  liegenden  Kerne  der  Kndotbelien  sehr  gut, 
ebenso  bemerkt  man,  dass  diese  Lamellen  an  vielen  Stellen 
auseinanderweichen  und  so  die  grösseren  Lymphräume  von  den 
Zwischenzellen  scheiden. 

Der  Katerhoden  ist  überhaupt  zum  Studium  der  Zwi- 
schenzellen sehr  geeignet.  Die  durch  gelbliches  Pigment  ge- 
färbten Zellen  dieses  Thieres  gleichen  in  Vielem  den  Leber- 
zellen. Sie  sind  0.014 — 0.020  Mm.  gross  und  besitzen  einen 
scharfen,  runden  Kern  von  0.005  Mm.  Der  letztere  ist  also  im 
Verhältniss  zur  Grösse  der  Zelle  gering,  was  beim  Hoden  grös- 
serer Thiere,  z.  B.  Eber,  noch  mehr  auffällt.  Reich thum 
an  Protoplasma,  Fett  und  Pigment  sind  das  Charakteri- 
stische dieser  Zellen  bei  allen  Thieren.  Das  Pigment  kann  auch 
in  sehr  geringer  Menge  vorhanden  sein,  die  Fettkörnchen  sind 
aber  stets  in  i^rosser  Menge  vorhanden.  Selbst  im  Hoden  eines 
ganz  ausgehungerten  Hundes  waren  sie  noch  erhalten. 

Die  Form  der  Zellen  ist  im  Allgemeinen  polygonal,  oder 
mehr  oder  weniger  rundlich  ,  —  bei  der  Ratte  und  dem  Kanin- 
chen sind  auch  mit  Fortsätzen  versehene  Zwischenzellen  vor- 
handen. Bei  starker  Vergrösserung  sieht  man  an  Schnittprä- 
paraten,  dass  diese  Zellen  Gänge  zwischen  sich  fassen,  nicht 
unähnlich  den  Gallengangcapillaren  der  Leber.  Später,  bei  den 
Lympbgefässen ,  werde  ich  noch  Gelegenheit  haben  hierauf  zu- 
rückzukommen. 

Ganz  eigenthümlich  ist  die  Lagerung  dieser  Zellen  im 
R  a  1 1 e  n  h  o d  e  n ,  die  in  V.  Ebtier^s  Abhandlung  sehr  gut  beschrie- 


1)  Es  scheint,  dass  diese  Zellen  mit  dem  Alter  des  Thieres  zunehmen. 
Bei  einem  jungen  Kater  fand  ich  ihre  Menge  sehr  gering,  meist  in  halb- 
mondförmigen Gruppen  um  die  SameokanäJchen ,  währeml  sie  b«i  einem 
alten  Exemplare  iu  einer  Fülle  vorhanden  waren ,  wie  es  Fig.  7   zeigt. 
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ben  ist.  Beim  Hunde  und  Kaninchen  begleilcn  sie  iheils  in 
Form  von  Strängen  die  Gofdsse,  oder  bilden  um  diese 
vollkommene  Scheiden  (Fig.  2j.  Dass  um  diese  iutcr- 
sliliellen  Scheiden  herum  noch  Endothelscheidcn  vorkommen, 
habe  ich  schon  erwähnt.  Auch  um  die  Zellstri&nge  findet 
man  oft  solche  Scheiden.  Wo  die  inlerstiliellen  Zellen  zu 
Gruppen  vereinigt  sind,  werden  sie  durch  Endotheliamellen  von 
den  umgebenden  Lymphräumen  geschieden. 

Was  die  Natur  der  Zwischcnzellen  betrifil,  so  ist  man  jetzt 
so  ziemlich  einig  darüber,  dass  sie  zu  den  Bindesubstanzen  zu 
rechnen  sind.  Diese  Ansicht  wurde  zuerst  von  KoUiket  aus- 
gesprochen, der  sich  auch  v.  Ebner  und  Hofmeister  anschliesscn. 
Ich  glaube,  dass  die  Zellen  eine  viel  allgemeinere 
Bedeutung  und  Verbreitung  im  Körper  haben,  als 
bis  jetzt  angegeben  wurde.  In  den  Gorporibus  lutc»is  der 
Ovarien  (bei  Kuh  und  besonders  Stute)  sah  ich  ahn  liehe  Zellen 
wie  im  Eberhoden ,  —  ferner  scheinen  die  Zellen  in  der  Steiss- 
und  Garotidendrüse  hierher  zu  gehören.  Aus  einer  Arbeit  von 
.1.  t;.  Bmmi  1)  erfahren  wir,  dass  die  Zellen  in  der  Rindenschicht 
der  Nebenniere  um  die  Gefässe  herum  ebenfalls  vollständige 
Scheiden  bilden,  ein  Verhalten,  das  wir  beim  Hoden  wiederfinden. 


C.  Die  Lymphbahnen  des  Hodens. 

Ich  schliesse  der  Beschreibung  des  Bindegewebes-  gleich  die 
der  Lymphwege  an,  da  beide  zu  einander  in  innigster  Beziehung 
stehen.  Einen  Aufßchluss  über  die  Lymphbahnen  kann  nur  die 
richtige  Auffassung  des  Bindegewebes  geben.  Ich  gebrauche 
absichtlich  die  Benennung  von  Lymphbahnen  und  nicht 
Lymphgefässen ,  da  im  Hoden  eigentliche,  von  röhrenartigen 
Wänden  umschlossene  Gefasse  nicht  vorkommen.  Vorher  einige 
Worte  über  die  bisherigen  Ansichten  in  dieser  Hinsicht. 

Die  ersten  eingehenderen  Angaben  über  die  Lymphgefässe 
im  Hoden  besitzen  wir  von  Ludwig  und  Tomsa'^)^  denen  zu- 


4)  Ein  Bettrag  snr  Kenntnis»  ites  feineren  Baues  und  der  Entwicke- 
lungsgeschichte  der  Nebennieren.  Im  VIIJ.  Bde.  des  Archivs  f.  mikr.  Anat. 
von  M.  Schnitze. 

i)  Die  Lyniphwege  des  Hoden.  Sitz.  d.  W.  Ak.  d.  Wiss.  1861 .  Juliben, 
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folge  die  Anfiini^e  <lei selben  in  den  Bindegewehsräunien  zu 
suchen  sind,  die  in  den  Hodenläppchen  zwischen  den  Wan- 
dungen der  Samenkanälchen  und  Blutgefässe  Hegen:  »ihre 
einzige  Begrenzung  besteht  aus  den  lose  aneinandergefügten 
Fibrillen  der  beiden  Wandungen  der  Samenkanälchen  und  Blut- 
gefiisseft*).  Eigentliche  Lyrophgcfässe  kommen  nach  Ludwig 
und  Tomsa  bloss  in  den  Septen  vor,  in  die  jene  wandungslosen 
Lymphräumc  münden. 

C.  Tommasi^)  zeigte  darauf  mit  Hülfe  der  Silbermethode, 
dass  diese  Lücken  nicht  wandungslos  seien ,  sondern  von  ähn- 
lichen Zellen  ausgekleidet  werden,  wie  sie  sonst  die  Lymph- 
capillaren  begrenzen.  Diese  Lakunen  gehen  in  den  Septen  in 
Lymphgefüsse  über. 

Alle  späteren  Forscher  beschreiben  in  den  Läppchen  selbst 
mit  selbstständigen  Wandungen  versehene  Lymphgefässe ,  die 
die  Samenkanälchen  dicht  umspinnen  sollen,  so  zunächst  H. 
Frey^),  der  seine  Beobachtungen  an  Hoden  anstellte,  die  mit 
farbigen  Massen  injicirt  waren,  ferner  W,  His^)  und  A,  KiiUiker^)^ 
die  bei  ihren  Untersuchungen  sich  der  Silbermethode  bedienten. 
Dass  aber  mit  diesen  angenommenen  Lyniphcapillaren  die  Lymph- 
bahnen des  Hodens  nicht  endgiltig  aufgeklärt  sein  mochten, 
beweist  jene  Stelle  in  Kölliker^s  Handbuch,  wo  er  angiebt,  an 
der  äusseren  Oberfläche  der  Samenkanälchen  ebenfalls  Zellcon- 
louren  erhallen  zu  haben.  Dieselben  »scheinen  ihm  weiteren 
terminalen  Lymphsinus  anzugehören,  deren  Verbindung 
mit  den  \oii  Uis  und  mir  gesehenen  Gefässen  noch 
nicht  nachgewiesen  ist.a 

Bei  der  Beschreibung  der  Lymphbahnen  des  Hodens  ist  es 
zweckmässig,  zwischen  Hoden,  deren  Zwischensubstanz  haupt^ 
sächlich  aus  faserigem  Bindegewebe  besteht,  und  jener  anderen 
Art,  wo  die  interstitiellen  Zellen  überwiegen,  zu  unterscheiden 
und  die  Schilderung  mit  den  ersteren  zu  beginnen. 

Während  man  bisher  sich  zum  Studium  der  Hodenlympb- 


4)  Op.  c.  p.  S8i. 

a)  Ueber  den  Ursprung  der  Lyrophgefässe  im  Hoden.  In  Virchow's 
Archiv  XXVllI,  p.  370. 

8)  Zur  Kenntniss  der  lymphatischen  Bahnen  im  Hoden.  Virchow'» 
Archiv.  XXVllI,  p.  56S. 

4}  Zeitschrift  fttr  wissenschaftliche  Zoologie  XllI,  p.  469. 

5)  Gewebelehre  p.  583. 
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gefässe  der  Einstich-Injectionen  farbiger  Hassen  bedient  hat, 
kam  ich  nach  mehreren  Versuchen  bald  zur  Einsicht,  dass  diese 
Methode  der  Untersuchung  zur  Erkenntniss  der  Endlymph- 
bahnen unzulänglich  ist.  Weder  Injectionen  mit  Berliner- 
blau, noch  jene  mit  Leimmassen  —  am  allerwenigsten  den 
opaken  —  gaben  hinlänglichen  Aufschluss;  —  im  Gegentlieil, 
man  erhält  die  täuschendsten  Bilder  und  Runstproducte.  Dies 
wird  nach  der  Auffassung  des  Bindegewebes  klar,  —  Berliner- 
blau färbt  die  Endothelhäutchen  und  Bindegewebsbalken, 
welche  letzteren  dann  Lymphcapillaren  ähnlich  sehen;  bei 
Leiminjeclionen  hingegen  tritt  durch  Behandlung  mit  Alkohol 
eine  bedeutende  Schrumpfung  der  Leimmasse  ein ,  so  dass  die 
geschrumpften  dünnen  Leimfäden  ebenfalls  mit  Lymphcapillaren 
verwechselt  werden  können. 

Auch  die  Silberbehandlung  fand  ich  nicht  genügend,  denn 
die  zahlreichen  Niederschläge  auf  die  Bindegewebsbalken  und 
Endothelhäutchen  trüben  vielfach  das  Bild;  wenn  man  dann 
solche  Objecte  an  Zupfpräparaten  untersucht,  erhält  man  nur 
die  Zellcontouren  und  keinen  Aufschluss,  ob  man  es  hier  mit 
Lymphgefässen  oder  Lymphlakunen  zu  thun  hat. 

Ich  halte  für  das  Studium  der  Hodenlymphbahnen  die  beim 
Bindegewebe  angegebene  Methode,  die  Einspritzung  von  Ucber- 
osmiumsäure,  für  die  beste,  weil  man  damit  den  ganzen  Bau 
des  Bindegewebes  und  dessen  Verhältniss  zu  den  Samen- 
kanälchen  und  Blutgefässen  in  der  natürlichen  Lage  übersieht. 
Da  man  sich  an  so  behandelten  Schnittpräparaten  des 
Kaninchenhodens  leicht  überzeugt,  dass  das  Bindegewebe  aus 
einem  Maschenwerke  von  feineren  und  gröberen  Bindegewebs- 
bündeln  besteht ,  die  alle  mit  Endothelien  umhüllt  sind ,  ferner 
dass  die  Samenkanälchen  und  Blutgei^lsse  ebenfalls  Endothel- 
scheiden  besitzen,  so  ist  es  klar,  dass  die  Anfänge  der 
Lymphbahnen  in  den  Lücken  zwischen  den  Binde- 
gewebsbalken zu  suchen  sind.  Man  kann  sich  für  diese 
Räume  nicht  des  Namens  von  wandungslosen  Lücken  bedienen, 
denn  die  Lymphe  ist  von  den  Bindegewebsf ibril- 
len  durch  die  Endothelien  der  Bündel,  von  den 
Blut-  und  Samenkanälchen  durch  Endothelhäut- 
chen geschieden;  doch  mag  man  immerhin  bedenken, 
dass  diese  Endothelien  nicht  selbstständige  Wände  der  Lymph- 
bahnen  bilden,   da   sie   wesentliche  Bestandtheile  der  Binde- 
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gevvchsbttndel  sind  und  nicht  dernrtig  in  dio  Bestandlhcile  der 
Lymphbahnen  eingehen ,  wie  die  differenten  Rndothelien  in  den 
Wunden  von  Lymphgerdssen.  Für  das  Endresultat  bleibt  sich 
dies  aber  gleich  :  die  Lymphe  kreist  in  Rilumen,  die  durch  En- 
dothelien  —  von  etwas  anderer  Natur  als  in  den  Gofilssen  — 
abgeschlossen  werden. 

Eine  andere  Frage ,  die  hier  erörtert  werden  muss ,  ist  das 
VerhUllniss  der  Samenkanälchen  zum  umfliessenden  Lymph- 
strome ,  ob  sie  nümlich  unmittelbar  in  der  Lymphe  so  zu  sagen 
suspondirt,  oder  von  dieser  durch  die  erwähnten  Endothel- 
scheiden  vollstUndig  geschieden  sind. 

Die  Lösung  dieser  Frage  fylll  mit  der  nach  dem  Bau  der 
Samenkanalchenwand  zusammen.  In  letzterer  Hinsicht  wurde 
schon  die  Ansicht  ausgesprochen ,  dass  die  Wand  aus  Endothel- 
lamellen  besteht.  Die  Oberfläche  der  Samenkanälchen  wird 
nach  Aussen  von  jener  äussersten  Endothelscheide  abgeschlos- 
sen ,  welche  die  von  den  Bindegewebsbalken  zu  den  Samen- 
kaniilchen  ziehenden  und  diese  umspinnenden  feinen  Fibrillen 
bedeckt.  Ein  wesentlicher  Unterschied  zwischen  dieser  äusser- 
slen  und  den  inneren  Lamellen  existirt  nicht,  es  ist  bloss  die 
Frage  zu  erörtern ,  wie  sich  jene  äusserste  Schicht  zu  den  um- 
gebenden LyniphrUumen  und  die  einzelnen  Lamellen  zu  ein- 
ander verhalten. 

Beim  Bindegewebe  wurde  schon  erwähnt,  dass  alle 
Endotheihtf utchen  von  grösseren  und  kleineren 
Lücken  durchbrochen  sind;  die  grösseren  liegen  zwi- 
schen einzelnen  Maschen  der  Fibrillen,  die  feinen  an  den  Ecken, 
wo  mehrere  Endothelzellen  zusammenstossen. 

Derartige  Oeffnungen  besitzt  auch  die  Aussenscheide ,  so 
dass  also  die  umfliessende  Lymphe  von  den  übrigen  Lamellen 
der  Samenkanälchenwand  nicht  ganz  geschieden  ist,  ferner  auch 
die  Spaltrüume  untereinander  communiciren .  wofür  jene  eigen- 
thümliche  Injection  der  Kapseln  mit  Berlinerblau  spricht,  deren 
ich  bei  Besprechung  der  Samenwege  schon  Erwähnung  gethan 
habe. 

Wenn  die  Blutgefässe  mit  farbigen  Leimmassen  derartig 
injicirt  werden,  dass  sich  zufolge  ihrer  leichten  Permeabilität 
auch  die  Lymphgefcisse  mit  einer  helleren  Masse  füllen,  und  nach- 
her noch  Berlinerblau  durch  Einstich  injicirt  wird,  so  sind  die 
mit  blauen  Ringen  umgebenen  Samenkanätchen  an  vielen  Stellen 


RbttrXge  zur  Anatomis  r.  Histologib  des  Hodens.       S47 

des  Objectes  ziemlich  scharf  vom  umgebenden  Bindegewehe 
geschieden  und  fallen  sogleich  in  die  Augen  (Fig.  Slj .  '  Die 
blaue  Masse  dringt  bis  an  den  Inhalt  der  Samenkanälchen  vor 
und  ist  von  demselben  nur  durch  eine  scharfe ,  hie  und  da  mit 
Kernen  versehene  helle,  wellenartige  Linie  geschieden.  Aus 
diesen  und  ähnlichen  Bildern  schliessc  ich,  dass  nicht  nur 
ausserhalb  der  Samenkanälchon,  sondern  in  der 
Wand  derselben  selbst  LymphlUcken  vorhanden 
sind  und  zwar  in  Form  von  Spalten  zwischen  den 
einzelnen  Lamellen,  deren  Gomniunicalion  durch 
die  feinen  Oeffnungen  der  endolhelartigen  Mem- 
branen unterhalten  wird.  Nur  die  innerste,  als  Drüsen- 
membran bezeichnete  Schichte  entbehrt  dieser  OelTnungen ,  da 
sie  die  blaue  Farbe  nie  in  das  Lumen  der  Samenkanälclien  ein- 
treten lUsst. 

Berücksichtigen  wir  diese  Beobachtungen ,  so  gewinnt  es 
den  Anschein ,  dass  die  Samenkanälchen  bei  allen  Thieren  die 
nämlichen  Beziehungen  zur  Lymphbahn  zeigen.  Wo  nümtich, 
wie  bei  den  kleineren  Thieren  (Rattt*,  Maus),  die  Wand  der  Sa- 
menkanälchen bloss  aus  einer  Lage  von  platten,  häutchenarligen 
Zellen  besteht,  ist  deren  Inhalt  von  der  umfliessenden  Lymphe 
bloss  durch  diese  eine  Membran  geschieden ;  —  aber  auch  bei 
den  grösseren  Silugern ,  wo  die  Wand  aus  mehreren  Lagen  be- 
steht, tritt  die  Lymphe  nur  durch  eine  Lage  geschieden  bis  an 
den  Samenkanälcheninhall  heran. 

Wenn  man  also  von  End-,  eigentlich  Ursprungslymph- 
bahnen im  Hoden  sprechen  will ,  so  sind  diese  in  den  Spalten 
der  Samenkanälchenwand  zu  suchen.  Von  diesen  Spalten  tritt 
die  Lymphe  in  die  von  Endothelen  bedeckten  Maschenräume 
der  Bindegewebsbalken  und  von  da  aus  in  die  Sepien ,  in  die 
tunica  vasculosa  oder  in  die  Lymphkanäle  des  Uighmor'schen 
Körpers.  In  den  Septen  und  der  tunica  vasculosa  bewegt  sich 
die  Lymphe  in  ähnlichen,  von  Endothelien  bekleideten  Maschen- 
räumen zwischen  den  BindegewebsbUndeln.  Im  Corpus  High- 
mori  aber  sind  schon  weitere  und  engere  röhrenartige  Lymph- 
gerässe  vorhanden^  so  auch  in  der  eigentlichen  Substanz  der 
Albuginea. 

Wie  die  Lymphgetässe  von  der  Albuginea  an  den  Samen- 
strang treten,  dürfte  aus  Ludwigs  und  Tomsd's  Untei^uchungen 
hinlänglich  bekannt  sein ,  dessgleichen  dass  sie  nur  an  der  aus- 
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seren  Peripherie  des  Samenstranges  und  nie  in  dessen  Innerem 
verlaufen.  An  Querschnitten  von  SamenstrHngen ,  wo  die  Blut- 
und  Lymphbahnen  des  Hoden  mit  verschieden  gefärbten  Massen 
injicirt  wurden,  kann  man  sich  hiervon  sehr  gut  überzeugen. 

Es  erübrigt  noch,  über  die  Lymphbahnen  jener  Thiere  zu 
sprechen,  wo  die  Interstitien  der  Samenkanlilchen  grOsstentheils 
von  Zwischenzellen  ausgefüllt  sind  (Rater,  Ratte,  Eber  und 
angeblich  das  Pferd) . 

Einstich-Injectionen  mit  Berlinerbiau  geben  auch  bei  die- 
sen Thieren  keine  klaren  Bilder,  —  die  blaue  Masse  dringt 
bei  etwas  stärkerem  Drucke  überall  zwischen  die  Zellen  ein, 
drückt  sie  gewaltsam  auseinander  und  färbt  deren  Oberfläche. 
Auch  hier  zeigen  sich  Einstich-Injectionen  mit  schwacher  lieber- 
osmiumsäure  vortheilhaft ,  oder  noch  besser  ist  es,  man  unter- 
sucht bloss  feine  Schnitte  von  in  Müller'scher  Flüssigkeit  und 
Alkohol  erhärteten  Hoden,  am  besten  vom  Kater  oder  Eber.  Man 
sieht  an  einem  Katerhoden  (Fig.  7j  in  der  Masse  der  Zwischen- 
zellen theils  der  Quere,  theils  der  Länge  nach  getroffene  weitere 
Gänge ,  an  deren  Wand  die  von  der  Kante  gesehenen  Kerne  der 
Endothelien  gleich  zu  erkennen  sind.  Diese  Räume  sind  die 
grösseren  Lymphstämme,  eigentlich  engere  und  weitere  Lymph- 
spalten, die  die  Lymphe  in  den  Septen,  tunica  vasculosa  und 
Highmor'schen  Körper  abführen.  Diese  secundären  Lymph- 
räume sind  also  leicht  zu  erkennen. 

Etwas  schwieriger  ist  zu  entscheiden ,  wie  sich  die  pri- 
mären Lymphwege  zwischen  den  Zellen  verhalten ,  und  wie  die 
Lymphe  von  hier  in  jene  beschriebenen  grösseren  Spalten 
gelangt. 

Wenn  man  m  genügend  feinen  Schnitten  Gruppen  von 
Zwischenzellen  durchmustert ,  so  sieht  man ,  dass  diese  sich  an 
vielen  Stellen  des  Präparates  nicht  berühren ,  sondern  schmale 
Spalten  umgeben  und  mitbin  die  schon  erwähnte  strangartige 
Anordnung  zeigen.  An  anderen  Stellen  wieder,  wo  die  Stränge 
der  Quere  nach  getroffen  wurden ,  sieht  man ,  dass  mehrere  der 
Zellen  kreisförmig  gruppirt  feine  Lumina  umschliessen.  Diese 
Spalten  und  Lumina  halte  ich  für  die  primären ,  eigener  Wan- 
dungen entbehrenden  Lymphbahnen.  Von  diesen  primären 
Lymphschläuchen  —  wenn  ich  mich  dieses  Namens  bedienen 
darf  —  gelangt  die  Lymphe   in   die  grösseren,  mit  Endothel- 
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bekleidang  versehenen  Lymphräume ,  indem  eine  Commu- 
nicalion  zwischen  ersteren  und  letzteren  durch  die  Oeflnungen 
der  Endothelhäutchen  stattfindet. 


D.  Die  Blutgefässe  des  Hodens  und  Nebenhodens. 

Bekanntlich  wird  der  Hoden  von  zwei  Seiten  her,  von  der 
A.  spermatica  interna  und  der  A.  deferentialis  mit  arteriellem 
Biute  versorgt.  Injicirt  man  durch  beide  Gefässe  zu  gleicher 
Zeit  mit  verschieden  gefärbten  Massen  bei  gleichem  Drucke ,  so 
füllt  sich  von  der  Spermatica  interna  aus  der  Haupthoden  und 
der  Kopf  des  Nebenhodens ,  wahrend  die  A.  deferentialis  bloss 
den  Körper  und  Schweif  des  Nebenhodens  versilßht.  Man  kann 
jedoch  von  jedem  Gefässe  einzeln  Hoden  und  Nebenhoden  voll- 
ständig injiciren. 

Der  Plan  der  Gefilssanordnung  im  Samenslrange  geht  darauf 
hin,  bei  den  vielf^lligen  Lageveründerungen  des  Hodens  stets 
einen  gleichen  Vorrath  an  Blut  im  Organe  zu  sichern.  Dies  wird 
theils  durch  die  Kegel  form  des  Gefässpacketes ,  theils  durch  die 
schiefe  und  senkrechte  Durchbohrung  der  Sehnenhaut  durch  die 
Arterien  und  Venen  bewerkstelligt.  Ich  brauche  auf  diese  Ver- 
hältnisse nicht  naher  einzugehen ,  da  sie  in  der  citirten  Arbeit 
Ludwig^s  und  Tomsa's  hinlänglich  erörtert  sind ,  so  dass  ich  hier 
nur  die  Gefässvertheilung  im  Inneren  des  ganzen  Organes  be- 
sprechen werde. 

Den  Verhältnissen  der  Blutgefässe  zu  den  Samenkanälchen 
ist  bis  jetzt  nicht  die  gehörige  Aufmerksamkeit  geschenkt  worden. 
Es  ist  zwar  durchaus  nicht  schwer,  vollkommene  Injectionen  zu 
erhalten,  doch  gelingt  dies  nur  am  frischen  Hoden,  wo- 
möglich vom  lebenswarmen  Thiere  genommen.  Vom  mensch- 
lichen Hoden  gelang  es  mir  nie,  vollkommene  Injectionen  zu 
erhalten,  da  ich  sie  nicht  frisch  erhalten  konnte;  auch  die  besten 
zeigen  nur  an  manchen  Stellen  die  Verhältnisse,  wie  sie  an 
frisch  getödteten  Thieren  erscheinen. 

An  gut  injicirten  Thierhoden  überzeugt  man  sich  von 
Folgendem : 

Nachdem  die  A.  spermatica  interna  die  Sehnenhaut  in 
schiefer  Richtung  durchbohrt,  und  in  diese  mehrere  geschlän- 
gelt verlaufende  Nebenästc  gesendet  hat,  vertheilt  sie  sich  im 
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Hodenparenchym  von  zwei  Seilen  her.  Die  Mehrzahl  der  Aeste 
tritt  in  das  lockere  Bindegewebe  an  der  inneren  Fläche  der 
Albuginea  (in  die  tunica  vasculosa  A.  Cooper's],  während  eine 
geringere  Zahl  im  Corpus  Highmori  verläurt.  Von  diesen  zwei 
entgegengesetzten  Seiten  treten  die  Aeste  in  die  Scheidewände 
und  ip  die  Basen  der  Läppchen ,  wo  die  aus  ihnen  hervorgegan- 
genen Capillaren  in  einer  besonderen  Beziehung  zur  Wand  der 
Samenkanälchen  stehen. 

Die  Endverästelung  der  Capillaren  finde  ich  nur  bei  Lauth 
richtig  beschrieben.  .Er  sagt:  »C«  sifstäme  capillaire  fait  corps 
avec  te  paroü  des  conduils  seminifhreSy  sur  lesquels  ü  $e  ra- 
mifie;  il  rien  peut  pas  älre  säpar^,*  Die  Capillaren  liegen  dicht 
an  der  Wand  der  Samenkanälchen  und  bilden  um  diese  ein 
ziemlich  entwickeltes  Geflecht.  Die  instructivsten  Bilder  hier- 
über erhielt  ich  vom  Eberhoden  (Fig.  48 j.  Die  grösseren 
Gefässstämme  verästeln  sich  stark  geschlängelt  zwischen  den  in- 
terstitiellen Zellen,  während  die  Capillaren  die  Samen- 
kanälchen so  zu  sagen  ringförmig  umspinnen. 

EigenthUmlich  ist  der  Verlauf  der  Blulgefiisse  im  Ratten- 
hoden, wo  ich  sie  ganz  der  föner'schen  Beschreibung  ent- 
sprechend fand.  Die  grösseren  Gefässe,  Arterien  und  Venen 
verlaufen  in  den  Ecken,  wo  mehrere  Hodenkanälohen  zusam- 
menstossen  und  letztere  werden  durch  die  Haargeßlsse  gleich 
den  Sprossen  einer  Leiter  verbunden.  Auch  beim  Kaninchen 
und  Meerschweinchen  verlaufen  die  kleinen  Arterien  und  Venen 
meist  der  Länge  nach  in  den  Knotenpunkten  der  Lttcken  zwi- 
schen den  Samenkanälchen  und  schicken  in  querer  oder  mehr 
oder  weniger  schiefer  Richtung  die  Capillaren  an  die  Oberfläche 
der  Hodenkanälohen,  nur  ist  die  ganze  Anordnung  keine  so 
regelmässige,  wie  bei  der  Ratte. 

Dass  die  Capillaren  auch  beim  Menschen  den  Hodenkanäl- 
chen  dicht  anliegen,  sieht  man  an  einzelnen  Stellen,  wo  die 
Injection  vollständig  gelingt.  Die  kleineren  Arterien  und  Venen 
verlaufen  in  den  Interstitien  eben  so  stark  geschlängelt,  wie 
beim  Eber.  Dass  diese  nusgesprocljene  Schlängelung  ihren 
Grund  in  den  schnellen  Volumsveränderungen  des  Hodens  habe, 
wie  es  Henle  angiebt,  scheint  mir  deshalb  sehr  zweifelhaft,  weil 
durch  die  Art  und  Weise  des  Eintrittes  der  Blutgeft&sse  in  die 
Sehnenhaut  nur  sehr  geringe  Schwankungen  des  Hodenvolums 
zugelassen  werden.    Der  Hoden  besitzt  eben  in  der  Gefässpforte 


Bbitixgb  zmt  ÄHAToiin  o.  BisroLOGn  dss  Hodens.       251 

einen  Regulator,  der  unter  normalen  Verhältnissen  das  Gleich- 
gewicht auch  bei  minimalen  Schwankungen  bald  herstellt. 

Was  die  Strukturverhaltnisse  der  Blutgefässe  im  Hoden 
betrifft,  so  wurde  das  wichtigste  davon  schon  beim  Bindegewebe 
berührt.  Hier  mag  nur  einer  zweiten  sonderbaren  Eigenschaft 
der  Hodengeftlsse  Erwähnung  geschehen,  die  in  einer  sehr 
leichten  Permeabilität  der  Gefässwandungen  be- 
steht. Wenn  man  die  I^jection  etwas  längere  Zeit  dauern  lässt, 
und  zwar  ist  es  gar  nicht  nothwendig,  stärkeren  Druck  anzu- 
wenden, so  transfundirt  die  Injectionsmasse  und  erfüllt  auch  die 
Lymphbahnen.  Dass  hier  von  keiner  Geftlsszerreissung  die 
Rede  sein  kann ,  beweist  der  Umstand ,  dass  die  Masse  in  den 
Lymphbahnen  einen  bedeutend  helleren  Ton  hat,  als  in  den 
Blutgefässen  (Fig.  2).  Bei  Injectionen  mit  dunklem  Carminleim 
sind  die  Lymphbahnen  rosa,  mit  tiefblauem  Leime  hellblau 
gefüllt. 

Die  Blutgefässvertheilung  im  Nebenhoden  ist 
bis  jetzt  der  Beobachtung  gänzlich  entgangen.  Es  ist  unrichtig, 
wenn  man  behauptet  1},  der  Nebenhoden  wäre  blutgefässärmer 
als  der  Hoden  selbst,  denn  es  findet  gerade  das  umgekehrte 
Verhältniss  statt.   Man  findet  nämlich  Folgendes : 

Die  im  Zwischengewebe  des  Nebenhodens  verlaufenden 
zahlreichen  grösseren  Arterienstämme  geben  viele  Seitenzweige 
ab,  die  in  die  muskulöse  Wand  des  Nebenhodenkanals  eintreten, 
und  sich  theils  in  derselben  verästeln ,  theils  aber  in  zahlreiche 
Capillaren  übergehen,  die  an  der  inneren  Oberfläche 
des  Rohres,  unmittelbar  unter  dem  Cylinderepi- 
thel,  ein  äusserst  dichtes  Netz  bilden.  Diese  Ver- 
breitung fand  ich  bei  allen  darauf  hin  untersuchten  Thieren ,  am 
schönsten  zeigt  sie  sich  jedoch  an  Hoden  grösserer  Thiere ,  wo 
die  muskulöse  Wand  des  Nebenhodenkanals  eine  bedeutende 
ist.  Fig.  43  stellt  einen  Schnitt  des  Nebenhodens  von  einem 
Bocke  dar.  Am  Präparate  ist  bei  der  Behandlung  der  Inhalt 
des  Rohres  sammt  dem  bekleidenden  Epithel  herausgefal- 
len ,  was  die  Verhältnisse  noch  anschaulicher  macht.  Das  eine 
Rohr  ist  schräg  angeschnitten ,  so  dass  man  an  beiden  finden 
des  Ovals  die  Capillarverbreitung  auch  von  der  Fläche  sieht. 
Zur  Veranschaulichung  dieser  Verhältnisse  ist  auch   die  Hace- 


4)  KöüikerO.  c.  p.  583.  —  Frey,  Histologie,  p.  549. 

47* 


252  Dr.  Victor  v.  Mibalkoyigs, 

ralion  mit  Beriinerblau  injicirler  Organe  in  Salzsäure  sehr  vor- 
Ibeilhaft,  wo  dann  einzelne  Stücke  des  Kanales  isolirtganz  von  der 
Flüche  betrachtet  werden  können.  Ein  solches  Präparat  zeigt 
Fig.  9,  vom  Nebenhoden  eines  Hundes.  Man  sieht  das  dichte, 
äusserst  zierliche  Gefassnetz  von  der  Flache  und  überzeugt  sieh 
bei  Einstellung  auf  den  Rand  des  Rohres,  dass  es  in  dessen 
Wand  eingebettet  liegt. 

Aus  dem  Erörterten  föllt  sogleich  die  Aehnlichkeit  der  Ge- 
fassvertheilong  im  Nebenhoden  mit  der  in  den  O  va  r ia  1  f  o1 1  i  - 
kein  auf,  wo  auch  ein  doppeltes  Gefassnetz  beschrieben  wird  : 
eines  in  der  Wand,  das  andere  an  der  Innenflache  des  Follikels. 

Diese  Art  der  Gefassvertheilung  erlaubt  es,  eine  Vermu- 
tliung  über  die  Function  des  Nebenhodens  auszusprechen.  Es 
scheint,  dass  die  vielfach  gewundenen ,  von  einem  dichten  Ca- 
pillarnclz  umsponnenen  Kanalchen  desselben  dazu  bestimmt 
sind,  wesentliche  Bestandtheile  der  Samenflüssigkeit  zu  liefern ; 
wenigstens  waren  die  zahlreichen  Windungen,  der  Blutgerass- 
reichthum  der  Wandungen  kaum  verstandlich,  wenn  wir  es 
hier  bloss  mit  ableitenden  Kan'alen  zu  thun  hatten. 

Der  Nebenhoden  ist  also  wahrscheinlich  nicht  bloss 
ein  ableitendes  Rohr  der  Samenflüssigkeit,  sondern  auch  eine 
wichtige  Absonderungss tatte.  Es  würe  möglich,  dass 
jene|  nach  Nebenhodenentzündungen  auftretenden  Unfruchtbar- 
keiten des  Samens,  wo  wahrend  der  Krankheit  der  Hoden  selbst 
gar  nicht  afflcirt  war,  auf  einer  Zerstörung  eben  dieser,  zur 
physiologischen  Function  der  Drüse  nothwendigen  Capillaren 
beruht. 

Schluss. 

Die  Resultate  vorstehender  Arbeit  lassen  sich  in  folgenden 
Sätzen  übersichtlich  zusammenfassen : 

i)  Die  gewundenen  Samenkanälchen  bilden  ein  Netz  unter 
mehrfacher  dichotomischer  Theilung.  Die  aus  der 
Theilung  entstandenen  Endaste  hangen  unter  sich 
durch  Schlingen  zusammen.  An  den  Samenkanälchen 
des  Menschenhodens  findet  man  in  der  Rindenschicht  kleine 
knospenahnliche  Ausbuchtungen  der  Wand. 
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2)  Die  geraden  Hodenka  nälchen  sind  keine  ein- 
fachen  Forlselzungen  der  gewundenen,  sondern  Abzugs- 
röhren, die  schon  im  Gewebe  des  Highmor'schen  Körpers  und 
in  den  untersten  Enden  der  Septen  liegen,  bedeutend  enger  als 
die  gewundenen,  und  mit  einem  niederen  Cyh'nderepithel  be- 
deckt sind. 

3)  Stttt^zeilen  und  Keimnetz  sind  Kunstpro- 
ducte.  Sie  verdanken  ihr  Auftreten  der  Gerinnung  einer 
zithen,  eiwcissreichen  Substanz  zwischen  den  Samenzellen ,  die 
bei  Anwendung  von  erhärtenden  Agentien  eintritt  und  ein 
Netzwerk  zwischen  den  Samenzellen  vortäuscht. 

4)  Die  interstitiellen  Zellen  sind  Bestandtheiie  des 
Hodens,  deren  Analoga  auch  in  anderen  Organen  (Nebenniere, 
Steiss-  und  GarotidendrUse ,  Gorpus  luteum,  Hirnanhang)  zu 
ßnden  sind. 

5)  Das  Bindegewebe  des  Hodens  besteht  aus  feineren 
und  stärkeren  Bindegewebsbündeln ,  welche  Netze  bilden  und 
von  Endothelzellen  umscheidet  sind.  Die  Maschenräume  des 
Netzes  werden  an  vielen  Stellen  durch  Endothelhäutchen  über- 
brückt, die  dann  continuirlich  in  die  äusserste  Schichte  der 
Samenkanälchen  übergehen,  und  auch  die  Blutgefässe  umschei- 
den.  Die  Endothelhäutchen  selbst  bestehen  aus  einem 
weitmaschigen  Gitterwerke  von  äusserst  feinen  Bindegewebs- 
fibrillen,  über  das  Endothelzellen  gespannt  sind.  Jede  derartige 
Endolhellamelle  besitzt  zahlreiche  feine  Oeffnungen. 

6^  Die  Anfänge  der  Lymphbahnen  befinden  sich 
iheils  in  den  Maschenräumen  der  von  Endothelien  umscheideten 
Bindegewebsbündel ,  theils  in  den  Spalten  der  einzelnen  La- 
mellen der  Samcnkcinälchenwand.  Eigentliche,  von  röhren- 
artigen Wandungen  umschlossene  Lymphgefässe  kommen  im 
Hodenparenchym  selbst  nicht  vor. 

.  Bei  Hoden,  wo  die  Zwischensubstanz  hauptsächlich  aus  in- 
terstitiellen Zellen  besteht,  bilden  freigelassene  Wege  zwischen 
diesen  Zellen  die  primären  Lymphröhren.  Von  hier  fliesst  die 
Lymphe  in  grösseren  Abzugsbahnen,  die  schon  mit  Endothel 
bekleidet  sind. 

7)  Die  Samenkanälchen  sind  von  einem  der  Membrana  pro- 
pria  innig  anliegenden  Blutgefäss-Gapillarnetz  dicht  umsponnen. 
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8)  Der  Nebenhoden  ist  nicht  bloss  Ableitungsrohr,  son- 
dern auch  absondernde  Stätte  der  flüssigen  Samenbestandtheile. 
Die  Blutgefässe  bilden  in  der  muskulösen  Wand  des  Neben- 
hodenkanalcs  ein  dichtes  Capillarnctz,  das  unmittelbar  unter 
dem  Gylinderepithei  liegt  und  eine  treffende  Aehnlichkeit  mit 
der  Blutgefässvertheilung  in  den  Ovarialfollikeln  hat. 

Leipzig,  im  März  1873. 


Erklärang  der  Abbildungeii. 


Figur  1.  Ein  iSQÜrtes  gewundenes  Samenkanälchen  vom  Men- 
schenhoden mit  kleinen  seitlichen  Knospen. 

Präparat  aus  Müller'scher  Flüssigkeit.  Einschluss  in  Glycerin. 
Lupenvergrösserung. 

Fig.  2.  Stierboden.  Dlutgefttsse  roth,  Lymphbahnen  rosa,  Kapsel  der 
Samenkanälchen  blau  i  n  j  i  c  i  r  t. 

Canadabalsampröparat.    Hartnack  Oc.  2,  Obj.  h. 

Fig.  3.  Querschnitt  aus  dem  Mensche  nboden.  Zeigt  die  geraden 
Samenkanälchen  und  deren  Uebergaog  in  das  Hodennetz, 
aus  dessen  Lücken  der  Inhalt  herausgefallen  ist.  Die  Zwischen- 
substanz  ist  gelb,  die  Samen wege  lila  angedeutet. 

Präparat  aus  Müller'scher  Lösung  und  Alkohol ,  Färbung  mit 
saurem  Carmin,  Einschluss  in  Canadabalsam.  Lupen vergrös- 
serung. 

Fig.  4-  Mehrere  gerade  Samenkanälchen  aus  dem  Hoden  eines 
Ziegenbockes. 

Oben  der  Uebergang  der  gewundenen  Samenkanälchen  in  die 
geraden ,  in  der  Mitte  die  Zusammenmündung  zweier  gerader 
und  unten  der  Uebergang  der  geraden  Samenkanälchen  in  das 
Hodennetz. 

Präparat  aus  Alkohol,  gefärbt  mit  Hämaloxylin,  eingeschlossen 
in  Canadabalsam.    Hartnack  Oc.  8.   System  4. 

Fig.  5.  Querschnitt  von  einem  injicirten  Bock h öden.  Die  Abbildung 
giebt  eine  Uebersicht  der  Lagerung  der  geraden  Samen- 
kanälchen. 

In  der  Mitte  des  Schnittes  liegt  der  Highmor'sche  Körper  mit 
den  Lücken  des  Hodennetzes.  Die  engen  geraden  Samenkanäl- 
eben verlaufen  radiär  im  gelb  bezeichneten  Bindegewebe  des 
Corpus  Highmori  von  den  gewundenen  Samenkanälchen  zum 
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Hodennelze.    In  den  Sepien  sind  mehrere  BlutgeOisssUimme  der 
Länge  nach  getroffen. 

Behandlung  und  Einschluss  wie  bei  Fig.  4.  Lupenvergrös- 
serung. 

Fig.  6.  Ein  gerades  Samenkanälchen  des  Menschen,  die 
VerhfiHni^e  im  Detail  zeigend. 

Das  gewundene  Samenkanäleben  verengt  sich  Irichterartig 
und  geht  in  das  mit  niederem  Cyiinderepithel  bekleidete  gerade 
Hodenkanäleben  über.  Unten  sind  die  Räume  des  Uodennetzes 
mit  Pflasterepitbel  bekleidet. 

Behandlung  und  Einschluss  wie  bei  Fig.  3.  Hartnack  Oc.  3. 
Obj.  4. 

Fig.  7.  Schnitt  aus  einem  Katerhoden,  dieSpermatoblasten- 
bildung,  das  sog.  Stützsystem  und  die  socundären 
Lyrophspalten  zeigend. 

Am  quergetroffenen  Samenkanälchen  a  ist  im  Lumen  ein 
ringförmiges  Gerinnsel  vorhanden,  dessen  Zacken  sich 
in  das  Stützsystem  zwischen  den  Samenzellen  fortsetzen. 

Das  Samenkanälchen  6  ist  schräge  angeschnitten  und  zeigt 
die  Sperma  tob  lasten  in  einem  früheren  Stadium,  Wo  die 
Hälse  derselben  noch  nicht  sehr  verdünnt  sind.  In  den  Läppchen 
der  Spermatoblasien  sind  die  Köpfe  der  zukünftigen  Spermato- 
zoon als  Kerne  schon  angedeutet.  Das  Lumen  des  Rohres  ist 
von  einem  netzartigen  Gerinnsel  auagefülU,  das  dem  fraglichen 
Stützzellensysteme  entspricht. 

Im  Kanälchen  c  sind  die  Hälse  der  Spermatoblasten  sehr  dünn, 
die  Schwänze  der  Spermatozoen  schon  theil weise  ausgebildet. 
Zwischen  je  zwei  nachbarlichen  Spermatoblasten  liegen  die  i  n- 
differenten  Samenzellen. 

Die  Zwischensttbstanz  des  Hodens  besteht  aus  intersti- 
tiellen Zellen,  die  stellenweise  auseinanderweichend  die 
sekundären  Lymphspalten  zwischen  sich  fassen.  Ander 
Wand  der  Spalten  sieht  man  die  Kerne  der  Endothelien. 

Behandlung  des  Präparates :  Einstich  mit '/«pi^con^-  Ueber- 
osmiumsäure,  Erhärtung  in  Mülier'scher  Lösung  und  Alkohol, 
Färbung  mit  saurem  Carmin  und  Einschluss  in  Glycerin.  Hart- 
nack Oc.  8.   Obj.  8. 

Fig.  8.  Schnittpräparat  eines  Kaninchenhodens,  die  Struktur  des 
Bindegewebes  zeigend. 

Zwischen  den  Samenkanälchen  aaaa  sind  die  Bindegewebs- 
bündel  in  Form  eines  Maschenwerkes  ausgespannt,  an  dessen 
Rändern  die  Kerne  der  Endothelien  bauchig  prominiren.  Die 
Endothelhäutchen  sind  fein  punktirt  angedeutet.  Gegen  die  Sa- 
menkanälchen sind  feinere  Bindegcwebsbündel  vorhanden,  die 
alte  von  Endothelhäutchen  bedeckt  sind.  Dasselbe  geschieht  bei 
dem  Blutgefässe  b. 

Behandlung:   Einstich  mit  Vsproc.  Ueberosmiumsäure ,  Er- 
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Iiartung  in  Alkohol,  Färbung  mit  Hämatoxylin,  Einscliluss  in  Kali 
aceticum-Lösung.  —  Hartn.  Oc.  8.   Obj.  8. 

Fig.  9.  Stück  eines  tsolirlen  Ncbcnhod^enkanales  von  einenn  in- 
jicirten  Hundehoden.  Das  Piüparat  zeigt  die  Blutgefässe 
in  der  Wand  des  Rohres  von  der  Fläche. 

Maceration  in  Salzsäure,  Einschluss  in  Glycerin.  Lupen- 
vergrösserung. 

Fig.  10-  Ein  isolirtes  Haargefäss  von  einem  Kaninchenhoden 
mit  abgehobener  Endothelscheide. 

Behandlung  wie  bei  Fig.  8.  —  Hartn.  Oc.  3.  Obj.  8. 

Fig.  11.    Kleine  Vene  aus  einem  Hundeboden    mit  intersti- 
tieller Zell-  und  Endothelscheide. 
Präparat  wie  bei  Fig.  10. 

Fig.  12.  Injicirtor  Hoden  eines  Ebers.  Zwischen  den  intersti- 
tiellen Zellen  verlaufen  geschlängelt  die  grösseren  Blutgefässe, 
während  die  Capillarcu  dicht  an  der  Wand  der  Samenkanälchen 
anliegen. 

Canadabalsampräparat.   Hartn.  Oc.  %.   Obj.  4. 

Fig.  13.  Injicirter  Nebenhoden  eines  Bockes.  Die  Blutgefässe 
treten  in  die  muskuläre  Wand  des  Nebenhodenkanales  und  bilden 
an  dessen  innerer  Fläche  ein  dichtes  Capillarnetz.  Das  beklei- 
dende Epithel  ist  während  der  Behandlung  herausgefallen. 

Das  Präparat  wurde  in  Alkohol  erhärtet,  mit  Häroatoxylin 
gefärbt  und  in  Canadabalsam  eingeschlossen.  Lupen vergrös- 
serung. 
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Ba'ufäi-  J.K.S.OVs. d.  Wiss. mtUh.pht/s.Cl.Wp. 
ZunJöhandL  r.Mr  V.p.  Mihaikopics, 


Dr.  Victor  Paachutin ,  lieber  den  Bau  der  Schleimhaut  der 
regio  olfacloria  des  Frosches.  Aus  dem  physiologischen  Institute 
zu  Leipzig,  vorgelegt  v.  d.  wirkl.  Mitgliede  C.  Ludwig, 

Exner^)  hat  in  neuester  Zeit  Beobachtungen  über  die 
Riechschleimhaut  der  Wirbelthiere  veri^ffentlicht ,  welche  zu 
ganz  anderen  Ergebnissen  geführt  haben,  wie  die  bekannten 
Untersuchungen  von  JUax  Schultze  ^) .  Während  nach  letzterem 
Forscher  bekanntlich  zwei  Arten  von  Formelementen  in  der 
Epithelschicht  zu  unterscheiden  sind ,  die  Epithel-  und  Riech- 
zellen ,  von  welchen  letztere  mit  den  Endfibrillen  des  Geruchs- 
nerven zusammenhängen,  sollen  nach  £xner  jene  beiden  Formen 
nicht  wesentlich  verschieden  sein  und  beide  mit  einer  eigen- 
thümlichen,  netzförmigen  Endausbreitung  der  Olfactoriuszweige 
direct  verschmelzen.  Unter  diesen  Umständen  hielt  ich  es  für 
wünschenswerlh ,  den  Bau  der  Geruchsschleimhaut  einer  er- 
neuten Untersuchung  zu  unterwerfen. 

^  Legt  man  einen  Verlicalschnitt  durch  die  regio  olfactoria 
eines  Frosches  in  der  Längs-  oder  Querrichtung  seines  Körpers 
an  ,  so  erhält  man  folgendes  mikroskopische  Bild :  Nach  Aussen 
liegt  die  epitheliale  Schicht,  welche  in  der  Richtung  von  der 
Peripherie  zum  Centrum  der  zu  untersuchenden  Gegend  be- 
deutend an  Dicke  zunimmt  (gewöhnlich  wird  dieselbe  mehr  als 
um  das  Vierfache  dicker).     Diese  Schicht  kann  man,  ähnlich 


1)  Untersuchungen  über  den  Bau  der  Nasenschleimbaut.  Abb.  der 
Nat.  Ges.  zu  Halle.  Bd.  7. 

2)  Untersuchungen  über  die  Riechscbleimhaut  des  Frosches.  Weitere 
Studien  über  die  Structur  der  Riechscbleimhaut  bei  Wirbel thiereo.  K.  Ak. 
der  Wiss.  zu  Wien  1870  und  1873. 


258  Dl.  VicTOi  Paschctin,    . 

wie  es  M.  SchuUze  für"  die  Warmblüter  (l.  c.  S.  60)  thut,  in 
drei  Schichten  Ihcilen,  nämlich : 

1)  eine  äussere,  kernlose  Schicht,  die  ausschliesslich  aus 
peripherischen  Fortsätzen  der  Epithelzellen  besteht, 

2)  eine  mittlere  Schicht ,  die  durch  eine  grosse  Zahl  ovaler 
Kerne,  und 

3)  eine   untere,   die  durch   ihren   Reichthum   an   runden 
Kernen  ausgezeichnet  ist. 

BemeriLcnswerUi  ist  es ,  dass  mit  der  Verdickung  der  epi- 
thelialen Schicht  nicht  alle  Abschnitte  derselben  in  gleichem 
M aasse  an  Dicke  zunehmen ;  die  ersten  zwei  Abschnitte  werden 
nur  sehr  unbedeutend  oder  auch  gar  nicht  verdickt,  dagegen 
nimmt  der  untere  Abschnitt  sehr  bedeutend  an  Dicke  zu,  so 
dass  die  Verdickung  der  ganzen  epithelialen  Schicht  fast  aus- 
schliesslich von  der  Vermehrung  der  runden  Kerne  herrührt. 

Weiter  nach  unten  folgt  auf  die  epitheliale  Schicht  Binde- 
gewebe, in  welchem  zwei  Pigmentschichten  eingebettet  sind. 
Die  erste  (obere)  dieser  Schichten  liegt  sehr  nahe  an  der  un- 
teren Grenze  der  Epithelialschicht,  geht  ziemlich  parallel  mit 
dieser  letzteren  und  erscheint  auf  horizontalen  Schnitten  als  ein 
ununterbrochenes  flaches  Netz ;  die  zweite  Pigmentschicht  be- 
steht aus  einzelnen  Theilen,  welche  ziemlich  unregelmässig 
unter  der  oberen  Schicht  zerstreut  liegen,  zuweilen  mit  der- 
selben anastomosiren ;  sie  liegen  in  den  centralen  Parthien  mehr 
von  derselben  entfernt  als  in  den  peripherischen. 

Die  Epithelialschicht  und  das  Bindegewebe  bis  zur  unleren 
Pigmentschiebt  sind  von  Bowman'schen  Drüsen  durchsetzt;  je 
nach  der  Tiefe  ihrer  Lage  unterscheiden  sich  diese  Drüsen  sehr 
bedeutend  von  einander.  Die  oberflächlichsten  von  ihnen  liegen 
in  der  epithelialen  Schicht  und  berühren  das  Bindegewebe  nur 
mit  ihren  untersten  Parthien;  diese  Drüsen  verlaufen  immer 
gerade  und  haben  immer  eine  sadL-,  flaschen-  oder  birnen- 
förmige Gestalt.  Die  Drüsen  der  anderen  Art  beginnen  mit 
erweiterter,  gebogener,  an  eine  Retorte  erinnernder  Basis  zwi- 
schen beiden  Pigmentschichten  und  gehen  dann  nach  oben 
durch  die  Maschen  des  Pigmentnetzes ,  die  sie  fest  ausfüllen, 
hindurch;  solche  Drüsen  sind  in  den  centralen  Theilen  der 
regio  olfacloria  am  besten  entwickelt.  Zwischen  diesen  zwei 
Arten  von  Drüsen  giebt  es  alle  möglichen  Uebergangsformen* 
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Ich  muss  gegenüber  M  SchuHze  (1.  c.  S.  39)  hier  bemerken) 
dass  die  Bowman'scben  Drüsen  eine  membrana  propria  besitzen. 
Dieselbe  stellt  eine  äusserst  dünne,  mit  flaehen,  ovalen  und 
ziemlich  zahlreichen  Kernen  versehene  Membran  dar,  welche 
an  Zupfpräparaten  sowohl  in  Form  von  ganz  isolirten  Stücken, 
welche  die  Gestalt  der  Drüse  zeigen ,  als  in  Form  von  Fetzen, 
die  nur  zum  Theil  von  der  Drüse  losgetrennt  sind ,  angetroffen 
werden. 

Das  Biüd^ewebe,  das  zwischen  der  Epithelial-  und  oberen 
Pigmentschicht  sich  befindet  ^  unterscheidet  sich  von  dem  un- 
terliegenden dadurch,  dass  es  mehr  homogen,  fein  gestreift 
erscheint  und  viele  Kerne  enthält,  wie  es  M.  SchuUze  bereits 
bemerkt  hat  (1.  c.  S.  36  und  2S),  Diese  Kerne'  sind  leicht  zu 
unterscheiden  von  nebenliegenden,  runden  Kernen  der  Epithe- 
Iiaischicht,  weil  sie  etwas  kleiner  sind,  rund  oder  in  horizon- 
taler Richtung  verlängert,  während  die  der  EpithelzeUen-  rund, 
oder  etwas  in  verticaler  Richtung  verlängert  sind. 

Eine  der  hervortretenden  Eigenthümlichkeiten  des  sub- 
epithelialen Gewebes  des  Frosches  ist  sein  Reichthum  an 
Bhitgeßissen.  In  Folge  dieses  Verhaltens  bekommen  die  Schnitte 
dieser  Gegend  ein  durchlöchertes  Aussehen,  da  die  Blutkör- 
perclien  aus  durchgeschnittenen  Gefässen  gewöhnlich  heraus- 
fallen. Sehr  oft  liegen  die  Capillaren  sehr  nahe  an  der 
epithelialen  Schicht,  dieselbe  fast  berührend;  nicht  sehr 
selten  ragen  die  Blutgefässe  sammt  einer  unbedeutenden 
Quantität  des  subepithelialen  Gewebes  in  die  Epithelialschicht 
hinein;  dieses  geschieht  gewöhnlich  in  der  Umgebung  der 
Bowman'scben  Drüsen.  Die  Menge  des  subepithelialen  Ge- 
webes, welche  an  der  Bildung  dieser  Hervorragungen  Theil 
nimmt,  ist.  sehr  verschieden ;  in  einigen  Fällen  ist  die  Menge 
desselben  eine  so  geringe,  dass  es  sehr  schwer  ist,  sich  von 
seiner  Existenz  um  die  Capillarschlinge  zu  überzeugen,  in  an- 
deren Fällen  dagegen  besteht  die  Hervorragung  hauptsächlich 
aus  diesem  Gewebe.  In  sehr  seltenen  Fällen  nimmt  auch  die 
obere  Pigmentschicht  an  der  Bildung  der  Hervorragung  Theil) 
indem  sie  einen  unbedeutenden  Fortsatz  dorthin  sendet  Die 
geringe  Dicke  der  subepitbeliälen  Schicht,  welche  auf  senk- 
rechten Schnitten  in  Form  eines  schmalen,  zwischen  der  epi- 
thelialei>  und  der   oberen  Pigmentschicht  liegenden  Streifesa 
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erscheint,  sowie  ihr  Reichthum  an  Blutgefässen  sind  heim 
Studium  derselben  sehr  hinderlich. 

Gehen  wir  jetzt  über  zu  einer  genaueren  Betrachtung  der 
Elemente  der  Epithelialschicht  und  des  Zusammenhangs  der- 
selben mit  dem  unterliegenden  Gewebe. 

Zur  Isolirung  der  EpithelzcUen  bediente  ich  mich  entweder 
einer  0,8 — \  proc.  Lösung  von  Kali  bichromicum  oder  der 
Methode  von  Exner,  nach  welcher  die  Schleimhaut  1 5 — 20  Mi- 
nuten lang  der  Wirkung  einer  0,5  proc.  Lösung  von  üeber- 
osmiurosäure  ausgesetzt  und  darauf  auf  4  0 — 20  Tage  in  destil- 
lirtos  Wasser  gelegt  wird. 

In  Uebereinstihimung  mit  M,  Schnitze  finde  ich  die  Epithel- 
schicht des  mittleren  Theilcs  der  Geruchsschleimhaut  aus  zwei 
durchaus  verschiedenen  Arten  von  Zellen  zusammengesetzt, 
den  Epithel-  und  Riechzellen. 

Di&  Epithelzellen  unterscheiden  sich,  nach  M.  SchuHze^  von 
den  Zellen  der  zweiten  Art  »durch  den  breiten  Zellenkörper  mit 
ovalem  Kern  und  den  auf  der  ganzen  Oberfläche  unregelmässig 
ausgebuchteten  Fortsatz.«  Dieser  Fortsatz  »erstreckt  sich  bis  an 
die  Grenze  des  Bindegewebes  und  endigt  hier  gewöhnlich 
mehrfach  getheilt«  (1.  c.  S.  34). 

Die  Form  der  Epithelzellen  ist  aber  viel  mannigfacher  als 
M.  SchuUze  sie  beschreibt.  Diese  Mannigfaltigkeit  bezieht  sich 
hauptsächlich  auf  die  centralen  Fortsätze  der  epithelialen  Zellen, 
während  ihre  peripheiischen  Fortsätze  im  Allgemeinen  ziomlich 
gleich  lang  sind ,  weil  ihre  Kerne  sowohl  in  der  Peripherie,  als 
im  Centrum  der  regio  olfactoria  fast  gleich  tief  liegen  und  die  * 
Schicht  dieser  Kerne  nicht  dick  ist.  Nur  in  seltenen  Fällen 
findet  man  beim  Zerzupfen  der  Schleimhaut  Epithelialzellen  mit 
so  langen  peripherischen  Fortsätzen ,  dass  die  Kerne  dieser 
Zellen  bei  der  normalen  Lage  der  Elemente  ziemlich  tief  in  der 
Schicht  von  runden  Kernen  liegen ,  welche  der  anderen  Art 
der  Elemente  angehören.  Es  ist  zu  bemerken,  dass  in  den 
Fällen ,  wo  die  peripherischen  Fortsätze  der  Epithelzelle:i  ziem- 
lich lang  sind,  dieselben  nicht  immer  einen  so  regelmässigen 
cylindrischen  Körper  darstellen ,  wie  es  in  den  Zeichnungen  M. 
Schultzens  abgebildet  ist.  Zuweilen  bemerkt  man  an  dem  pe- 
ripherischen AuslSfufer  (der  freilich  unverletzt  war)  eine  deut- 
liche Verengung,  so  dass  der  Fortsatz  aus  zwei  breiten  Theilen, 
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welche  durch  einen  mehr  oder  minder  langen,  engen  Hais  ver- 
bunden sind,  zusaramengeselzl  erscheint.  Die  Verengung  dos 
peripherischen  Forlsatzcs  einiger  epilheliaien  Zellen  kann  bei 
der  Bestimmung  der  Art  der  Zelle  sehr  hinderlich  werden: 
dieses  isif  dann  der  Fall,  wenn  der  obere,  breite  Theil  des  Fort- 
satzes abgebrochen  ist,  wobei  der  verengte  Theil  den  Fortsatz 
der  Zellen  zweiter  Art  simuliren  kann. 

Da  alle  Epithelzellen  durch  die  ganze  Dicke  der  Epithelial- 
schiebt  hindurchgehen ,  so  ist  es  verstiindlich ,  dass  ihre  Lunge 
von  der  Peripherie  zum  Centrum  der  regio  olfactoria  zunimmt 
und  dass  diese  Zunahme  fast  ausschliesslich  herrührt  von  dem 
centralen  Fortsatze  der  Zelle. 

Ausser  in  der  Länge  unterscheiden  sich  die  centralen 
Fortsätze  von  einander  auch  wesentlich  in  ihrer  Form.  Die 
centralen  Fortsätze  einiger  Zellen  erscheinen  als  ziemlich  regel- 
mässige, runde  Körper,  an  denen  Ausbuchtungen  kaum  zu  be- 
merken sind ;  bei  anderen  Zellen  sieht  der  Fortsatz  aus,  wie  ein 
Band,  das  ungleichmässig  in  Dicke  und  Breite  ist;  an  manchen 
Stellen  ist  dasselbe  so  dünn,  dass  es  oft  durchlöchert  erscheint. 

Nach  M.  Schnitze  theilen  sich  die  Fortsätze  der  Epithel- 
zellen nur  im  untersten  Theile  (bei  dem  Eintritt  in  das 
subepitheliale  Gewebe) ;  dieselben  geben  aber,  nach  meinen 
Beobachtungen,  Ausläufer  in  ganz  verschiedener  Höhe,  haupt- 
sächlich in  ihren  unteren  zwei  Dritttheilen  ab.  Durch  diese 
Ausläufer  anastomosiren  die  Epithelzollen  mit  einander  und 
bilden  auf  den  verticalen  Schnitten  ein  hübsches  Netz  mit 
grossen,  eckigen  Maschen.  Ein  solches  Bild  erhält  man  am 
besten,  wenn  man  die  Schleimhaut  in  Iproc.  Lösung  von  Kali 
bichromicum  einige  Tage  macerirt,  in  Leim  legt  und  in  Alkohol 
erhärten  lässt;  bei  der  Vorbereitung  der  mikroskopischen 
Schnitte  fallen  viele  runde  Kerne  heraus  und  die  Fortsätze  der 
Epithelzellen  mit  ihren  Anastomosen  und  ihr  Uebergang  in  das 
unterliegende  Gewebe  werden  sichtbar. 

Endlich  erhält  man  in  sehr  seltenen  Fällen ,  bei  der  Zer- 
zupfung der  Schleimhaut  der  regio  olfactoria,  sehr  breite  La- 
mellen, denen  einige  Körper  der  Epithelzellen  (bis  zu  vier) 
aufsitzen.  In  einer  solchen  Lamelle  ist  es  auf  keine  Weise 
möglich^  die  Grenzen  zwischen  den  einzelnen  centralen  Fort- 
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Sätzen  zu  unterscheiden.  Zuweilen  kann  man  in  einer  solchen 
Lamelle  ein  bis  zwei  grosse,  ovale  Löcher  bemerken,  für  ge- 
wöhnlich ist  aber  die  DurdilOcherung  nur  eine  scheinbare,  be- 
dingt durch  die  ungleichmässige  Dicke  der  Lamelle.  Derartig 
veränderte  Epithelzellen  liegen  zuweilen,  vielleicht  auch  aus- 
schliesslich, in  der  Umgebung  der  Bowman^schen  Drüsen.  Es 
ist  mir  einmal  gelungen,  ein  Bruchstück  einer  Bowman'schen 
Drüse  zu  sehen,  welche  in  Form  einer  Rühre  von  diesen  plat- 
tenförmigen  Epithelzellen  umgeben  war. 

Die  centralen  Fortslitze  der  Epithelzellen  senken  sich  in 
das  unterliegende  Bindegewebe  ein,  das  sich  gleich  füret  der 
oberen  Pigmentschicht  befindet. 

Die  zweite  Art  der  Elemente  der  epithelialen  Schicht  — 
die  Riechzellen  —  charakterisiren  sich  nach  M.  SchuUze  durch 
einen,  im  Vergleich  mit  der  ersten  Art  dünnen,  peripherischen 
Fortsatz ,  einen  runden  Kern  und  einen  sehr  dünnen ,  nicht  ra- 
mificirten,  centralen  Auslaufer. 

Die  Riechzellen  zeigen ,  im  Gegensatz  zu  den  Epithelzellen, 
sehr  mannigfaltige  peripherische  und  sehr  einförmige  cen- 
trale Fortsätze.  Die  Länge  ihrer  peripherischen  Portsätze  ist 
gewöhnlich  beträchtlicher,  als  die  Länge  der  entsprechenden 
Fortsätze  der  Epithelzellen.  Die  kürzesten  peripherischen  Fort- 
sätze der  Biechzellen,  deren  Kerne  an  der  Oberfläche  des 
unteren  Theils  der  Epithelialschicht  liegen,  sind  ungefähr  von 
der  Länge  der  peripherischen  Fortsätze  der  Epithelzellen;  die 
längsten  dagegen  ungefähr  gleich  der  Dicke  der  ganzen  Epi- 
thelialschicht im  Gentrum  der  regio  olfactoria.  Ebenso  man- 
nigfaltig ist  auch  die  Dicke  der  Fortsätze :  in  einigen  Fällen  ist 
der  peripherische  Fortsatz  der  Riechzelle  so  dünn,  dass  man 
Mühe  hat,  ihn  von  dem  centralen  zu  unterscheiden;  in  anderen 
Fällen  dagegen  steht  seine  Breite  der  Breite  der  peripherischen 
Fortsätze  der  Epithelzellen  nur  wenig  nach;  aber  auch  in 
diesem  letzteren  Falle  ist  es  nicht  schwer,  ihn  davon  zu 
unterscheiden,  da  er  mehr  homogen  ist,  d.  h.  keine  kör- 
nige Beschaffenheit  besitzt,  stärker  das  Licht  bricht  und  von 
Ueberosmiumsäure  intensiver  gefärbt  wird.  Zwischen  den 
erwähnten  Grenzen  der  Länge  und  Breite  giebt  es  alle  mög- 
lichen Uebergänge. 
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Die  centralen  Fortsätze  der  Riecbzellen,  mit  Ausnahme 
desjenigen  Theiles,  welcher  an  den  Kern  grenzt,  haben  immer 
eine  und  dieselbe  Gestalt.  In  einigen  Fällen  besitzt  dieser 
Fortsatz  schon  gleich  am  Anfange,  bei  seinem  Abgange  vom 
Kerne,  seine  charakteristische  Form,  d.h.  er  ist  sehr  dünn,  mit 
leichten  varicbsen  Anschwellungen  versehen ,  in  anderen  Fällen 
geht  der  Kern  nur  allmälig  in  den  Fortsatz  über,  welcher  nur 
nach  und  nach  sich  verjüngt,  und  erst  in  einiger  Entfernung 
vom  Kerne  seine  charakteristische  Form  erhält.  Die  Kerne 
solcher  Zellen  haben  gewöhnlich  eine  ovale  Form,  und  die  ganze 
Zelle  besitzt  eine  spindelförmige  Gestalt.  Wird  der  centrale 
Fortsatz  einer  solchen  Zelle ,  ehe  er  seine  charakteristische  Form 
erhalten  hat,  abgebrochen,  so  ist  es  sehr  schwer  festzustellen, 
zu  welcher  Art  die  betrachtete  Zelle  gezählt  werden  muss,  wenn 
man  vorher  ähnliche  Zellen  im  unversehrten  Zustande  nicht 
gesehen  haL  Zwischen  diesen  zwei  Arten  des  Anfanges  der 
centralen  Fortsätze  der  Riechzelien  giebt  es  alle  möglichen 
Uebergangsformen.  Es  ist  jedoch  zu  bemerken ,  dass  der  cen- 
trale Fortsatz  der  Riechzelien,  auch  in  solchen  Fällen,  wo  er 
deutlich  seine  charakteristische  Gestalt  besitzt,  mit  der  Ent- 
fernung vom  Kerne  sich  verjüngt,  und  zuletzt  kaum  wahrnehm- 
bar wird  (Syst.  8,  ocul.  4,  Hartn.),  so  dass  die  die  Varicosi- 
täten  verbindenden  Fäden  nur  bei  grosser  Aufmerksamkeit 
bemerkt  werden  können.  Die  Länge  der  centralen  Fortsätze 
ist  zuweilen  sehr  bedeutend  —  sie  kann  um  das  Doppelte  die 
Dicke  der  Epithelialschicht  (im  Centrum)  übertreffen.  Wenn  bei 
einem  so  langen  centralen  Fortsatze  die  Riechzelle  auch  einen 
sehr  langen  peripherischen  Fortsatz  besitzt,  so  ist  es  verständ- 
lich, dass  die  Länge  der  ganzen  Zelle  die  Länge  der  grössten 
Epithelzellen  weit  hinter  sich  lässt. 

Die  centralen  Fortsätze  der  Riechzellen  sammeln  sich  zu 
einzelnen  Bündeln ,  die  in  der  Tiefe  der  Epithelialschicht  ihre 
verticale  Richtung  in  eine  horizontale  verändern  und,  nachdem 
sie  eine  Strecke  quer  zwischen  den  centralen  Fortsätzen  der 
Epithelzellen ,  an  der  Grenze  des  Uebergangs  derselben  in  das 
subepitheliale  Bindegewebe,  ihren  Verlauf  genommen,  plötzlich 
nach  unten  umbiegen  und  in  dem  unterliegenden  Gewebe  nun 
als  marklose  Nerven  erscheinen.  Hit  dem  horizontalen  Theile 
des  Bündels  vereinigen  sich,  falls  dieser  eine  beträchtliche 
Länge   besitzt,  manchmal   ein   bis  zwei  andere  kleinere,  Von 
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oben  her  senkrecht  auf  dieselbe  gerichtete  Bündel.  Gewöhnlich 
rcisst  beim  Zerzupfen  der  Präparate  die  Epithelialschicht  vom 
unterliegenden  Gewebe  ab  und  die  beschriebenen  Bündel  er- 
scheinen dann  in  Form  von  Pinselchen ,  entsprechend  den  von 
if.  Schnitze  an  den  zerrissenen  Enden  des  marklosen  Nerven 
beobachteten.  Einmal  habe  ich  an  einem  Zerzupfungsprä- 
parate,  am  unteren  Ende  der  abgerissenen  Epithelialschicht, 
zwei  horizontal  verlaufende  Bündel  beobachtet,  welche  sich« 
kreuzten,  indem  sie  dabei  einander  mit  ihren  Fasern  durch- 
setzten und  nachher  noch  eine  kurze  Strecke  verliefen,  dann 
mit  einem  Mal,  fast  unter  einem  rechten  Winkel  nach  unten 
umbogen  und  mit  zwei  der  schon  erwSthnten  Pinsel  endigten. 
Horizontal  verlaufende,  centrale  Fortsetze  in  den  tiefen  Parthien  ^ 
der  epithelialen  Schicht  hat  auch  Babutin^)  beim  Proteus  be- 
obachtet. 

Auf  Schnitten  der  Schleimhaut  der  regio  olfactoria  be- 
merkt man,  besonders  zwischen  den  Pigmentschichten,  eine 
ziemlich  beträchtliche  Quantität  markloser  Nervenstämme, 
welche  eine  grosse  Zahl  von  Aesten  in  der  Richtung  nach  der 
Epithelialschicht  senden.  Diese  Zweige  durchsetzen  das  sub- 
epitheliale Bindegewebe,  d.  h.  das  Gewebe  zwischen  der  epi- 
thelialen und  der  oberen  Pigmentschicht,  fast  beständig  in 
perpendiculärer  Richtung  und  treten  in  derselben  Richtung  in 
Form  dünner  Stämmchen  in  die  epitheliale  Schicht. 

Exner  behauptet,  dass  es  alle  möglichen  Uebergangsformen 
zwischen  den  Epithel-  und  den  Riechzellen  M.  Schultzens  giebt; 
es  sei  deshalb  die  von  JH.  Schnitze  angenommene  Classification 
dieser  Zellen  eine  künstliche.  Obgleich  ich  mich  an  meinen 
Präparaten  überzeugt  habe,  dass  die  Mannigfaltigkeit  der  Zellen- 
formen der  epithelialen  Schicht  eine  noch  grössere  ist ,  als  ich 
auf  Grund  der  Untersuchungen  von  Exnei'  an  Fröschen  er- 
warten konnte,  muss  ich  dennoch  die  Ansicht  M.  Schultzens 
für  richtig  anerkennen.  Denn  untersucht  man  die  Theile  der 
regio  olfactoria,  wo  der  specifische  Bau  dieser  Gegend  am 
prägnantesten  ausgesprochen  ist,  d.  h.  die  centralen  Parthien 
derselben,  so*  zeigen  sich  alle  dabei  erhaltenen  Zellen,  dem  Baue 


4)  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweben  von  Stricker. 
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ihrer  centralen  Fortsätze  nach,  sowie  nach  anderen  weniger  cha- 
rakteristischen Merkmalen,  in  zwei  deutlich  verschiedene  Gruppen 
gesondert.  Wenn  man  dagegen  die  peripherischen  Parthien 
der  regio  olfactoria  untersucht ,  so  findet  man  in  der  That,  ne- 
ben den  Epithel-  und  Riechzellen  auch  solche  Zellen ,  welche 
man  weder  zu  diesen  noch  zu  jenen  zählen  kann.  Aehnliche 
Zellen  kamen  mir  wahrscheinlich  deshalb  selten  zu  Gesichte, 
weil  ich  vorzüglich  die  centralen  Parthien  der  regio  olfactoria 
untersucht  habe.  Die  peripherischen  Fortsätze  dieser  Ueber- 
gangszellen  erinnern  am  meisten  an  breite,  regelmässig  cy- 
lindrische  Fortsätze  einiger  Riechzellen.  Was  die  centralen 
Fortsätze  dieser  Zellen  betrifft,  so  kommen  hauptsächlich  zwei 
Formen  vor:  4)  dünne,  am  Ende  in  zwei  noch  dünnere  und 
kurze  Zweige  sich  theilende  Fäden  (solche  centrale  Fortsätze 
sind  aber  nie  so  dünn,  wie  die  centralen  Fortsätze  der  Riech- 
zellen und  besitzen  keine  Varicositäten ,  weiche  die  Fortsätze 
der  Riechzellen,  wenigstens  bei  der  oben  erwähnten  Behand- 
lung, haben);  2)  solche,  deren  oberer,  am  Kerne  liegender 
theil  sich  von  der  vorhergehenden  Form  nicht  unterscheidet, 
deren  unterer  Theil  aber  breiter  ist  und  unregel massige,  gleich- 
sam zerrissene  Ränder  besitzt. 

Exner  hat  die  Ansicht  ausgesprochen ,  dass  zwischen  dem 
Bindegewebe  und  der  epithelialen  Schicht  ein  besonderes 
reticulum  existirt,  das  in  seinen  Schlingen  runde  Kerne  ein- 
schliesst,  in  dem  von  einer  Seite  alle  Zellen  der  epithelia- 
len Schicht,  d.  h.  die  Epithel-  und  die  Riechzellen  endigen 
und  in  das,  von  der  anderen  Seite,  der  nervus  olfactorius  über- 
geht. Heine  Untersuchungen  haben  mich  überzeugt,  dass  die 
centralen  Fortsätze  der  epithelialen  Zellen  unter  einander  ana- 
stomosiren  und  wirklich  ein  Netz  bilden,  welches  die  ganze 
Breite  des  dritten  (unteren)  Theils  der  Epithelialschicht  ein- 
nimmt und  dessen  obere  Theile  durch  nichts  Wesentliches 
von  den  tieferliegenden  sich  unterscheiden,  mit  Ausnahme, 
dass  die  Maschen  im  oberen  Theile  grösser  sind.  Die  an  der 
Grenze  des  subepitheliaien  Gewebes  liegenden,  runden  Kerne 
unterscheiden  sich  von  den  höher  gelegenen  auch  gar  nicht. 
Aus  vielen  Stellen  der  Untersuchungen  Eamer^s  (S.  10  des 
ersten  Aufsatzes  und  S.  13  des  zweiten)  ist  es  ersichtlich,  dass 
er  unter  seinem  reticulum  denjenigen  Theil  der  Schleimhaut 
versteht,    welchen    U,  Schnitze   unter   dem  Namen    des   sub- 

lUth.-phys.  Glasse.    1873.  48 
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epithelialen  Gewebes  beschrieben  hat  und  welcher  beim  Frosche, 
wie  aus  meiner  Arbeit  hervorgeht,  von  einer  Seite  an  die 
obere  Pigmenlschicbt ,  von  der  anderen  an  die  untere  Grenze 
der  Schicht  runder  Kerne  grenzt.  Diesem  Gewebe  einen  ner- 
vösen Charakter  zuzuschreiben,  ist  schon  aus  dem  Grunde  nicht 
möglich,  weil  diiei  durch  dasselbe  zur  epithelialen  Schicht  ge- 
benden Nerven  es  in  Form  isolirter  Bündel  durchsetzen ,  ohne 
irgend  ein  Netz  zu  bilden. 


A.  W.  Volkmanny  lieber  die  relativen  Gewichte  der  mensch- 
lichen Knochen, 

Ich  habe ,  bei  Untersuchung  der  näheren  Beslandtheile  der 
menschlichen  Knochen,  sehr  viel  Veranlassung  gehabt,  die 
einzelnen  Theile  des  Skelets  zu  wiegen,  und  habe  dabei  Er- 
fahrungen über  die  relative  Schwere  derselben  gemacht,  welche 
der  Mittheilung  werth  scheinen.  Ich  habe  nümlicb  gefunden, 
dass  die  Gewichtsverhllltni^se  der  einzelnen  Knochen,  trotz  auf- 
fallender Verschiedenheiten  in  Bezug  auf  Lebensalter,  Grösse, 
Fett-  und  Wassergehalt,  doch  ziemlich  constant  sind. 

Es  wird  angemessen  sein  ,  über  die  constitutionellen  Ver- 
hültnisse  der  neun  Individuen,  an  welchen  ich  meine  Unter- 
suchungen angestellt  habe,  einige  allgemeine  Bemerkungen 
vorauszuschicken. 

Nr.  1.  Mann  von  67  Jahren,  gross,  mager,  54,53  Kilo- 
gramm schwer. 

Nr.  2.  Selbstmörder,  50  Jahr  alt,  gut  genährt,  Körper- 
gewicht 56,40  Kilogramm. 

Nr.  3.  Mittelgrosser  starker  Mann,  2S  Jahr  alt,  Körper- 
gewicht ungeföhr  58  Kilogramm. 

Nr.  4.  Mann  von  65  Jahren ,  durch  Krankheit  äusserst  ab- 
gemagert; wog  nur  38,45  Kilogr. ,  während  er  nach  seiner 
Körperlänge  hätte  53  Kilogr.  wiegen  sollen. 

Nr.  5.  Junger,  wohlgebildeter  Bursche  von  1 4  Jahren.  Seine 
Körperlänge  betrug  4,37  Meter  und  hiemach  zu  schliessen  sein 
Körpergewicht  etwa  30  Kilogramm^). 


4)  Es  ist  merkwürdig,  dass  die  Proportionsgewichtc  der  Knochen  in 
diesen)  jungen ,  durchaus  unreiren  Individuum  aus  der  Reihe  der  übrigen 
nicht  merklich  herausfielen. 

^8* 
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Nr.  6.  Ziemlich  erwachsener,  wohlgebildeter  Jüngling  von 
16  Jahren. 

Nr.  7.  Sehr  robuster  Selbstmörder  von  38  Jahren.  Körper- 
gewicht 64,53  Kilogr.  Der  mittlere  Fettgehalt  der  Knochen  be- 
trug 3 1  Procent  I  — 

Nr.  8.  Schwindsüchtiger  ÄTann  von  23  Jahren.  Körper- 
li^nge  1,77  Meter,  was  bei  einem  nicht  abgezehrten  Individuum 
auf  ein  Körpergewicht  von  etwa  62,5  Kilogramm  hinweisen 
würde.  Der  mittlere  Fettgehalt  der  Knochen  betrug  noch  nicht 
V2  Procent  I  — 

Nr.  9.  Robuster  Mann  von  45  Jahren.  Körpergewicht  nach 
Schätzung  etwa  63  Kilogramm. 

Um  die  relative  Schwere  der  einzelnen  Knochen  verstand- 
Uch  zu  machen ,  bemesse  ich  das  Gewicht  jedes  Knochens  nach 
dem  der  Speiche  (os  radii) ,  indem  ich  diese  als  Gewichtseinheit 
setze.  Ich  dividire  also  das  Gewicht  jedes  Knochens  mit  dem 
des  radius,  und  erhalte  in  dem  Quotienten  sein  Proportions- 
gewicht. 

Zur  Vermeidung  unnützer  Weitliiufigkeiien  habe  ich  hin 
und  wieder  statt  der  Proportionsgewichte  einzelner  Knochen  die 
ganzer  Knochencomplexe ,  z.  B.  der  Hand-  und  Fusswurzeln, 
aufgesucht.  Für  manche  wichtige  Knochen ,  namentlich  für  die 
Wirbel ,  besitze  ich  nicht  genug  Erfahrungen ,  um  das  relative 
Gewicht  bestimmen  zu  können. 

In  nachstehender  Tabelle  sind  für  1 7  verschiedene  Knochen, 
respective  Knochencomplexe,  die  Proportionsgewichte  angegeben, 
und  zwar  mit  Aufzeichnung  der  kleinsten  und  der  grössten  be- 
obachteten Weiche.  Der  ebenfalls  aufgezeichnete  Mittelwerth 
ist  das  arithmetische  Mittel  aus  allen  in  Untersuchung  genom- 
menen Fällen,  deren  Zahl  in  einer  besonderen  Kolumne  ver- 
zeichnet ist.  In  der  letzten  Reihe  der  Tabelle  habe  ich  die 
Grösse  des  wahrscheinlichen  Fehlers  meiner  Proportionsgewichte 
im  einzelnen  Falle  angegeben ,  das  will  sagen  den  wahrschein- 
lichen Fehler,  den  man  begeht,  wenn  man  das  von  mir  auf- 
gestellte Proportionsgewicht,  welches  nur  die  Bedeutung  eines 
Mittelwerthes  hat,  für  einen  beliebigen  Fall  in  Anwendung 
nimmt  1). 


i)  Die  Formel,  nach  welcher  der  in  Rede  stehende  wahrscheinliche 
Fehler  berechnet  wurde,  ist: 
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Tabelle  I. 

Proportionsgewichte  der  Knochen. 


Knochen 


maximam       minimnin 


Mittel 

4)  radius  —  —  4 

i)  Kreuzbein  4,95  3,34  4,09 

3)  Hüftbein  7,67  5,62  6,33 

4)  12  Rippen  4,50  3,44  4,00 

5)  Schlüsselbein                   0,57  0,39  0,34 

6)  Schulterblatt                    1,93  1,44  4,60 

7)  Oberarmknochen           4,04  3,43  3,68 

8)  Ellenbogen                      1,24        -     1,04  4,46 

9)  Handwurzel                   0,48  0,33  0,40 
4  0)  Mittelhand  u.  Finger      4,26  4,07  4,48 

41)  Oberschenkel  42,73  40,04  40,80 

42)  Schienbein  6,89  6,02  6,54 

43)  Wadenbein                      4,49  4,04  4,4  8 

44)  Fusswarzel  3,74  2,75  2,98 
15)  Mittelfuss  U.Zehen  4,42  4,40  4,34 
46)  Dnterkiefer  4,88  4,08  4,55 
17)  Schädel  42,64  40,06  44,44 


Zahl  der 
Beohftch- 
taugen 

9 

7 

8 

7 

8 

8     - 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

8 

7 

6 


wahr- 
scheinlich. 
Fehler. 

0,480 
0,545 
0,256 
0,038 
0,149 
0,205 
0,042 
0,080 
0,043 
0,558 
0,244 
0,090 
0,225 
0,069 
0,242 
0,64  4 


Anlangend  die  wahrscheinlichen  Fehler,  so  isl  einleuch- 
tend, dass  die  Bedeutung  derselben  im  einzelnen  Falle  von 
ihrem  Verhällniss  zu  den  bezüglichen  Proporlionsgewichien 
abhangt,  denn  offenbar  ist  ein  wahrscheinlicher  Fehler  von  der 
Grösse  0,1  zehnmal  gewichtiger,  wenn  er  sich  auf  das  Propor- 
tiousgcwicht  i  bezieht,  als  wenn  er  zu  dem  Proporllonsgewichte 
f  0  gehört.  Berücksichtigt  man  dies  ^  so  wird  man  finden ,  dass 
die  von  mir  berechneten  wahrscheinlichen  Fehler  von  sehr 
massiger  Grösse  sind. 

Man  sieht  leicht,  dass  mit  Hülfe  der  von  mir  aufgestellten 
Tabelle  das  unbekannte  Gewicht  eines  Knochens  aus  dem  be- 
kannten eines  anderen  abgeleitet  werden  könne.  Da  sich  die 
Proporllonsgewichte  der  Knochen  P,  P*  wie  ihre  absoluten  Ge- 
wichte Gj  G^  verhalten ,  so  braucht  man  nur  die  Schwere  eines 
Knochens  zu  kennen,  um  das  Gewicht  jedes  andern,  und  folg- 
lich auch  des  ganzen  Skelets  berechnen  zu  können.    Die  Ge- 


0,674 


/: 


SJn 

N-i 


in  welcher  SF^  die  Summe  der  Fehlerquadraie  und  N  die  Zahl  der  ge- 
gebenen Beobachtungen  bezeichnet. 
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nauigkeit  des  berechneten  Werlhes  wird  selbstverständlich 
der  Yerlässlichkeit  des  aufgesteliten  Proporlionsgewichtes  ent- 
sprechen. 

Ich  will  nun  den  Grad  der  Brauchbarkeit  solcher  Rech- 
nungen speciell  nachweisen,  und  will,  um  den  Leser  in  den 
Stand  zu  setzen ,  sich  eine  eigne  Ueberzeugung  zu  bilden ,  für 
fünf  Individuen  die  absoluten  Gewichte  sämmtlicher  Knochen 
angeben.  —  Die  in  der  nachstehenden  Tabelle  angegebenen 
Numern  der  Leichen  entsprechen  den  Numern,  unter  wel- 
chen ich  oben  die  constitutionellen  Verhältnisse  der  neun  von 
mir  untersuchten  Individuen  beschrieben  habe. 


Tabelle  IL 

Absolute  Gewichte  der  Knochen. 

Name. 

Nr.  d«r  Leiche. 

'    1 

4 

7 

8 

9 

Speiche 

76,4  Gr. 

73,2  Gr. 

59,5  Gr. 

65,9  Gr. 

65,6Gr 

Kreuzbein 

373,3  » 

274,7  1» 

224,9  » 

326.3  » 

212,7  « 

Hüftbein 

583,7  » 

429,7  » 

378,6  » 

477,8  » 

872,3  »^ 

Schlüsselbein 

43,8  » 

39,0  » 

29,6  » 

34,9  » 

34,8  » 

Schulterblau 

147,4   » 

103,3  » 

94,8  » 

119,1  » 

96,8  » 

Oberarm 

300,7  » 

229,2  » 

222,7  » 

271,1   » 

208,5  » 

Ellenbogen 

94,5  » 

81,3  » 

75,6  » 

75,6  » 

68,5  » 

Handwurzel 

3S,5  » 

35,0  » 

27,9  D 

25,1   » 

21,6  » 

Mittelhand  u.  Finget 

•     95,8  » 

92,7  ). 

76,9  » 

78,0  » 

71,3  » 

Oberschenkel 

848,2  » 

750,5  » 

685,4  » 

838,4  » 

696,5  » 

Schienbein 

514,6  » 

440,9  » 

395,5  » 

451,0  *> 

417,0  » 

Wadenbein 

92,9  » 

76,2  » 

88,1   » 

98,2  » 

79,6  » 

Fusswurzel 

239,5  » 

201,5  » 

206,1   » 

200,2  » 

167,3  » 

Mittelfuss  u.  Zehen 

104,0  » 

104,3  » 

92,4  » 

88,0  » 

75,3  • 

Unterkiefer 

143,1   » 

86,2  » 

105,4  » 

121,7  » 

102,7  » 

Schädel 

959,6  » 

736,4  » 

795,5  » 

743,9  » 

803,7  » 

1«  Rippen 

325,6  » 

329,0  » 

249,1   » 

273,9  » 

241,6  n 

Brustbein 

76,6  » 

79,1   » 

79,0  » 

85,2  » 

52,1   » 

Alle  Wirbel  mit 

Knorpeln 

1445,7  » 

1155,2  » 

4043,1   » 

4109,8  )> 

970,2  » 

Kniescheibe 

60,5  » 

51,1   » 

53,6  » 

72,1   » 

24,4  M 

Alle  Rippenknoipel 

200,0  » 

180,0  » 

193,0  » 

195,7  » 

160,0  » 
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Untersuchung  der  Brauchbarkeit  der  Proportionsgewichte 
zum  Rechnen. 

A.  Wenn  man  mit  Hülfe  unserer  Proportionsgewichte  aus 
dem  bekannten  Gewichte  eines  gegebenen  Knochen  das  un- 
bekannte eines  anderen  berechnet,  also  die  Proportion  P:  P^  =s 
G:G^  in  Anwendung  nimmt,  wird  man  zwar  in  einzelnen  Fällen 
der  Wahrheit  sehr  nahe  kommen,  in  andern  Fällen  dagegen  ent- 
fernt sich  der  berechnete  Werth  von  dem  wahren  beträchtlich. 
Letzteres  muss  der  Fall  sein,  wenn  beide  in  Redinung  gebrachte 
Knochen  nach  entgegengesetzten  Seiten  vom  Normalgewichte 
abweichen,  also  wenn  der  eine  ungewöhnlich  schwer,  der 
andere  ungewöhnlidi  leicht  ist. 

Ich  will  einige  Beispiele  solcher  Rechnungen  vorlegen  und 
zunächst  das  Gewicht  des  Ellenbogens  aus  dem  gegebenen 
Gewichte  der  Speiche  berechnen.  Dazu  ist  nur  nOthig,  dass 
letzteres  mit  dem  Proportionsgewicbte  des  Ellenbogens  »4,16 
multiplicirl  wird. 

Gewicht  des  Ellenbogens 


che 

gefunden 

berechnet 

Differenz 

Rechenfehler 

4 

94,5  Gr. 

88,SGr. 

—  6,2  Gr. 

Vl5 

4 

81,8  » 

84,9  » 

+  »,6  » 

Va 

7 

75,6  » 

69,0  » 

-6,6. 

Vii 

8 

75,6  » 

76,4  » 

—  t,8  » 

V9I 

9 

68,5  n 

74,4  » 

+  8,6  . 

V» 

Um  noch  ein  zweites  Beispiel  vorzulegen,  will  ich  im  Nach- 
stehenden  das  Gewicht  des  Ellenbogens  aus  dem  des  Oberschenkels 
berechnen.  Die  Proportionsgewichte  der  beiden  Knochen  ver- 
halten sich  wie  1,46:  40,8,  ebenso  sollen  sich  also  die  absoluten 
Gewichte  verhalten,  Ubef  welche  Tabelle  11.  Aufschluss  giebt. 

Gewicht  des  Ellenbogens 


Leiche  gefunden  berechnet  DifTereiiz  Rechenfehler 

4  94,5 Gr.  94,4  Gr.  —3,4 Gr.  V« 

4  84,3  »  80,6  *       ^  -  0,7  »  Vi« 

7  75,6  »  73,6  »  —  J,0  »  Vas 

8  75,6  »  90,0  »  +  44,4  »  V$ 

9  68,5  »  74,8  »  +  6,3  d  % 
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Der  in  Leiche  8  vorkommende  Fehler  von  Y5  beweist,  dass 
einzelne  Fälle  vorkommen,  welche  der  Gleichung  P :  P*  =  G :  G* 
in  sehr  geringem  Maassc  entsprechen. 

B.  Etwas  günstigere  Resultate  sind  zu  erwarten,  wenn 
man  statt  der  Proportion 

P:P^  =  G:G^     (I) 

die  folgende  substituirt : 

6P:Pi  =  86:  Gl     (11) 

wo  $  eine  Summe  bezeichnet. 

Hiernach  bedeutet  SP  die  Summe  der  Proportionsgewichte 
einer  mehr  oder  weniger  grossen  Summe  von  Knochen,  und 
SG  die  Summe  der  absoluten  Gewichte  «iller  der  Knochen, 
welche  zur  Herstellung  des  Werthes  SP  in  Anwendung  genom- 
men wurden. 

Der  Grund,  warum  man  mit  Gleichung  (H)  der  Wahrheit 
näher  kommt,  ist  der,  dass  die  Zf.  Fehler,  welche  den  einzelnen 
Fällen  anhaften,  sich  in  den  Summen  SP  und  SG  mehr  oder 
weniger  ausgleichen. 

Um  hierzu  Belege  zu  geben ,  will  ich  diesmal  das  Gewicht 
des  Ellenbogens  aus  dem  gegebenen  Gewichte  aller  übrigen 
Armknochen  (also  Oberarm,  Speiche,  Handwurzel,  Mittelhand 
und  Finger)  berechnen.  Die  Summe  SG  ist  für  jede  der  fünf 
Leichen  aus  Tabelle  U.  zu  entnehmen ,  die  Summe  SP  beträgt 
nach  Tabelle  I.  ein  für  allemal  6,26. 

Gewicht  des  Ellenbogens 


Leiche        gefunden         berechnet  Differenz      Rechenfehler. 

\  94,5Gr.  98,5Gr.  —  4     Gr.  Vm 

4  81,3  »  79,7  »  —  4,6  I.  «/ji 

^  7  75,6  »  74,5  »  -  4,1   »  »/jg 

8  75,6  »  81,5  I»  +  5,9  »  V13 

9  68,5  »  68,0  J»  —  0,5  »  Vi83 

In  analoger  Weise  habe  ich  das  Gewicht  des  Ellenbogens 
aus  dem  Gewichte  sämmtlicher  Schenkelknochen  berechnet. 
In  diesem  Falle  verhält  sich  P:  SP*  =  1,46  :  22,8. 
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Gewicht  des  Ellenbogens 


Leiche 

gefunden 

berechnet 

Differenz 

{Rechenfehler 

1 

94,5Gr. 

91,5Gr. 

—  3,0  Gr. 

% 

4 

81,8  n 

80,0  » 

-1,8  » 

'Im 

7 

75,6  » 

74,6  » 

-1,0  » 

'In 

8 

75,6  » 

85,3  » 

+  9,6  » 

'Ib 

9 

68,5  » 

73,0  » 

+  4,5  » 

Vl5 

Man  siehl^  dass  nun  der  grössie  Fehler  nur  Yg  beträgt, 
während  bei  voriger  Rechnung  Fehler  von  '/^  vorkommen. 

C.  Zu  noch  genaueren  Resultaten  führt  die  Rechnung, 
wenn  man  sich  folgender  Proportion  bedient : 

SP.S^P^  =  SGiS^G^  (III) 
das  heisst  also,  wenn  auf  beiden  Seiten  der  Gleichung  in  jedem 
der  beiden  Glieder  Summen  von  Fällen  statt  einzelner  Fälle  in 
Anwendung  genommen  werden.  Der  Grund  der  grösseren  Ge- 
nauigkeit ist  der,  dass  die  qp  Fehler,  welche  den  einzelnen 
Fällen  anhaften ,  nun  in  allen  Gliedern  der  Gleichung  Gelegen- 
heit Gnden,  sich  auszugleichen. 

Um  die  Brauchbarkeit  einer  derartigen  Proportion  zu 
prüfen,  soll  im  Nachstehenden  aus  dem  gegebenen  Gewichte 
sämmtiichcr  Armknochen  (Schulterblatt  und  Schlüsselbein  nicht 
mitgerechnet)  das  Gewicht  sämmtlicher  Beinknochen  berechnet 
werden.    Nach  Tabelle  I.  verhält  sich  SP:  S'P'^  =  7,42 :  «2,8< . 

Gewicht  der  Beinknochen 


Leiche 

1 
4 
7 
8 
9 

gefanden 
1799,2Gr. 

1578.4  » 

1467.5  » 
1675,8  » 
1435,7  » 

berechnet 
1841, 7Gr. 
1573,1  » 
1419,8  » 
1585,8  » 
1838,8  » 

Differenz 

+  43,5Gr. 

-1,8  • 

—  48,3  » 

—  90,5  « 

—  96,9  n 

Rechenfehler 

7» 
Vt» 
Vis 

Unstreitig  werden 

die  nach  dem 

1  Schema 

der 

Gleicbuoj 

(III)  ausgeführten  Rechnungen  um  so  befriedigendere  Resultate 
ergeben,  je  grösser  die  Zahl  der  Fälle  ist,  welche  die  in  Betracht 
genommenen  Summen  includiren ,  und  ist  daher  von  vom  her- 
ein zu  erwarten ,  dass  man  aus  dem  bekannten  Gewichte  eines 
grösseren  Knochencomplexes ,  wie  beispielsweise  aus  dem  Ge- 
wichte einer  obem  oder  untern  Extremität,  mit  ziemlicher  Sicher- 
heit auf  das  Gewicht  des  Skelets  im  Ganzen  werde  folgern  können. 
Es  ist  von  Interesse,  diese  Voraussetzung  bestätigt  zu  finden. 
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Aus  den  in  Tab.  II.  vorgelegten  fUnf  Versuchsreihen  ergiebt 
sich  im  Mitlei  Folgendes.  Setzt  man  das  Gewicht  des  ganzen 
Skelets  =  100,  so  beträgt  das  der  Armknochen  5,91  und  .das 
der  Beinknochen  18,63.  Ich  will  nun  mit  Hülfe  dieser  Propor- 
tionaleii  zunächst  aus  dem  Gewichte  der  oberen  Extremität  das 
Gewicht  des  ganzen  Skelets  ableiten. 

Gewicht  des  Skelets  (a) 


Leiche 

gefunden 

berechnet 

Differenz 

Rechenfehler 

4 

4032&,2Gr. 

40444,OGr. 

—  4  84,2  Gr. 

VsT 

4 

8508,6  » 

8650,5  » 

+  446,9  » 

'/«8 

7 

7856,4  » 

7974,3  » 

+  444,9  » 

'/«8 

8 

8654,7  » 

8734,8  » 

+     86,4   » 

VlOO 

9 

7496,1  » 

7373,8  » 

—  4  2«,8  » 

V« 

Das  Proporlionsgcwicht  der  Knochen  der  unteren  Extremität 
=  18,63  Proc.  ist  nicht  so  verlässlich  als  das  der  Armknochen 
und  führt  daher,  wenn  man  es  zum  Berechnen  des  Skelct- 
gcwichtes  benutzt,  zu  minder  günstigen  Resultaten.  Hierüber 
geben  die  nachstehenden  Zahlen  näheren  Aufschluss. 

Gewicht  des  Skelets  (b) 


Leiche 

gefunden 

berechnet 

Diflferonz 

Rechenfehler 

4 

4  0325,2  Gr. 

9657, 5  Gr. 

—  667,7  Gr. 

Vi5 

4 

8503,6  • 

8446,5  » 

—  58,4  » 

Vl46 

7 

7856,0  » 

7877,4   » 

+  20,8  » 

Vj74 

8 

8654,7  n 

8995,2  » 

H^  843,5  > 

V25 

9 

7496,4   .» 

7706,4  » 

+  240,2  »  , 

V85 

Man  kann  also  das  Gewicht  des  Skelets  mit  Hülfe  der  von 
mir  aufgestellten  Proportionen  mit  ziemlicher  Genauigkeit  be- 
rechnen ,  wenn  nur  das  Gewicht  der  frischen  Arm-  oder  Bein- 
knochen, besonders  aber  der  ersteren  gegeben  ist. 

Ich  bemerke  zum  Schlüsse,  dass  die  Resultate  solcher  Rech- 
nungen ,  wie  ich  hier  vorgelegt  habe ,  unstreitig  noch  günstiger 
ausfallen  und  dadarch  an  Wichtigkeit  gewinnen  würden ,  wenn 
es  gelange ,  die  von  mir  aufgestellten  Proportionsgewichte  noch 
genauer  zu  bestimmen.  Aber  genauere  Bestimmungen ,  wie  sie 
im  hohen  Grade  zu  wünschen  sind,  stehen  freilich  nur  zu  er- 
warten ,  wenn  die  Anatomen  vom  Fache  sich  der  Angelegenheit 
annehmen,  und  durch  Wägung  frischer  Knochen  em  weiteres 
Erfahrungsmaterial  liefern. 
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Indem  ioh  das  miUlerc  Mengenverhältniss  der  nichtigsten 
Grundsubstanzen  des  menschlichen  Körpers  zu  ermitteln  be- 
absichtigte, war  ich  genöthigt,  für  die  Knochen  erst  das  mittlere 
Mengenverhältniss  ihrer  nähern  Bestandtheile  festzustellen. 

Es  ist  aufföUig,  dass  bei  den  überaus  zahlreichen  Knocben- 
anaiysen,  welche  zum  Theil  von  Chemikern  ersten  Ranges 
UDternouHnen  worden  sind ,  die  Frage ,  der  ich  mich  zuwende, 
nicht  längst  erledigt  ist.  In  der  That  aber  herrscht  in  den  An- 
gaben über  den  Wasser-  und  Fettgehalt  der  Knochen,  über  das 
Verhältniss  der  organischen  Substanz  zu  der  unorganischen  und 
gleicherweise  über  das  Yerhttlttiiss  des  Knochenknorpels  zur 
Knochenerde  so  wenig  Uebereinstimmung,  dass  es  zunächst 
unbegreiflich  scheint,  wie  im  Gebiete  der  exacten  Wissen- 
schaften so  Unvereinbares  zum  Vorschein  kommen  konnte.  Erst 
bei  näherer  Prüfung  löst  sich  der  Widerspruch  der  verschiede- 
nen Angaben  durch  die  einfache  Bemerkung,  dass  mit  dem 
Worte  Knochen ,  um  deren  Analyse  es  sich  handelt ,  sehr  ver- 
schiedene Dinge  bezeichnet  worden  sind. 

Die  Einen  nennen  das  Knochen,  was  man  im  gemeinen 
Leben  einen  Knochen  nennt,  und  entfernen,  wenn  sie  denselben 
chemisch  untersuchen,  zwar  alle  ihm  anhängenden  frenMlen 
Theile,  wie  Muskeln  /  Bänder  und  Knochenhaut,  nicht  aber  Ge- 
webe, die  ihm  inhäriren,  wie  beispielsweise  das  Knochenmark. 

Die  Andern  nennen  Knochen  kleine,  auf  künstlichem  Wege 
dargestellte  Stückchen  der  compacten  Rindensubslanz ,  von 
welcher  sie  nicht  nur  alles  anhängende  Mark,  sondern  selbst 
anhaftende  spongiöse  Substanz  sorgfältigst  entfernt  haben ,  und 
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wählen  diese  zu  ihren  Analysen,  offenbar  in  der  Meinung,  das 
Knochengewebe  auf  diese  Weise  in  möglichster  Reinheit  zu  un- 
tersuchen. Diesem  zweiten  Operationsverfahren ,  welches  bei- 
läufig bemerkt  die  meisten  und  unter  ihnen  die  angesehensten 
Chemiker  eingeschlagen  haben,  dürfte  vielfältig  eine  falsche 
Vorstellung  von  der  Natur  des  Knochengewebes  zu  Grunde 
liegen.  Das  Knochengewebe  ist,  um  E,  H.  TVefter's  Nomenklatur 
zu  brauchen,  ein  aus  zusammensetzenden  Geweben  zusam- 
mengesetztes, es  enthält  unfehlbar  Zellgewebe  mit  Fett,  Blut- 
gefässe und  Nerven,  und  ist  in  der  compacten  Substanz,  wo 
sich  von  diesen  inhärenten  Bestandtheilen  nur  Spuren  finden, 
nicht  reiner  als  in  der  spongiosa ,  wo  dieselben  mehr  massen- 
haft auftreten. 

Unverkennbar  ist,  dass  beide  Experimentalmethoden  nicht 
gleiche  Resultate  geben  können ,  und  dass  eben  desswegen  die 
Resultate  derselben  sorgföltig  auseinander  gehalten  werden 
müssen.  Nur  weil  dies  vielfältig  versäumt  worden,  liegt  die 
Lehre  von  den  nähern  Bestandtheilen  der  Knochen  noch  heute 
so  sehr  im  Argen. 

Die  chemischen  und  anatomischen  Handbücher  folgen, 
wenn  sie  die  Zusammensetzung  der  Knochen  besprechen,  fast 
ohne  Ausnahme  den  Autoren ,  welche  ausschliesslich  mit  com- 
pacter Knochensubstanz  arbeiteten,  und  verleiten,  indem  sie 
dies  nicht  ausdrücklich  hervorheben,  zu  der  Annahme,  dass 
quantitative  Bestimmungen,  welche  nur  für  die  compacte 
Substanz  gelten  dürfen,  für  die  Knochensubstanz  überhaupt 
gelten.  Auf  diese  Weise  sind  grobe  Missverständnisse  ent- 
standen ,  z.  B.  dass  die  Knochen  etwa  V3  organische  Substanz 
und  V3  anorganische  enthalten ,  und  wie  schwer  es  bisher  war, 
sich  solchen  Missverständnissen  zu  entziehn,  mag  ein  Urtheil 
Scherer's  beweisen ,  der  die  Erfahrungen  Starkes ,  welcher  bis 
^9  Proc.  Fett  in  den  Knochen  gefunden  hatte,  verwarf,  weil 
V»  Bibra  durch  die  sorgfältigsten  Untersuchungen  erwiesen 
habe,  dass  die  Knochen  nur  t — 3  Proc.  Fett  enthielten^).  In- 
dess  hatte  v,  Bibra  nur  die  compacte  Substanz,  Stark  dagegen 
den  Knochen  im  Ganzen  untersucht,  und  so  hat  sich  selbst  ein 
trefflicher  Chemiker  verleiten  lassen ,  Knochenanalysen  zusam- 


I)  Canttats  Jahresberichte  für  die  Fortschritte  im  Jahre  4845.   S.  189. 
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menzuwerfen ,  die  wegen   der  Verschiedenheit  der  Versuchs- 
objecte  gar  keinen  Vergleich  erlauben. 

.  Die  von  mir  angestellten  Versuche  beziehen  sich  auf  den 
Knochen  im  Ganzen.  Ehe  ich  ^  zu  Mtttheilungen  von  Einzel- 
heiten übergehe,  glaube  ich  die  von  mir  befolgte  Versuchs- 
methode schildern  zu  müssen. 

Die  aus  der  Leiche  herausprüparirten ,  von  allen  fremden 
Anhängseln ,  also  auch  vom  Periost  so  schnell  wie  möglich  ge- 
säuberten Knochen  wurden  frisch  gewogen  und  dann  getrocknet. 
Zu  letzterem  Zwecke  wurden  die  Knochen  entweder  in  der 
Nähe  eines  geheizten  Ofens  aufgehangen,  was  jedoch  erst  nach 
Wochen ,  bisweilen  erst  nach  Monaten  zum  Ziele  führte  y  oder 
in  eine  grosse  BrUtmaschine  gebracht,  in  welcher  die  Tempera- 
tur constant  auf  der  Siedehitze  erhalten  wurde.  Durch  Gegen- 
wiegung  des  getrockneten  Knochen  erhielt  ich  den  Wasser- 
verlust und  also  auch  den  Wassergehalt  des  Knochens. 

Ich  habe  Grund  anzunehmen,  dass  die  Wasserprocente, 
w^elche  ich  auf  diese  Weise  ermitteile ,  in  allen  Fallen  etwas  zu 
klein  ausfielen.  Zwar  habe  ich  mich  wiederholt  überzeugt, 
dass  die  von  mir  getrockneten  Knochen  bei  der  letzten  Wägung 
mehr  als  lufttrocken  waren ,  indem  ihr  Gewicht  in  einem  un- 
geheizten Nebenzimmer  hiunen  wenig  Stunden  merklich  stieg; 
gleichwohl  ist  nicht  wahrscheinlich,  dass  dieselben  in  einer 
Temperatur,  welche  höchstens  100<>  Gels,  erreichte  und  wäh- 
rend der  Nachtzeit  beträchtlich  zu  fallen  pflegte ,  alles  Wasser 
abgegeben  haben  sollten.  Es  ist  dies  um  so  weniger  wahr- 
scheinlich ,  als  Knochen,  die  nicht  zerstückelt  sind  und  nocli  ihr 
Fett  enthalten,  sich  für  Trockenversuche  in  sehr  ungünstigen 
Verhältnissen  befinden.  —  Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  die  in 
höheren  Temperaturen  trocknenden  Knochen  bisweilen  durch 
ausQiessendes  Fett  beträchtliche  Gewichtsverluste  erleiden. 
Dieses  Fett  wurde  gesammelt,  gewogen  und  bei  Bestimmung 
des  Wasserverlustes  in  Abzug  gebracht. 

Im  weiteren  Verlaufe  der  Versuche  wurden  die  getrockneten 
Knochen  fein  zerstückelt,  bei  140 — 120®  Gels,  getrocknet,  um 
das  resorbirte  Wasser  zu  entfernen,  und  nochmals  gewogen. 
Hierauf  wurde  die  zerstückelte  Knochenmasse  in  einem  Kolben 
mit  Aether  ausgekocht.  Die  Abkochung  wurde  mindestens  drei 
mal,  bisweilen  fünf  mal  in  frischem  Aether  wiederholt,  bis 
dieser  beim  Eintauchen  eines  Papierstreifchens  sich  als  fettfrei 
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erwies.  Der  zum  Kochen  der  Knochen  benutzte  Aetber  wurde 
dann  abgedampft ,  um  das  Gewicht  des  vorhandenen  Fettes  zu 
bestimmen.  Anlangend  die  entfettete  Knochenmasse,  so  wurde 
diese  nochmals  bei  iiO^MO^  C.  getrocknet  und  dann  in  einem 
Platintiegel  so  lange  der  Glühhitze  ausgesetzt,  bis  sie  ihr  Mini- 
malgewicht erlangt  hatte.  Aus  dem  Vergleich  der  Gewichte  vor 
und  nach  der  Verbrennung  ergab  sich  schliesslich  das  Verhält- 
niss  der  verbrennlichen,  leimgebenden  Substanz,  die  ich  OsseYn 
nenne,  zu  der  unverbrennlichen,  also  zur  Knochenerde. 

Nicht  unerwähnt  darf  bleiben,  dass  ich  nur  in  wenigen 
Fällen  die  ganzen  Knochen  untersucht  habe.  In  der  Absicht, 
die  beträchtlichen  Unkosten  der  Arbeit  und  namentlich  den 
enormen  Zeilaufwand  zu  beschränken ,  sind  in  der  Regel  nur 
einige  Theile  der  einzelnen  Knochen  untersucht  worden  <).  Um 
nun  die  IrrtbUmer  möglichst  zu  vermeiden,  welche  bei  Schlüssen 
von  Theilen  auf  das  Ganze  unvermeidlich  sind,  habe  ich  ein 
doppeltes  Verfahren  eingeschlagen.  Entweder  wurde  der  ganze 
Knochen  zerkleinert  und  eine  Partie  der  wohl  untereinander 
geschüttelten  Substanz  in  Untersuchung  genommen,  oder  ich 
sonderte  die  Partien  der  Knochen,  von  denen  zu  vermuthen 
war,  dass  sie  sich  ungleich  verhalten  müssten ,  wie  Apophysen 
und  Diaphysen  der  Röhrenknochen,  von  einander,  und  unter- 
warf jede  derselben  einer  besonderen  Analyse.  Ich  will  gleich 
hier  bemerken ,  dass  die  Bezeichnung  Apophyse  in  den  nach- 
stehenden Versuchen  sich  nicht  auf  die  Apophysen  im  anato- 
mischen Wortsinne  beschränkt,  sondern  auf  die  Knochenenden 
von  'schwammigem  Gefttge  zu  beziehen  ist.  Diese  beiden  Kno- 
chenenden zusammengenommen  entsprechen  der  Masse  nach 
ungefähr  dem  Reste  des  Knochens ,  welchen  ich  als  Diaphyse 
aufführe,  und  bin  ich  in  meinen  Bestimmungen  der  Zusammen- 
setzung des  Knochens,  letzteren  als  Ganzes  genommen,  von 
dieser  Voraussetzung  ausgegangen. 

Ich  glaube  nun  die  Erfahrungen,  die  ich  gemacht  habe,  im 
Einzelnen  vorlegen  zu  müssen,  obschon  mir  äicht  entgeht,  dass 


4)  Anlangend  den  Zeitaufwand ,  so  würde  ich  bei  meinen  anderweiti- 
gen Amtsgesctiäften  denselben  kaum  haben  bestreiten  können ,  wenn  ich 
mich  nicht  der  fleissigen  Hülfe  des  sehr  geschickten  Assistenten  der  Ana- 
tomie, Herrn  Klautsch'»,  erfreut  häWe.  Ich  benutze  gern  die  Gelegenheit, 
dies  dankend  anzuerkennen. 
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dies  bei  dem  bedeutenden  Umfange  meines  Materials  etwas 
Bedenkliches  hat.  Da  aber  meine  Absicht  dahin  geht ,  fttr  die 
ProcentgQwichte  der  näheren  Bestandtheile  des  Knochens  brauch- 
bare Mittelwerthe  aufzustellen,  so  kann  die  Zahl  der  Fälle,  aus 
welchen  sie  abgeleitet  werden,  nie  gross  genug  sein.  Ueberdios 
hofle  ich  die  Uebcrsichtlichkeit  meines  weitschichtigen  Stoffes 
dadurch  wesentlich  zu  erleichtern,  dass  ich  die  Erfahrungen, 
die  an  einer  Leiche  gemacht  wurden ,  möglichst  in  eine  Tabelle 
zusammendränge,  und  dass  ich  die  Knochen,  welche  unter- 
sucht worden,  in  allen  Tabellen  in  derselben  Reihenfolge 
aufzähle. 

Wer  sich  die  Mühe  giebt,  die  Zusammensetzung  gleicher 
Knochen ,  beispielsweise  der  Schädeldecken ,  »in  verschiedenen 
Versuchsreihen  zu  vergleichen,  der  wird,  vorausgesetzt  dass  die 
Knochen  mit  Rücksicht  auf  Alter  und  Constitution  der  bezüg- 
lichen Individuen  überhaupt  vergleichbar  sind ,  eine  Ueberein- 
Stimmung  in  den  Zahlenverhältnissen  finden,  welche  für  die 
Brauchbarkeit  der  gewonnenen  Resultate  das  beste  Zeugniss 
ablegt. 


A.  Von  dem  Wassergehalte  der  Knochen. 

Versuchsreihe  I. 

Die  Versuche  sind  an  einer  abgemagerten  Leiche  eines 
Mannes  von  45  Jahren  angestellt.  Die  frischen  Knochen  sind 
in  diesem  Falle  mit  dem  Periost  gewogen ,  und  werden  also 
die  Wasserprocente  für  das  reine  Knochengewebe  etwas  zu  hoch 
ausfallen. 

Gewicht  in  Grammen 


Knochen 

frisch 

getrocknet 

Wasserprocente 

Schädel 

786»48Gr. 

507,39Gr. 

84,4 

Unterkiefer 

86,24  » 

62,25  » 

27,8 

Zungenbein 

2,88  » 

4,02  » 

56,2 

Halswirbel 

442,88  » 

49,90  » 

55,6 

Brustwirbel 

544,00  » 

492,40  » 

«4.4 

Lendenwirbel 

504,86  » 

474,40  » 

65,2 

Kreuzbein 

274,74  » 

85,84  » 

68,7 

Brustbein 

79,47  >» 

24,84   » 

69,8 

Die  Rippen 

658,02  » 

278,48  » 

58,5 

SchullerblöUer 

206,62  » 

400,04  » 

48,4 
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Gewicht  in  Orammen 


Knochen 

frisch 

getrocknet       ^ 

SVasserprc 

Schlüsselbeine 

77,98  Gr.  * 

42,32Gr. 

45,7 

Oberarme 

458,04  » 

280,26  » 

49,7 

Ellenbogen 

462,56  » 

447,06  M 

28,0 

Speichen 

446,40  » 

84,74  » 

44,2 

Handwurzeln 

70,06  » 

25,84  »> 

68,4 

Mittelhände 

98,40  » 

43,64  » 

53,6 

Finger 

87,00  » 

42,48   » 

54,5 

Hüftbeine 

859,40^  » 

305,06  » 

64,5 

Oberschenkel 

4504,00  » 

722,40  » 

54,8 

Schienbeine 

884,76  » 

426,02  » 

51,7 

Wadenbeine 

452,40  » 

85,40  » 

A4,4 

Fusswurzeln 

403,00  » 

465,76  ». 

68,9 

Mittelfüsse             « 

454,00  » 

70,48  » 

53,5 

Zehen 

57,64  » 

24,88  » 

53,4 

Kniescheiben 

402,24  » 

88,32  » 

62,5 

Summa 

8406,59  Gr. 

3894,79  Gr. 

Es  sind  also  8406,ö9  —  3891,79  =  4514,8  Grammen  Wasser 
verdunstet,  und  betrügt  das  Wasser  im  gegenwärtigen  Falle 
53,7  Proc.  vom  Gewichte  des  Skelets. 

Versuchsreihe  II. 

An  einem  schwindsüchtigen  Manne  von  29  Jähren  ange- 
stellt. Auch  in  diesem  Falle  ist  das  Periost  nicht  vom  Knochen 
entfernt  worden. 


Gewicht  in  Grammen 


Knochen 

frisch 

getrocknet        } 

^asserpra 

Schädeldecken 

288,88  Gr. 

4  96,20  Gr. 

32,7 

Unterkiefer 

42«,69  » 

87,42  » 

28,4 

Rest  des  Schädels 

749,86  » 

296,40- 

60,0 

Die  Wirbel 

950,78  » 

393,30  » 

58,6 

Kreuzbein 

826,30  » 

404,00  » 

68,4 

Zwischenwirbelknorpel 

458,55  » 

35,44  » 

77,8 

Brustbein 

85,45  » 

26,64   » 

68,7 

Die  Rippen 

547,80  » 

286,02  » 

47,7 

Schulterblätter 

238,44  » 

448,90  » 

52,2 

Schlüsselbeine 

69,76  » 

32,80  ^ 

58,0 

Oberarme 

528,40  » 

253,00  » 

52,4 

Speichen 

434,70  » 

74,94  » 

56,9 

Ellenbogen 

454,24  » 

94,62  » 

89,4 

Handwurzeln 

50,48  » 

22,00  » 

56,4 
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Knochen 

frisch 

getrocknet 

Wasserprocente 

Mittelhand  u.  Finfi^er 

155,94  Gr. 

80,46Gr. 

48,6 

Hüftbeine 

956,60  » 

866,44  » 

64,7 

Oberschenkel 

4676,76  » 

78i,00  » 

53,4 

Schienbeine 

902,00  » 

396,74  » 

43,9 

Wadenbeine 

496,38  » 

442,30  » 

42,8 

Fusswurzeln 

400,40  » 

465,42  » 

59,0 

Mittelfüsse  n.  Zehen 

476,00  » 

76,06  » 

56,7 

Kniescheiben 

7i,42  ». 

30,64  » 

57,5 

Rippenknorpel 

97,85  » 

34,00  » 

65,2. 

Summa 

90i5,08Gr. 

4056,24  Gr. 

Also  Wassergehalt  "des  ganzen  Skelels  4968,87  Grammen 
oder  55  Proc.  vom  Knochengewichle. 


Versuchsreihe  III. 

Die  Beobachtungen  sind  an  der  Leiche  eines  38jHhrigen 
Selbstmörders  von  sehr  robuster  Constitution  und  ziemlich 
starkem  panniculus  adiposus  angestellt.  Die  Knochen  wurden 
nach  Wegnahme  des  Periosts  frisch  gewogen,  dann  ziemlich 
lufttrocken  zerstückelt  und  mit  Aether  ausgekocht,  um  den 
Fettgehalt  zu  bestimmen.  Der  fettfreie  Knochen  wurde  hier- 
auf bei  420®  C.  vollständig  getrocknet  und  wieder  gewogen. 
Selbstverständlich  ergab  nun  das  Gewicht  des  frischen  Kno- 
chens, weniger  Fett  und  getrocknete  Knochenmasse,  den 
Wassergehalt. 

In  nachstehender  Tabelle  ist  das  Gewicht  der  frischen 
Knochen ,  ferner  der  trocknen ,  von  Fett  und  Wasser  befreiten 
Knochen,  desgleichen  die  Quantität  des  in  denselben  gefun- 
denen Fettes  und  Wassers  in  Grammen  angegeben.  Die  in  der 
letzten  Columne  verzeichneten  Wasserprocente  beziehen  sich 
auf  400  Theile  des  frischen  Knochens. 
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Knochen 

frische 
Knochen 

trockne 
Knochen 

Fett 

Wasser 

Wasscr- 
pro- 
ceitti». 

Schädeldecken 

456,35 

340,49 

32,22 

83,94 

48,4 

Unterkiefer 

105,36 

74,67 

7,34 

23,38 

22.2 

Rest  des  Schtfdels 

389,47 

228,45 

46,69 

94,33 

27,8 

Die  Wirbel 

80S83 

256,95 

62,67 

484,94 

60,8 

Kreuzbein 

M4,87 

79,94 

47,38 

97,57 

48,4 

Brustbein 

79,02 

28,54 

40,04 

40,47 

54,2 

Die  Rippen 

498,24 

246,06 

49,78 

202,40 

40,6 

Schulterblätter 

488,66 

409,58 

23,90 

55,48 

29,8 

Schlüsselbeine 

69,30 

33,36 

9,40 

46,84 

28,4 

Oberarme 

445,44 

238,42 

424.68 

82,64 

48,6 

Ellenbogen 

454,30 

97,22 

29,94 

24,04 

45.9 

Speichen 

449,04 

74,62 

27,78 

49,64 

46,5 

Handwurseln 

55,76 

24,00 

48,02 

48,74 

24,6 

Mittelhände  u.  Finger 

454,98 

78,34 

34,84 

88,80 

25,5 

Hüftbeine 

757,24 

865,44 

432,84 

259,44 

84,8 

Oberschenkel 

4370,70 

648,60 

442,42 

279,98 

20,4 

Schienbeine 

794,00 

369,06 

300,96 

420,98 

45,3 

Wadenbeine 

476,24 

400,84 

45,78 

29,62 

46,8 

Fusswurzeln 

404,05 

442,80 

482,23 

79,02 

49,6 

Mittelfüsse  u.  Zehen 

484,74 

85,24 

60,00 

89,50 

2f,4 

Kniescheiben 

58,80 

23,44 

46,78 

43,88 

25,8 

Zwischenwirbelknorpel 

238,80 

46,28 

? 

492,02 

80,6 

Rippenknorpel 

493,02 

67,24 

4,96 

423,82 

64,45 

Semilunarknorpel 

42,30 

3,22 

0,40 

8,86 

72.0 

Summa 

7860,64 

3758,52 

4676,86 

2425,05 

Die  Rechnung  ergiebt,  dass  das  Skelet  dieser  ziemlich  fetten 
Leiche  nur  80,8  Proc.  Wasser  enthält. 


Versuchsreihe  IV. 

Von  der  Leiche  eines  46jührigen  sehr  magern  Mannes 
wurden  die  Knochen  des  einen  Schenkels  benutzt.  Das  Periost 
ist  nicht  entfernt  worden. 

Gewicht  in  Grammen 


Knochen 

frische  Kn. 

trockne  Kn. 

Wasserprocente 

Oberschenkel 

966,23  Gr. 

442,SSGr. 

54,2 

Schienbein 

556,48  » 

259,67  • 

53,3 

Wadenbein 

95,69  » 

52,47  1. 

45,4 

Kniescheibe 

38,04   » 

45,42  » 

59,4 

Fusswurzel 

259,84   » 

93,S0  » 

68,8 

Mittelfuss 

85,94   » 

38,44  » 

62,5 

Zehen 

37,40  » 

44,04   » 

63,2 

Summa 

2039,48Gr. 

946,44Gr. 
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Es  sind  also  2039,48  —  946,14  =  1423,34  Gramm.  Wasser 
verdampft,  woraus  sich  für  sämmtliche  Knochon  ein  Millelwerlh 
von  55  Proc.  Wasser  berechnet.  Die  drei  vorausgehenden  Ver- 
suche lehren ,  dass  sich  der  Wassergehalt  der  untern  ExtremiUit 
von  dem  des  ganzen  Skelets  nicht  merklich  unterscheide,  so 
dass  unbedenklich  angenommen  werden  kann ,  dass  die  gefun- 
denen 55  Proc.  Wasser  auch  für  das  Skelet  im  Ganzen  gelten. 

Aus  den  mitgetheilten  zahlreichen  Beobachtungen  ergiebt 
sich  nun  Folgendes: 

4)  Der  Wassergehalt  der  Knochen  schwankt  innerhalb  sehr 
weit  gesteckter  Grenzen'  und  ist  im  Allgemeinen  sehr  viel 
grösser  als  man  bisher  annahm.  Es  fanden  sich  als  minimum 
16,5  Proc.  in  der  Speiche  (Vers.  III)  und  als  maximum  68,7  Proc. 
im  Kreuzbein  (Vers.  I) . 

2}  Die  schwammigen  Knochen  sind  wasserreicher  als  die 
compacten,  dies  zeigt  sich  beim  Vergleich  der  Wirbel,  des  Brust- 
beins,  der   Hand-  uud  Fusswurzel-Knochen    mit   denen    der' 
Schüdeldecke  des  Unterkiefers  und  des  Schulterblattes. 

3)  Es  scheint ,  dass  die  Knochen  fetter  Subjecte  armer  an 
Wasser  sind  als  die  magerer  Personen  (vergl.  Vers.  III  mit  I,  II, 
IVj.  Dies  war  auch  von  vom  herein  zu  erwarten,  denn  da 
Wasser  und  Fett  hauptsächlich  in  den  Hohlräumen  der  Knochen 
untergebracht  sind ,  so  muss  es  der  einen  Substanz  an  Raum 
fehlen,  wenn  die  andere  im  Uebermaass  vorhanden  ist. 

4)  Der  Wassergehalt  des  ganzen  Skelets  betragt  nach  den 
vier  von  mir  aufgestellten  Versuchsreihen 

5».7  +  55,0  +  »O.g  +  55.0  ^  ^^  g  p^ 

in  runder  Summe  gegen  50  Proc. 

Freilich  ist  die  Zahl  der  von  mir  angestellten  Beobachtun- 
gen zur  Begründung  eines  verlässlichen  Mittelwerthes  immer 
noch  zu  klein,  und  habe  ich  daher  den  vorstehend  angegebenen 
noch  einer  weiteren  Prüfung  unterwerfen  wollen. 

Hierzu  benutze  ich  eine  Versuchsreihe  über  den  Wasser- 
gehalt der  Schädeldeckel).  In  meinen  Versuchen  wogen  die 
Schädeldecken : 


4)  Unter  Schädeldecke  verstehe  ich  den  Theil  des  Schädelgewölbes, 
welchen  man  bei  Freilegung  des  Gehirns  mit  der  Sfige  entfernt ,  also  die 

49* 
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Versuchsreihe  V. 

Nr.  frif^ch  getrocknet      Wasserprocente 

i.  846,80Gr.  S47,9SGr.  «1,7 


806,04  » 

240,47  » 

84,8 

876,32  » 

252,90  » 

82,8 

526,22  » 

409,29  » 

20.3 

895,20  u 

304,84  n 

23,0 

327,90  » 

262,45  » 

49.9 

355,20  » 

267,20  » 

80,8 

507,90  » 

892,86  » 

22,6 

640,52  » 

442,46  » 

88,4 

40. 

809,47  » 

357,48  » 

46,8 

44. 

398,00  >» 

325,47  » 

48,8 

4S. 

456,85  » 

840,49  » 

48,4 

48. 

288,88  » 

496,20  » 

82,7 

Summa 

5474,84  Gr. 

3978,64  Gr. 

Hiernach  enthalten  die  Schlideldecken  im  Mittel  23,1  Proc. 
Wasser. 

Die  SchHdeldecke  gehört  aber  zu  den  wasserarmsten  Kno- 
chen des  menschlichen  KOrpers  und  erhebt  sich  wohl  kaum  auf 
die  Hälfte  der  Wasserprocente ,  die  dem  Skclet  im  Ganzen  zu- 
kommen. Im  Mittel  meiner  drei  ersten  Versuchsreihen  verhält 
sich  der  Wassergehalt  der  Schädeldecke  zu  dem  des  ganzen 
Skelets  wie  1  : 1,9.  Nun  ist  aber  nach  13  Versuchen  das  mitt- 
lere Procentgewicht  des  Wassers  der  Schädeldecke  =  23,1  Proc. 
und  wtlrde  hiernach  der  mittlere  Wassergehalt  des  ganzen  Ske- 
lets 23,1 .1,9  ==  43,89'Proc.  betragen,  ein  Werth,  welcher  mit 
meiner  auf  directe  Versuche  gestützten  Bestimmung  =  48,6  Proc. 
nicht  weit  auseinandergeht. 

Obschon  die  verschiedenen  Knochen  eines  und  desselben 
Skelets  sehr  ungleiche  Mengen  Wassers  enthalten ,  so  kann  doch 
kein  Zweifel  sein ,  dass  der  Wassei^ehalt  jedes  einzelnen  Kno- 
chens von  dem  Wassergehalte  des  ganzen  Skelets  abhänge,  und 
diesem  einigermassen  entspreche.  Wir  sind  unstreitig  berech- 
tigt anzunehmen,  dass  eine  Schädeidecke ,  je  nachdem  sie  sehr 
reich  oder  arm  an  Wasser  ist ,  zu  einem  Skelete  gehöre,  welches 
entsprechend  viel  oder  wenig  Wasser  enthält.  Nun  enthält  die 
in  Versuchsreihe  V,  Nr.  1   angeführte  Schädeldecke  21,7  Proc. 


Theile  des  Stirnbeines,  der  Scheitelbeine,  Schläfbeine   und  des  Hinter- 
hauptbeines, welche  tu  den  cotnpactesten  Knochen  gehören. 
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Wasser,  ein  Quantum ,  welches  noch  unter  dem  mittleren  Was- 
sergehalte der  Schade Idecke  (s  23,1  Proc.j  steht,  und  zu  der 
Erwartung  berechtigt,  dass  das  Skelet,  zu  dem  sie  gehörte, 
mehr  nicht  als  eine  mittlere  Wassermenge  enthalten  habe.  Dieser 
wohlbercchtigten  Voraussetzung  gegenüber  ist  nun  von  Wichtig- 
keit, dass  die  unter  Nr.  i  aufgeführte  Schüdeldecke  zu  dem 
Skelet  der  Versuchsreihe  I  gehört,  in  welchem  53  Proc.  Wasser 
nachgewiesen  wurden. 

Hiemach  ist  nicht  wahrscheinlich,  dass  ich  den  Wassergehalt 
der  Knochen  mit  48,6  Proc.  überschätzt  haben  sollte  und  jeden 
Falls  ist  die  weit  verbreitete  Annahme,  dass  die  compacten 
Knochen  6—7  Proc,  die  schwammigen  lii— 30  Proc.  Wasser 
enthalten,  viel  zu  niedrig  ^j. 


B.  Zusammepsetzung  der  trocknen  Knochen. 

Versuchsreihe  VI. 

Das  Versuchsobject  ist  ein  Mann  von  i2>  Jahren.  Der  Körper 
ist  massig  wassersüchtig,  sonst  finden  sich  keine  Spuren  ge- 
störter Ernährung,  namentlich  sind  die  Muskeln  kraftig  ent- 
wickelt. 


Knochen 

Fett 

Ossein 

organ. 
Substanz 

Knochen- 
erde 

Schädeldecke 

«.04 

32,86 

88,37 

66,68 

Wirbel 

40,10 

36,00 

46,49 

58,84 

Hüftbein 

H,07 

87,02 

48,09 

54,94 

Schulterblatt 

18,78 

31,44 

49,87 

50,48 

Schlüsselbein 

6,67 

82,82 

88,99 

64,04 

Oberarm-Apophyse 

40,26 

23,02 

68,28 

36,72 

Oberarm-Diaphyse 

6.46 

29,98 

36,89 

68,64 

Radius-Apophyse 

38,77 

24,84 

60,08 

89,92 

»     Diaphyse 

4,28 

80,48 

84,86 

65,64 

4)  Der  enorme  Unterschied  zwischen  den  gewöhnlichen  Schtttsungen 
und  den  meinigen  dürfte  in  der  Hauptsache  darauf  beruhn ,  dass  die  we- 
nigen Forscher,  welche  den  Wassergehalt  der  Knochen  selbstständig  unter- 
sucht haben ,  ihre  Angaben  wohl  nur  auf  eine  sehr  geringe  Anzahl  von 
Beobachtungen  stützen.  Hierzu  kommt,  dass  ein  vollständiges  Trocknen 
der  Knochen  nur  selten  gelingt  und  endlich,  dass  eine  Unterschätzung 
ihres  Wassergehaltes  unfehlbar  eintritt,  wenn  man  sich  beim  Präpariren 
der  letzteren  nicht  sorgfältigst  vor  den  Verlusten  durch  Verdampfung 
hütet,  welche  das  Gewicht  der  frischen  Knochen,  welche  mit  den  getrock* 
neten  verglichen  worden,  beträchtlich  herabdrucken  kann. 
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Knochen                   Feit  Ossein  J"^^,^'       Knocben- 

Substanz  erde 

Ellenbogen  12,64  87,94  .         40,58  59,4« 

Handwurzel  35,45  3J,10  67,45  32,75 

Mitlelhand  u.  Finger  23,79  27,53  54,32  48,68 

Oberschenkel-Apophyse  53,68  47,87  74,05  28,95 

»            Oiaphyse         6,06  29,05  35,4  4  64,89 

Schienbein- Apophyse  54,44  47,25  74,66  28,34 

»          Diaphyse              5,4  0  29,66  34,76  65,24 

Wadenbein-Apophyse  42,04  24,25  63,26  36,74 

»           Diaphyse              3,88  80,36  84,49  65,84 

Fusswurzel  56,69  48,20  74,89  25,4  4 

Mittelfuss  und  Zehen  24,06  27,63  54,69  48,31 

Rippen                                       7,49  33,95  44,4  4  58,86 

Versuchsreihe  VII. 

Mann  von  50  Jahren.  Selbstmörder,  kräftig  gebauter  Körper. 

KBocben                   Fell  Os^in  .^Un,  "rde""- 

Schädeldeclie                           6,84  29,72  36,56  68,44 

Wirbel  86,84  84,96  58,50  4  4,50 

Hüftbein  23,57  29,84  58,88  46,62 

Schulterblatt  22,40  27,00  49,40  50,60 

Schlüsselbein  24,78  26,40  54,48  48,82 

Oberarm-Apophyse  67,04  48,45  80,49  49,54 

Oiaphyse  49,66  25,55  44,24  54,79 

Speiche-Apophyse  50,39  48,04  68,40  34,60 

»       Diaphyse                   7,86  28,38  86,24  63,76 

Ellenbogen  24,63  24,34  48,97  54,08 

Handwurzel  44,20  25,05  69,25  30,75 

Mittelhand  u.  Finger  87,44  24,46  68,90  44,40 

Oberscbenkel-Apopbyse  56,88  45,95  72,83  27,4  7 

»           Diaphyse          8,42  89,68  87,74  68,86 

Schienbein-Apophyse  67,87  42,85  80,78  49,88 

»           Diaphyse  80,49  24,57  45,06  54,94 

Wadenbein-Apophyse  63,45  44,96  78,44  84,89 

»           Diaphyse             9,80  88,83  87,53  62,47 

Fusswurzel  58,84  46,88  74,59  85,44 

Mitielfuss  u.  Zehen  45,86  20,44  65,80  34,80 

Rippen  88,94  38,08  55,94  44,06 

Versuchsreihe  VIII. 

Mann  von  51  Jahren,  ausserordentlich  abgemagert. 

Krochen                   Fell  Ossem  .^^^  ^-^^^^ 

Schttdeldecke                              4,4  88,44  33,54  66,46 

Wirbel                                      48,8  48,34  56,44  43,86 
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Knochen  Ke.t  Ossein  g-|u„.  ''"erde"' 

Hüftbein  1,5  44,07  42,57  57,43 

Schulterblatt  0,8  38,59  39,89  60,64 

Schlüsselbein  1,2  84,58  85,78  64,22 

Oberarin-Apophyse  23,9  30,06  53,96  46,04 

»         Diaphyse  1,5  30,63  82,48  67,87 

Speiche-Apophyse  20,0  34,92  54,92  48,08 

»        Diaphyse  2,2  30,82  32,52  67,48 

Ellenbogen  4,5  29,99  34,4*9  65,54 

Handwurzel  26,7  30,93  57,63  42, S7 

Mittelhand  u.  Finger  20,8  28,43  48,48  54,57 

Oberschenkel-Apopbyse  44,2  22,82  67,02  32,98 

»            Diaphyse  2,3  84,56  38,86  66,44 

Schienbein- Apophyse  45,0  23,65  68,65  34,35 

»          Diaphyse  4,0  30,24  34,24  65,76 

Wadenbein-Apophyse  36,6  26,75  63,35  36,65 

»           Diaphyse  2,7  30,84  33,54  66,46 

Fusswurzel  40,4  24,85  65,25  34,75 

Mittelfuss  u.  Zehen  26,9  28,66  55,56  44,44 

Rippen  4,4  4  4,24  42,34  57,66 


Versuchsreihe  IX« 

Mann  von  36  Jahren,  gut  genährt,  aber  nicht  fett. 

Knochen  Fett  Ossein  ,-«-       •'rde""' 

Schädeldecke  6,5  34,5  88,0  62,0 

Wirbel  42,0  24,4  66,4  38,6 

Hüftbein  45,8  85,4  51.2  48,8 

Schulterblatt  46,0  34,8  47,8  52,2 

Schlüsselbein  48,8  27,5  46,3  58,7 

Oberarm  24,6  25,6  50,2  49,8 

Speiche  26,4  24,8  54,2  48,8 

Handwurzel  85,5  84,4  66,9  38,4 

Mittelhand  u.  Finger  86,4  24,2  60,6  89,4 

Oberschenkel  52,6  46,8  69,4  80,6 

Schienbein-Apophyse  44,55  47,85  74,9  28,4 

»          Diaphyse  24,5  24,2  48,7  54,3 

Wadenbein  28,0  28,4  54,4  48,6 

Fusswurze!  52,2  48,6  70,8  29,2 

Mittelfuss  u.  Zehen  41,7  24,4  65,8  84,2 

Rippen  8,3  88,0  46,8  58,7 
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Versuchsreihe  X. 


Mann  von   23  Jah 

ren ,    «n 

der  Lungenschwindsucht   ge- 

slorben, höchst  abgezehrt     üeberaus  weisse  Knofchen. 

Knochen 

Fett 

Ossein 

organ. 
Subslanz 

Knochen- 
erdc 

Schädeldecke 

0,13 

32,7*6 

32,89 

67,11 

Wirbel 

0,90 

44, 2i 

42,12 

57,88 

Hüftbein 

0,67 

41,32 

41,99 

58,01 

Schullerblati 

0,32 

39,77 

40,09 

.  59,91 

Schlüsselbein 

0,i5 

37,71 

37,96 

62,04 

Oberai-m 

0,i7 

37,00 

37,27 

62,73 

Speiche 

0,10 

37.96 

38,06 

61,94 

Ellenbogen 

0,i3 

35,52 

35,73 

64,25 

Handwurzel 

0,8« 

43,21 

44,09 

55,91 

Mittelhand  u.  Finger 

0,t3 

40,24 

40,37 

59,63 

Oberschenkel 

0,25 

87,41 

37,66 

62,34 

Schienbein-Apophyse 

0,65 

41,13 

41,78 

58,22- 

»          Diaphyse 

0,13 

32,49 

32,62 

67,38 

Wadenbein 

0,15 

35,75 

35,90 

64,10 

Fusswurzel 

0,60 

40,56 

41,16 

58,84 

Mittelfuss  u.  Zehen 

0,48 

40,01 

40,49 

59,51 

Rippen 

0,80 

42,07 

42,37 

67,63 

Versüehsr^ilie  XI. 
Mann  von  67  Jahren,  gross  und  mager« 


Knochen 

Fett 

Ossein 

Organ ^ 
Substanz 

Knochen- 
erde 

Schädeldecke 

5,7 

30,2 

35,9 

64,1 

Wirbel 

14,5 

43,9 

58,4 

4^,6 

Hüftknochen 

23,5 

31,6     . 

55,1 

44,9 

«chulterbjalt 

21,7 

33,9 

55,6 

44,* 

Oberarm 

34,9 

24,5 

59,4 

40,6 

Rippen 

9,98 

39,09 

49,07 

50,93 

Versuchsreihe  XII. 
Mann  von  78  Jahren,  sehr  abgemagert. 


knochen 

Fett 

Ossein 

organ« 
Substanz 

Knoche 
erde 

SchadeUleoke 

7,4 

27,9 

35,3 

64,7 

Wirbel 

7.1 

42,2 

49,3 

W,7 

Itiifthein  , 

8,6 

39,3 

47,9 

52,1 

!^cUiillerblatt 

6,9 

35,3 

42,2 

57,8 

Schlusüelbein 

10,4 

31,4 

41,8 

58,2 

MiUelhaud  u.  Finger 

28,6 

25,0 

53,6 

46,4 

Rippi'ii 

6,5 

38,9 

45,4 

54,6 
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Versuchsreihe  XIII. 
Jüngling  von  15— 16  Jahren,  nach  Amputation  eines  zer- 


schmetterten  Armes 

gestorben. 

Das  Individuum 

war  für  sein 

Alter  gross  und  kräftig  gebaut. 

Knochen 

Fett 

0!»sem 

organ. 
Substanz 

Knochen- 
erde 

Oberarm-Apophyse 

«7,60 

«7,95 

55,55 

44,45 

»        Diaphyse 

U,30 

28,54 

42,84 

57,«6 

Speiche-Apophyse 

34,00 

25,0« 

59,0« 

40,99 

•       Diaphyse 

13,70 

29,51 

43,2« 

56,79 

Ellenbogen-Apophyse 

35,70 

23,79 

59,49 

40,5« 

»          Diaphyse 

16,20 

28,74 

44.94 

55,06 

Handwurzel 

49,80 

19,48 

69,28 

30,72 

Mittelhand  u.  Finger 

37,50 

23,69 

6«, «9 

38,8« 

Versuchsreihe  XIV. 

Mädchen  von  4  Jahren.  Die  Knochen  sind  einem  natür- 
lichen Skelel  entnommen ,  welches  ein  Paar  Jahre  früher  prä- 
parirt  worden  war. 


Knochen 

Fett 

Ossein 

organ. 
Substanz 

Knochen 
erde 

Wirbel 

«,0 

41,98 

42,98 

67,02 

Hüftbein 

4,9 

41,75 

46,65 

53,35 

Schulterblatt 

3,8 

41,94 

45,74 

54,26 

Obere  rm-Apophyse 

26,9 

40,79 

67,69 

82,31 

»        Diaphyse 

«4,6 

84,42 

49,02 

50,98 

Speiche 

2«,5 

34,78 

56,28 

43,72 

Ellenbogen 

23,4 

86,84 

60,24 

39.76 

Mittelhand  u.  Finger 

22,4 

37,95 

60,35 

39,65 

Oberschenkel-Apophyse 

25,8 

33,76 

59,06 

40,94 

»            Diaphyse  , 

■     «.1 

,37,01. 

39,11 

60,89 

Schienbein-Apophyse 

38,3 

29,55 

67,85 

32,15 

.     !   »         filispbtte 

2t>,7 

di,%9^ 

-    8t1J9. 

48,21 

HüssWiiirKeK 

89,3 

38,69 

72,99 

.     27,01 

Mittelfuss  u.  Zehen 

21,4 

39,38 

60,78 

39,22 

Rippen 

0,8 

40,47 

41,27 

58,73 

Versuchsreihe  XV.  ' 

Knochen  eines  neugeborenen ,  wohl  entwickeltet»  Knabens. 

Knocbe«  KeU  Ossein        ^S«      ""o^"- 

Schttdel  1,01  43,56  44,57    .         58,43 

Wirbel  0,43^'       41,72  42,«5  57,8« 
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Knochen 

Fett 

Ossein 

orgao. 
Substanz 

Knochen- 
erde 

Hüftknochen 

0.89 

42,02 

42.94 

57,09 

Schulterblatt 

0,64 

44,98 

42,57 

57,43 

Schlüsselbein 

4,10 

38,47 

39,57 

60,33 

Oberarm 

0,73 

40,20 

40,93 

59,07 

Speiche 

OM 

39,43 

39,55 

60,45 

Ellenbogen 

0,45 

39,22 

39,67 

60,33 

Oberschenkel 

0,93 

40,32 

44,25 

58,75 

Schienbein 

0,56 

40,87 

44,43 

58,57 

Wadenbein 

0,25 

40,80 

44,05 

58,95 

Rippen 

0,48 

39,04 

39,49 

60,54 

Versuch 

sreihe 

XVI. 

In  der  Geburt  erstickter  Knabe. 

Knochen 

Fett 

Ossein 

organ. 
Substanz 

Knochen- 
erde 

Schädel 

0,01 

37,90 

37,94 

62,09 

Wirbel 

4,37 

37,48 

88,55 

64,45 

Hüftbein 

4,50 

42,86 

43,86    * 

56,44 

Schulterblatt 

2,98 

38,94 

44,89 

58,4  4 

Schlüsselbein 

4,90 

36,40 

88,00 

62,00 

Oberarm 

4,40 

40,08 

44,48 

58,57 

Speiche 

4,54 

39,20 

40,74 

59,29 

Ellenbogen 

2,46 

38,45 

40,64 

59,39 

Mittelhand  u.  Finger 

4,73 

44,57 

43,30 

56,70 

Oberschenkel 

0,83 

44,46 

44,99 

58,04 

Schienbein 

0,94 

44.24 

42,45 

57,85 

Wadenbein 

4,92 

39,43 

44,05 

58,95 

Mittelfuss  u.  Zehen 

2,38 

42,86 

45,24 

54,76 

Rippen 

4,39 

39,05 

40,44 

59,56 

Versuchsreihe  XVII. 


Ein  36 jähriger, 

robuster  Selbstmörder. 

Dieselbe  Leiche, 

welche  zur  Bestimmung 

des 

Wassergehaltes 

in  Versuchsi-eihe  II 

benutzt  worden  ist. 

Knochen 

Ossein  u.  Erden 

Fett 

Schödel 

92,08  Proc. 

7,92  Proc. 

Unterkiefer 

94,08     » 

8,92     » 

Wirbel 

80,39      > 

49,64      » 

Kreuzbein 

62,85     »       • 

87,45     » 

Hüftbein 

78,42     » 

26,58     n 

Schulterblatt 

82,40      » 

47,90      > 

Schlüsselbein 

78,57      » 

24,48     m 

Oberarm 

65,64     > 

34,36     • 
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Knochen 

Ossein  u. 

Erden 

Fett 

Speiche 

72,06  Proc. 

27,94  Proc. 

Ellenbogen 

76,46 

23,54      » 

Handwurzel 

57.44 

42,86      » 

Mittelhand  u.  Finger 

69,i2 

30,78     » 

Oberschenkel 

59,47 

40,53      » 

Schienbein 

55,08 

44,92     u 

Wadenbein 

68,78 

31,22      » 

Fusswurzel 

43,93 

86,07      » 

Mittelfuss  u.  Zehen 

58,69 

41,84      . 

Rippen 

88,21 

16,79      » 

Brastbein 

74,04 

w 

25,96      » 

Kniescheibe 

57,97 

» 

42,03      » 

In  den  vorstehenden  Tabellen,  die  letzte  ausgenommen,  ist 
zwar  das  Procentgewicht  des  Ossein  und  der  Knochenerde  be- 
reits angegeben  worden ;  da  sich  aber  diese  Gewichte  auf  den 
fetthaltigen  Knochen  beziehen,  so  variiren  die  Zahlen,  welche 
den  Verhältnissen  entsprechen,  ausserordentlich  und  gestatten 
nicht  zu  Ubersehn,  innerha^)  welcher  Grenzen  sie  schwanken. 

Ich  werde  also  in  den  Tabellen  des  nächstfolgenden  Ab- 
schnitts die  Procentgewichte  des  OsseYns  und  der  Knochenerde 
im  fettfreien  Knochen  vorlegen ,  und  werde  in  der  letzten  Län- 
genreibe der  Tabellen  das  Verhältniss  der  Knochenerde  zum 
Ossein  (E :  Oj  in  der  Weise  verzeichnen ,  dass  die  Menge  des 
Ossein  s=  1  gesetzt  ist.  Die  Angaben  beziehen  sich  übrigens 
auf  dieselben  Fälle,  welche  im  vorstehenden  Kapitel  behandelt 
wurden,  weshalb  auch  die  schon  dagewesenen  Yersuchsnumern 
sich  wiederholen. 


C.  Verhältniss  der  Knochenerde  zuna  Ossein,  E :  0. 
Versuchsreihe  VI.     (Lebensalter  22  Jahre.) 


Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädeldecke 

82,69 

67,84 

2,06 

Wirbel 

40,44 

59,86 

4,49 

Hüflknochen 

41,63 

58,37 

4,40 

Schulterblatt 

88,32 

64,68 

^64 

Schlüsselbein 

34,63 

65,37 

4,89 

Oberarm-Apopbyse 

38,54 

64,46 

4,59 

j»       Diaphyse 

32,00 

68,00 

2,43 

Speiche-Apophyse 

34,80 

65,20 

4,87 

»      Diaphyse 

34,46 

68,54 

2,48 
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Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Ellenbogen 

31,98 

68,02 

2.12 

Handwurzel 

49.50 

50,50 

1,02 

Mittelhand  u.  Finger 

36,42 

63,38 

*,77 

Oberschen  kel-Apophyse 

37,49 

62,51 

1,67 

»            Diaphyse 

30,92 

69,08 

2,23 

Schienbein-Apophyse 

37,84 

62,16 

1,64 

»         Diaphyse 

31,25 

68,75 

2.20 

Wadenbein-Apophyse 

36,65 

63,35 

1,73 

»         Diaphyse 

31.57 

68,43 

2,17 

Pusswurzel 

42,08 

57,97 

1,38 

Millelfuss  u.  Zehen 

86,39 

68,61 

1.75 

Rippen 

86,58 

63,42 

4,73 

Versuchsreihe 

Vll.     (Lebensalter  50  Jahre.) 

Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädeldecke 

51.9 

68,1 

2,06 

Wirbel 

43,5 

5,65 

1,29 

Hüftbein 

39,0 

61,0 

1,48 

Schulterblatt 

34,8 

1         65,2 

1,87 

Schlüsselbein 

85,1 

64,9 

1,85 

Oberarro-Apophyse 

40,8 

59,2 

4,45 

»        Diaphyse 

31,8 

68,2 

2,15 

Sptfiche-Apophyse 

36,3 

63,7 

4,75 

»       Diaphyse 

30,8 

67,2 

2,25 

Ellenbogen 

32,3 

67,7 

2,09 

Handwurzel 

44,9 

55,1 

4,28 

Mittelhand  u.  Finger 

34,3 

65,7 

1,91 

Oberschenkei-Apophyse 

37,0 

63,0 

1,70 

»           Diaphyse 

32,2 

67,8 

2,10 

Schienbein-Apophyse 

40,0 

60,0 

4,50 

»         Diaphyse 

30,9 

69,1 

2,24 

Wadenbein-Apophyse 

40,6 

59,4. 

^46 

»         Diaphyse 

31,2 

68,8 

2,20 

Fusswurzel 

39,2 

60,8 

1,55 

Mittelfuss  tt.  Zehen 

37,4 

62,6 

1,67 

Rippen 

42,1 

57,9 

2,13 

Versuchsreihe 

Vlll.       { 

Lebensalier  51  Jahre.) 

Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädeldecke 

31,5 

68,5 

«,n 

Wirbel 

49,7 

51,3 

1,04 

Hüftbein 

41,7 

58,3 

4,40 

Schulterblatt 

38,9 

61,1 

1,57 

Schlüsselbein 

85,0 

65,0 

1,86 

Obera  rm- Apoph  yse 

39,5 

60,5 

1,53 
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Knochen  Ossein        Knochenerde         E:0 

Oberarm-Diaphyse  34,1  68,9  2,94            j 

Speiche-Apophyse  89,9  60,4  4,54 

»        Diaphyse  34,0  69,0  2,28 

aina  34,4  68,6  2,48 

Handwurzel  42,2  57,8  4,37 

Mittelhand  u.  Finger  35,8  64,7  4,88 

Oberschenkel-Apophyse  40,9  59,4  4,44 

»           Diaphyse  32,8  67,6  2,09 

Schienbein-Apophyse  43,0  57,0  4,88 

»         Diaphyse  84,5  68,5  2,47 

Wadenbein-Apophyse  42,2  57,8  4,87 

Diaphyse  84,7  68,3  2,4  5 

Fusswurzel  44,7  58,3  4,40 

Mittelfuss  u.  Zehen  89,2  60,8  4,55 

Rippen  44,7  68,8  4,40 


Versuchsreihe  IX.     (Lebensalter  36  Jahre.) 


Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädeldeclce 

33,7 

66,8 

4,97 

Wirbel 

42,0 

58,0 

4,40 

Hüftbein 

42,0 

58,0 

^,♦0 

Schulterblatt 

87,8 

62,2 

4,65 

Schlüsselbein 

83,9 

66,4 

4,95 

Oberarm 

33,9 

66,4 

4,95 

Speiche 

33,7 

66,3 

4.97 

Handwurzel 

48,7 

54,3 

4,05 

Mittelhand  u.  Finger 

88,4 

64,9 

4,62 

Oberschenicel 

85,4 

64,6 

4,82 

Schienbein-Apophyse 

38,3 

64,7 

4,64 

m          Diaphyse 

32,4 

67,9 

2,H 

Wadenbein 

32,5 

67,5 

2,08 

Fusswurzel 

88,9 

64,4 

4^57 

Mittelfuss  u.  Zehen 

44,3 

58,7 

4,42 

Rippen 

44,4 

58,6 

4,44 

Versuehsrei 

ihe  X.     (Lehensalter  23  Jahre.) 

Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädeldecke 

32,8 

67,2 

2,05 

Wirbel 

42,6 

57,4 

4,35 

Hüftbein 

44,6 

58,4     ' 

4,40 

Schulterblatt 

89,9 

60,4 

4,54 

Schlüsselbein 

37,8 

62,2 

4,65 

Oberarm 

87,4 

62,9 

4,69 

Speiche 

38,0 

62,0 

4,63 
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Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Ellenbogen 

35,6 

64,4 

4,81 

Handwurzel 

48,6 

56,4 

4,29 

Mittelhand  u.  Finger 

40.3 

59,7 

4,48 

Oberschenkel 

37,5 

62.5 

1,67 

Schienbein- Apophyse 

44,4 

58.6 

1,44 

»          Diaphyse 

32,6 

67,4 

2,07 

Wadenbein 

35,8 

64.2 

4,80 

Fusswurcel 

40,8 

59.2 

4,45 

Miltelfuss  0.  Zehen 

40.2 

59,8 

4,49 

Rippen 

42,2 

57,8 

•      4,37 

Versuchsreihe  XI.      (Lebensalter  67  Jahre.) 


Knochen 
Schttdeldecke 
Wirbel 
Hüftbein 
Schulterblatt 
Oberarm 
Rippen 


Ossein 
32,0 
54,3? 
44,3 
43,3 
37.6 
43,4 


Knochenerde 
68.0 
48,7? 
58,7 
56,7 
62,4 
56,6 


E:0 

2,12 

0,95? 

4,42 

4,31 

4,66 

4,30 


Versuchsreihe  XII.     (Lebensalter  78  Jahre.) 


Knochen 

Ossein 

Knocbenerde 

E:0 

Schadeldeoke 

30,2 

69,8 

2,81 

Wirbel 

45,4 

54,6 

4,20 

Hüftbein 

43.0 

57,0 

4,33 

Schulterblatt 

37,9 

62,4 

1,63 

Schlüsselbein 

35,0 

65.0 

1,65 

Mittelhand  u.  Finger 

35,0 

65,0 

4,85 

Rippen 

44,6 

58,4 

4,44 

Versuchsreihe  XIIL     ( Lebensalter  4 6  Jahre.) 


Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Oberarm- Apophyse 

38,6 

64,4 

1,59 

»       Diaphyse 

33,3 

66,7 

2,00 

Speiche-Apophyse 

87,9 

63,4 

4,66 

m      Diaphyse 

34,2 

65,8 

4,92 

EUenbogen-Apophyse 

37,0 

63,0 

4,70 

»         Diaphyse 

34,3 

65,7 

4,94 

Handwurzel 

38,8 

64,2 

4,58 

Mittelhand  u.  Finger 

87,9 

62,4 

4,64 
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Versuchsreihe  XIV.     (Mädchen  von  4  Jahren.) 


Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Wirbel 

42,4 

57,6 

4,86 

Hüftbein 

43,9 

56,4 

4,28 

Schulterblatt 

48,6 

56,4 

4,29 

Oberarm-Apophyse 

55,8 

44,2 

0,79 

»       Diaphyse 

40,8 

59,7 

4,48 

Speiche 

44,3 

55,7 

4,26 

Ellenbogen 

48,4 

54,9 

4,08 

Mittelhand  u.  Finger 

48,9 

54,4 

4,04 

Oberschenkel-Apophyse 

45,9 

54,8 

4,24 

»           Diaphyse 

37,8 

62,2 

4,65 

Schienbein-Apophyse 

47,9 

52,4 

4,09 

»         Diaphyse 

39,« 

60,8 

4,55 

Wadenbein 

43,7 

56,3 

4,29 

Fuss^urzel 

55,5 

44,5 

0,80 

MUtelfuss  u.  Zehen 

50,4 

49,9 

0,99 

Rippen 

40,8 

59,2 

4,45 

Versuchsreihe  XV.     (neonalus.) 


Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädel 

36,2 

63,8 

4,76 

Wirbel 

44.9 

58.4 

4,39 

Hüftbein 

42,4 

57,6 

4,36 

Schulterblatt 

42,2 

57,8 

4,37 

Schlüsselbein 

38,9 

64,4 

4,57 

Oberarm 

40,5 

59,5 

4,47 

Speiche 

89,3 

60,7 

4,54 

Ellenbogen 

89,4 

60,6 

4,54 

Mittelhand  u.  Finger 

38,6 

6^,4 

4,59 

Oberschenkel 

40,7 

59,3 

4,46 

Schienbein 

44,4 

58,9 

1,43 

Wadenbein 

40,9 

59,4 

^M 

Mittelfuss  u.  Zehen 

39,7 

60,3 

4,77 

Rippen 

39,2 

60,8 

4,5f 

Versuch 

sreihe  XVI. 

(neonalus.) 

Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädel 

37,9 

62,4 

4,64 

Wirbel 

37,7 

62,3 

4,65 

Hüftbein 

43,0 

57,0 

4,33 

Schulterblatt 

40,4 

59,9 

4,49 

Schlüsselbein 

36,8 

63,2 

4,72 

Oberarm 

40,6 

59,4 

4,46 
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Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Speiche 

39,8 

60,« 

1,54 

Ellenbogen 

60,7 

4,54 

Mittelhand  u.  Finder 

57,7 

4,86 

Oberschenkel 

58,5 

4,44 

Schienbein 

58.4 

4,40 

Wadenbein 

60,1 

4,50 

Mittelfuss  u.  Zehen 

56,4 

4,80 

Rippen 

89,6 

60,4 

4,58 

Versuchsreihe  XVII. 

Benutzt  wurden  die  Knochen   verschiedener  erwachsener 
Individuen  von  unbekanntem  Geschlechte. 


Knochen 

Ossein 

Knochenerde 

E:0 

Schädeldecke 

88,9 

66,4 

4,95 

Wirbel 

87,9 

61,4 

4,68 

Hüabein 

86,0 

64,0 

4,80 

Schulterblatt 

85,8 

64,« 

4,80 

Oberarm 

44,3 

58,7 

4,4« 

Speiche 

87,4 

62,6 

4,67 

Ellenbogen 

85,7 

64,8 

4,80 

Handwurzel 

45,9 

54,4 

4,48 

Oberschenkel 

35,8 

64,7 

4,83 

Schienbein 

85,4 

64,6 

4,8« 

Wadenbein 

86,0 

64,0 

4,80 

Fusswurzel 

47,5 

5t,5 

4,10 

Rippen 

88,3 

64,7 

4,64 

Die  Resultate ,  zu  welchen  die  Analysen  trockner  Knochen 
geführt  haben,  sind  folgende: 

4.   Verhältniss  der  organischen  Substanz  zur 
Knochenerde. 

Das  Verhiiltniss  der  organischen  Substanz  zur  unorganischen 
schwankt,  wenn  man  wie  selbstverständlich  das  Fett  zur  ersteren 
rechnet,  so  auffallend,  dass  die  Angabe  eines  Mittelwerthes  kaum 
von  Interesse  ist. 

Als  minimum  der  organischen  Substanz  fand  ich  32,43  Proc. 
(II  Oberarm-Diaphyse) ,  als  maximum  80,72  Proc.  (II  Schien- 
bein-Apophyse)*).  Offenbar  sind  die  Schwankungen  desProcent- 


4)  Die  römischen  Ziffern   beziehen  sich  auf  die  Versuchsreihe, 
welcher  der  bezügliche  Fall  zu  suchen  ist. 
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gewichtes  von  dem  äusserst  ungleichen  Fettgehalte  abhängig, 
wie  der  Umstand  beweist,  dass  in  kleinen  Kindern  und  ab- 
gezehrten Personen  das  Procentgewicht  der  organischen  Substanz 
im  Allgemeinen  sehr  gering  ist. 

8.  Fettgehalt  der  Knochen. 

Der  Fettgehalt  der  Knochen  unterliegt  den  auffallendsten 
Schwankungen.  Ich  habe  als  minimum  0,1  Proc.  (V  Speiche), 
als  maximum  67,87  Proc.  (II  Schienbein-Apophyse)  gefunden. 
Die  Fettmenge  der  Knochen  wächst  erstens  mit  der  Fettmenge 
des  ganzen  Körpers.  Obschon  ich  keine  Gelegenheit  halte,  die 
Knochen  sehr  fetter  Menschen  zu  untersuchen,  so  sind  die  von 
mir  vorgelegten  Versuchsreihen  doch  vollkommen  ausreichend, 
diesen  Satz  zu  beweisen.  In  dem  Körper  des  Schwindsüchti- 
gen (X)  erhebt  sich  der  Fettgehalt  der  Knochen  nicht  einmal 
auf  4  Proc.  In  den  Leichen  abgezehrter ,  besonders  sehr  alter 
Männer  (VIII,  XI,  XII)  finden  sich  ebenfalls  sehr  geringe  Fett- 
mengen, nicht  selten  unter  10  Proc.  Viel  grössere  Fettmengen 
liefern  die  Knochen  von  massig  beleibten  Körpern  (VI,  VII,  IX) . 

Unstreitig  hat  zweitens  auch  das  Lebensalter  einen  Ein- 
fluss,  so  dass  an  den  beiden  Lebensgrenzen,  und  namentlich 
bald  nach  der  Geburt  der  Fettgehalt  der  Knochen  gering  ist. 
Man  wird  ein  neugebomes  Kind,  wenn  es  gut  entwickelt  ist,  im 
Allgemeinen  nicht  fettarm  nennen  können  und  doch  erheben 
sich  in  einem  solchen  Falle  die  Fettprocente  der  Knochen  nur 
bis  zu  4 , 1 0  Proc. 

Aeusserst  auffällig  ist  der  Unterschied  des  Fettgehaltes  in 
den  verschiedenen  Knochen  eines  und  desselben  Skelets  und 
^ogar  in  den  verschiedenen  Stücken  eines  und  desselben 
Knochens.  Meine  Versuche  beweisen  ohne  Ausnahme,  dass  die 
Apophysen  überaus  viel  fellreicher  sind  als  die  Diaphysen, 
häufig  um  das  Zehnfache  und  mehr.  Hieraus  ergiebt  sich  bei- 
läufig, dass  das  in  den  Höhlen  der  Röhrenknochen  enthaltene 
Mark  nicht  die  Hauptquelle  des  Knochenfettes  abgiebt. 

Im  Allgemeinen  lässt  sich  sagen,  dass  die  schwammigen 
Knochen  viel  fettreicher  sind  als  die  compacten.  Dieser  Aus- 
druck passt  also  erstens  auf  die  Apophysen  und  Diaphysen  der 
Röhrenknochen,  er  passt  aber  auch  auf  carpus  und  tarsus, 
welche  sehr  viel,  und  auf  die  Knochen  der  Schädeldecke,  welche 
sehr  wenig  Fett  enthalten.    Der  Ausdruck  passt  aber  nicht  auf 
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Wirbel  und  Hurtbein ,  welche  in  Bezug  auf  Fettgehalt  betrHcht^ 
liehen  Schwankungen  unterliegen,  und  bisweilen  sehr  wenig 
Fett  enthalten. 

Will  man  für  den  Fettgehalt  der  Knochen  eines  Individuums 
den  Mittel werth  suchen  ,  so  reicht  es  nicht  aus,  die  Fettprocente 
aller  einzelnen  Knochen  zu  addiren  und  mit  der  Zahl  der  ge- 
gebenen Fälle  zu  dividiren ,  denn  ein  solches  Verfahren  konnte 
nur  zum  Ziele  führen,  wenn  sänimtliche  I^nochen  gleiche  Ge- 
wichte hätten.  Man  muss  vielmehr  constatiren,  wie  sich 
das  Gesammtgewicht  alles  vorhandenen  Fettes  zum  Gesammt- 
gewichte  aller  bezüglichen  Knochen  verhalte,  und  muss  also, 
wenn  man  zunächst  nur  die  Procentgewichte  des  in  den  Knochen 
befindlichen  Fettes  kennt,  diese  durch  Rechnung  in  absolute 
Gewichte  umsetzen.  Ist  dies  geschehen  ^  so  findet  nian  das 
mittlere  Procentgewicht  des  Fettes  mit  Hülfe  der  Formel 

SF 
®  =  SS 
wo  SF   die  Summe   der  Fetlgewichte ,    Sä'  die   Summe   der 
Knochengewichte  und  x  das  gesuchte  mittlere  Procentgewicht 
bedeutet. 

Zu  meinem  Bedauern  kann  ich  dieses  allein  exacte  Rech-- 
nungs verfahren  nur  auf  4  Versuchsreihen  anwenden,  indem  mir 
in  allen  übrigen  die  Kenntniss  der  Knochengewichte  abgeht. 
Da  ich  nämlich  bei  meinen  chemischen  Untersuchungen  fast  nie 
den  ganzen  Knochen,  sondern  nur  mehr  oder  weniger  grosse 
Theile  desselben  analysirte,  so  war  ich  zunächst  nur  veranlasst, 
das  Gewicht  dieser  Theile  festzustellen  und  habe  die  Wägung 
der  ganzen  Knochen  verabsäumt.  Demohngeachtet  hoffe  ich 
auch  in  diesen  unvollständigen  Versuchsreihen  den  mittleren 
Fettgehalt  mit  ziemlicher  Genauigkeit  bestimmen  zu  können,  wie 
sich  aus  Folgendem  ergeben  wird. 

Wenn  ich  in  einer  Versuchsreihe  zwar  die  Fettprocente  der 
einzelnen  Knochen,  nicht  aber  die  absoluten  Gewichte  derselben 
ermittelt  habe ,  so  suche  ich  die  zum  Rechnen  unentbehrlichen 
Werthe  der  letzteren  durch  angenäherte  Bestimmungen  zu  er^ 
setzen.  Die  Schwierigkeit  dieser  Aufgabe  wird  dadurch  be- 
trächtlich verringert,  dass  es  nicht  etwa  darauf  ankommt,  für 
jeden  Knochen  das  ihm  zukommende  absolute  Gewicht  aufzu- 
stellen, sondern  nur  darauf:  relativ  richtige  Gewichte  einzu- 
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führen,  das  will  sagen  solche/ dass  das  Gewicht  jedes  Knochens 
9U  dem  jedes  andern  im  rechten  VerhiUlniss  slehf. 

Man  bedenke,  dass  es  für  die  Berechnung  des  miuleren 
Fetigehaltes  gleichgültig  sein  würde,  ob  man  sich  an  das  Ge- 
wicht der  Knochen  nur  einer  Körperhalfte  oder  an  das  doppelte 
Gewicht  der  Knochen  beider  Körperhalften  hielte.  Ob  man  also 
das  absolute  Gewicht  der  in  Frage  stehenden  Knochen  zu  hoch 
oder  zu  niedrig  anschlagt,  ist  fUr  das  Resultat  der  Rechnung, 
welche  das  Verhältniss  der  Fcttmasse  zur  Knochenniasse  be- 
stimmen soll,  durchaus  gleichgültig. 

Worauf  es  allein  ankommt  ist  dies ,  dnss  wir  nicht  das  Ge- 
wicht eines  Knochens  überschätzen ,  wahrend  wir  den  andern 
unterschätzen ,  oder,  wie  oben  bemerkt  wurde ,  dass  wir  jedem 
Knochen  das   richtige  relative  Gewicht  geben.     Denn  hiervon 

SF 
hangt  das  Verhaltniss  -^=  ab,  wahrend  das  mittlere  Procent- 

gewicht  des  Fettes,  welches  wir  suchen,  wiederum  von  diesem 
Verhaltnisse  abhangt. 

Man  muss  also,  wenn  man  den  mittleren  Fettgehalt  des 
Skelets  sucht,  aber  die  Gewichte  der  einzelnen  Knochen  nicht 
kennt,  die  fehlenden  Gewichte  durch  fmgirte  zu  ersetzen  suchen, 
deren  Berechtigung  darauf  beruht,  dass  sie  den  natürlichen 
Gewichtsverhaltnissen  der  Knochen  untereinander  entsprechen, 
ich  will  der  Kürze  wegen  solche  Gewichte  Proportionalgewichte 
der  Knochen  nennen. 

Bezeichnen  wir  nun  das  Proportionalgewicht  eines  Knochens 
mit  P,  das  Procentgewicht  des  in  ihm  enthaltenen  Fettes  mit 
F^o  >  so  findet  man  die  in  den  bezüglichen  Knochen  enthaltene 
Fettmenge  mit  Hülfe  der  Formel 

1 00 

wo  Fw  die  gesuchte  Pettmenge  bedeutet,  selbstverständlich  in 
der  für  die  Proportionalgewichte  angenommenen  Gewichtseinheit 
ausgedrückt.  Summirt  man  schliesslich  die  PWerthe  einerseits 
und  die  Fm  Werthe  andererseits,  so  erhalt  man  das  Verhaltniss 
der  gesammten  Knochenmasse  zum  gesammten  Fetlinhalte,  wo- 
mit die  Frage  nach  dem  mittleren  Fettgehalte  des  Skelets  be- 
antwortet ist. 

Eine  derartige  Rechnung  iHsst  sich  nun  wirklich  ausführen, 
da   die  Proporlionalgewichle  erwachsener  Manner   angenähert 
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constant  sind.  Bei  neugebornen  Rindern  sind  die  Yerhilltnisse 
ganz  anders  als  bei  Erwachsenen,  aber  wahrscheinlich  auch 
constant,  natürlich  annäherungsweise.  Nach  meinen  bisherigen 
Erfahrungen  stellen  sich  die  relativen  Gewichte  der  Knochen 
wie  folgt:  ^) 

in  erwachsenen        .    Kr«„«^i>««««« 
Mlinnern  »°  Neugebornen 

Speiche  (os  radii)  4  4 

Kreuzbein  4,09  — 

Hüftbein  6,82  5,5 

Rippen  einer  Seite  4,00  3,98 

Schlüsselbein  0,51  — 

Schulterblatt  4 ,60  4,96 

Oberarm  8,68  3,^2 

Ellenbogen  4,46  4,84 

Handwurzel  0,40  — 

Mittelhand  u.  Finger  4,48  ^ 

Oberschenkel  4  0,80  7,71 

Schienbein  6,54          ^  4,62 

Wadenbein  4,48  0,88 

Fusswurzel  2,98  — 

Mittelfüsse,  Zehen  4,84  — 

Unterkiefer  4,55                      |  «7  40 

Uebriger  Schädel  41.41                       J  87,10 

Ich  werde  im  Nachstehenden  das  Rechnungs verfahren, 
welches  den  mittleren  Fettgehalt  des  Skelets  aus  den  gegebenen 
Gewichten  sämmtlicher  Knochen  ableitet,  mit  A  bezeichnen, 
das  andere  Verfahren  dagegen,  bei  welchem  die  unbekannten 
Knochengewichte  durch  fingirte,  jedoch  richtig  proportionirte 
Werlhe  ersetzt  werden,  mit  B.  Gleich  im  Voraus  sei  bemerkt, 
dass  beide  Methoden  nahezu  dieselben  Resultate  ergeben.  — 
Ich  will  endlich  mit  G  dasjenige  Verfahren  bezeichnen ,  wo  die 
Summe  der  Procentgewichte  des  Fettes  mit  der  Zahl  der  be- 
obachteten Pulle  dividirt  wird ,  also  dasselbe  Verfahren,  welches 
ich  oben  als  theoretisch  unzulässig  verworfen  habe,  weil  das- 
selbe nur  bei  Gleichheit  der  Gewichte  der  in  Untersuchung  ge- 
nommenen Knochen  gerechtfertigt  sein  würde.  — 

Man  durfte  indess  von  vorn  herein  erwarten,  dass  auch  der 
auf  diese  Weise  gefundene  mittlere  Fettgehalt  dem  wahren  ziem- 
lich nahe  kommen  werde.     Freilich  wird  ein  sehr  schwerer 


1}  Die  nähern  Angaben  finden  sich  in  meiner  Abhandlung :  über  die 
relativen  Gewichte  der  menschlichen  Knochen. 
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Knochen  die  Grösse  des  fraglichen  Miltelwerthes  mehr  beein- 
flussen als  ein  sehr  leichter,  und  wird  also  der  schwerere 
Knochen ,  wenn  er  fettreich  ist,  jenen  Hittelwerth  mehr  empor- 
schrauben und  umgekehrt,  wenn  er  fettarm  ist,  mehr  herab- 
drücken,  aber  es  ist  auch  klar,  dass  jedem  dieser  Fälle  das 
gleiche  Recht  des  Vorkommens  zusteht,  und  dass  daher  in 
grossen  Versuchsreihen  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  die  beiden 
entgegengesetzten  Fälle  sich  ausgleichen  werden.  In  der  That 
ergiebt  sich  aus  meinen  Versuchen ,  dass  die  Resultate  der  C- 
Methode  mit  denen  der  A-  und  B-Methode  sehr  leidlich  über- 
einstimmen ,  und  schien  es  mir  von  Interesse ,  dies  näher  nach- 
zuweisen. 

Ich  habe  meine  Erfahrungen  aber  den  mittleren  Fettgehalt 
der  Knochen  in  nachstehender  Tabelle  zusammengestellt  und 
will  nicht  unterlassen,  auf  ein  Paar  schwache  Punkte  derselben 
im  Voraus  aufmerksam  zu  machen.  In  Versuchsreihe  XV  und 
XVI  nämlich ,  welche  an  Neugebornen  angestellt  wurden,  ver- 
dienen die  nach  der  B-Methode  ausgeführten  Rechnungen  nur 
wenig  Zalrauen,  weil  die  Proportionalge  wich  te  der  Knochen, 
auf  welchen  die  Rechnung  fusst ,  nur  aus  zwei  Versuchsreihen 
abgeleitet  werden  konnten. 

Tabelle     , 

über  den  mittleroD  Fettgehalt  des  Skelets. 

RechDungsverfahreo 
Versach 

X.  Abgezehrter  Phthisiker,  t8  Jahr  alt 

XV.  Neugeborner 

XVI.  Neugebomer 
XII.  Abgezehrter  Mann,  78  Jahr  alt 

VIII.  Sehr  abgezehrter  Mann,  51  Jahr  alt 
XrV.  Mädchen  von  4  Jahren 

XI.  Sehr  magerer  Mann,  67  Jahr  alt 

VI.  Akute  Wassersucht,  Mann  von  22  J. 
XUI.  Jüngling  von  46  J.,  gut  genfihrt 

XVII.  Selbstmörder,  robust,  38  J.  alt 

IX.  Mann,  gut  genährt,  36  J.  alt 

VII.  Selbstmörder,  gut  genährt,  50  J. 

So  wenig  nun  auch  die  Zahlen  der  vorstehenden  Tabelle 
auf  absolute  Zuverlässigkeit  Anspruch  machen  können,  so  sind 


A 

B 

C 

— 

0,860/o 

0,360/o 

— 

0,69  » 

0,60  » 

— 

0,97  » 

4.45  » 

— 

41,80  » 

44,35  » 

— 

46,34  » 

46,22  » 

— 

— 

48.44  » 

20,560/o 

24,45  » 

20,94  » 

26,4     » 

25,2     » 

28,26  » 

— 

26,4     » 

34,6     » 

30,85  n 

32,04  » 

29,89  » 

— 

35,4     > 

35,83  » 

33,3     » 

32,6     » 

88,02  • 
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sie  doch  ausreichend,  den  Einfluss  des  Lebensalters  und  der 
LeibesconstituUon  auf  den  Fettgehali  der  Knochen  aufs  Klarste 
nacbzuwdsen.  Wir  sehen  nicht  nur  enorme  Differenzen  im 
Fettgebalte  verschiedener  Skelete,  Unterschiede  bis  aum  Hun- 
dertfachen ,  sondern  wir  sehen  auch ,  wie  diese  DtflFbrensen  den 
Altersverschiedenheiten  und  den  Veränderungen  der  Erntthrung 
SchriU  fUr  Schritt  folgen. 

Man  kann  schliesslich  noch  fragen ,  wie  hoch  sich  der  mitt- 
lere Fettgehalt  in  den  Knochen  eines  erwachsenen  und  gesunden 
Mannes  stelle?  Zur  Beantwortung  dieser  Fnage  sind  nur  etwa 
die  Versuchsreihen  VI,  VII,  IX,  XIII  und  XVII  verwendbar. 
Nach  diesen  beträgt  die  mittlere  Fettmenge 

5 

Dieser  Werih  wird  den  Angaben  der  Handbücher  gegen- 
über ganz  enorm  erscheinen,  und  doch  dürfte  derselbe,  mit 
Rücksicht  auf  das  Lebensalter  des  in  Vers.  XIII  untersuchten 
jungen  Menschen,  und  auf  die  Krankheit,  welcher  der  in  Vers.  VI 
berücksichtigte  Mann  erlegen,  eher  zu  niedrig  als  zu  hoch  sein. 

3.  Verhältniss  der  Knochenerde  zum  Ossein. 

Das  Verhältniss  der  Knochenerde  zum  OsseYn  (E:0  der 
Tabellen)  ist  zwar  sehr  viel  beständiger,  als  das  der  organischen 
Substanz  zur  unorganischen ,  unterliegt  aber  immerhin  bemer- 
kenswerthen  Schwankungen. 

Ich  fand  das  Verhältniss  E:0  in  minimo  s=  0,79  (Vers.  XIV 
Oberarm-Apophyse) ,  in  maximo  2,25  (Vers.  VII  Speiche-Dia- 
physe),  und  sind  selbst  in  den  Knochen  ein  und  desselben  Ske- 
lets  die  Schwankungen  beträchtlich ,  z.  B.  in  Versuchsreihe  VII 
4,29—2,25. 

Eine  grosse  Verschiedenheit  besteht  zwischen  den  Apo- 
physen  und  Diaphysen,  indem  letztere  viel  reicher  an  Knochen- 
erde sind  als  erstere.  Die  schlagendsten  Beläge  hierzu  finden 
sich  in  den  Versuchsreihen  VI,  VII,  VIII  und  XIII.  Ein  ähnlicher 
Unterschied  wie  zwischen  Apophysen  und  Diaphysen  besteht 
übrigens  zwischen  allen  schwammigen  und  compacten  Knochen. 
Hat  man  das  Fett  entfernt,  so  findet  sich  in  den  compacten 
Knochen  der  Schädeldecke  noch  an  70  Proc.  Asche,  in  den 
Wirbeln  und  Hüftknochen  im  carpus  und  tarsus  dagegen  Qur 
ungefähr  60  Prqc, 
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Der  beim  Fette  so  auffällige  Einfluss  der  Nutritionsverhält- 
nisse  und  des  Lebensalters  macht  sich  bei  dem  Verhältnisse  der 
Knochenerde  zum  OsseYn  nur  wenig  geltend,  wie  schon  die  oben 
vorgelegten  Tabellen  erkennen  lassen.  Eine  genauere  Einsicht 
in  den  Einfluss,  welchen  Älter  "und  Constitution  auf  das  frag- 
liche Verhältniss  ausüben,  lässt  sich  nur  durch  Berechnung  des 
Mittelwerthes  gewinnen,  welcher  diesem  Verhältnisse  in  den 
Skeleten  verschiedener  Personen  zukommt. 

Bezeichnen  wir  den  Mittelwerth  der  variabeln  Verhältnisse 
E :  0  mit  o?,  die  Summen  der  Knochenerde-Mengen  mit  SE^  und 
die  Summen  der  Ossern-Mengen  mit  SO,  so  ist 

SO  .  .,    ', 

Da  E  und  0  absolute  Gewichte  bedeuten ,  und  da  wir  für 
Knochenerde  und  Ossein,  wie  für  das  Fett,  nur  die  Procent- 
gewichte kennen,  so  müssen  wir  wiederum  die  Procentgewichte 
in  absolute  Gewichte  umrechnen.  Dies  geschieht  unter  Anwen- 
dung der  oben  erörterten ,  unter  A ,  B  und  C  verzeichneten 
Rechnungsmethoden. 

Tabelle 

über  das  mittlere  Verhältniss  der  Knochenerde  zum 
Rnochenknorpel,  oder  E:Os=  V. 

Rechnungsverfahren 
Versuch 

XIV.  Mädchen  von  4  Jahren 

XI.  Sehr  magerer  Mann,  67  Jahr  alt 

XII.  Abgezehrter  Mann,  78  Jahr  alt 

XV.  Neugeborner 

XVI.  Neugeborner 
X.  Phthisiker,  23  Jahr  alt. 

VIII.  Abgezehrter  Mann.  51  Jahr 

IX.  Wohlgenährter  Mann,  36  Jahr 
VI..  Acute  .Wassersucht,  Mann  von  22  J. 

XIII.  Jüngling  von  16  J. ,  gut  genährt 
VII.  Selbstmörder,  50  J. ,  gut  genährt 

Die  vorsiehende  Tabelle  lüsst,  wie  miph  dlinl^t,  keinen 
Zweifel  tlbrig,  dass  die  Grösse  der  Verhältnisse  E:  0  =ValliBrdings 
von  dem  Ernährungszustände  des  Körpers  und  von  dem  Lebens* 
alter  abhängt. 


A 

B 

C 

— 

— 

1,200/o 

^,47  0/0 

4,S4  0/, 

1,41   » 

— 

1,86  » 

1,64  » 

— 

4,88  » 

^M  » 

— 

1,47  » 

4,46  » 

— 

1,54  » 

1.,58  » 

— 

1,65   n 

1,65  » 

— 

1,67  » 

1,65  » 

4,76  » 

1^70  » 

4,7a  » 

— 

1,77  » 

4,74^» 

1,74  » 

1,88  » 

4,74  » 
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Besonders  auffällig  ist  der  Einfluss  der  Krnährung.  In  gut 
genährten  Körpern  ist  die  relative  Menge  der  Knochenerde  merk- 
lich grösser  als  in  schlecht  genährten.  So  ist  in  einem  ab- 
gezehrten Phthisiker  von  23  Jahren  V  =  1 ,5i  Vers.  X),  in  einem 
gut  genährten,  obschon  an  acuter  Wassersucht  verstorbenen 
Manne  von  22  Jahren  V  =  1,70  (Vers.  VI).  In  einem  sehr  ab- 
gezehrten Manne  von  51  Jahren  V  =  1,65  (Vers.  VIII) ,  in  dem 
kräftigen  Körper  eines  Selbstmörders  von  50  Jahren  V  =:  1,74 
(Vers.  VII).  In  den  sehr  abgezehrten  Körpern  zweier  allen 
Männer  sinkt  V  auf  1,34  und  1,36  (Vers.  XI  und  XII). 

Auch  der  Einfluss  des  Lebensalters  ist  unverkennbar.  Bald 
nach  der  Geburt  und  bis  zum  4.  Jahre  ist  die  relative  Menge 
der  Knochenerde  eine  sehr  geringe,  in  den  drei  untersuchten 
Fällen  V  ==  1,27;  1,38;  1,47  (Vers.  XIV,  XV  und  XVI). 

Sehr  merkwürdig  ist  das  ganz  ähnliche  Verhältniss  in 
den  beiden  alten  Männern  von  67  und  78  Jahren,  in  welchen 
V  =  1,34  und  1,36  gefunden  wurde.  Freilich  können  diese 
sehr  geringen  Werthe  auch  auf  die  schlechte  Ernährung  der 
beiden  Individuen  bezogen  werden.  Sollten  sie  indess  iu  letzter 
Potenz  doch  vom  Lebensalter  abhängen ,  was  jedenfalls  möglich 
und  selbst  wahrscheinlich  ist ,  so  würde  sich  das  Merkwürdige 
ergeben ,  dass  die  relative  Menge  der  Knochenerde  im  Anfange 
des  Lebens  stiege  und  dann  wieder  fiele.  Unter  allen  Umstän- 
den verdient  es  Beachtung,  dass  meine  an  Greisen  gemachten 
Beobachtungen  durchaus  nicht  zu  der  weit  verbreiteten  Ansicht 
passen ,  dass  die  Knochen  im  Verlaufe  der  Jahre  immer  mehr 
verirden. 

Flourens  und  Müne- Edwards^  deren  Untersuchungen  ich 
jedoch  nur  aus  Referaten  kenne,  wollen  gefunden  haben,  dass 
das  Verhältniss  der  Knochenerde  zum  OsseYn  sich  vom  Lebens- 
alter unabhängig  erweise,  und  behauptet  ersterer  sogar,  dass 
dasselbe  in  den  Knochenkernen  der  Embryonen  und  in  den 
Knochen  der  Erwachsenen  von  gleichem  Werthe  sei;  indess 
können  diese  Angaben  wohl  nur  darauf  beruhn,  dass  die 
Zahl  der  benutzten  Erfahrungen  zur  Begründung  allgemeiner 
Schlüsse  nicht  ausreichte.  Die  Zahl  der  von  mir  vorgelegten 
Erfahrungen  ist  so  bedeutend  und  ihre  Ucbereinstimmung  unter 
einander,  bei  Gleichartigkeit  der  gegebenen  Verhältnisse,  so  auf- 
fällig, dass  eine  merkliche  Abhängigkeit  des  Verhältnisses  E:  0 
von  Alter,  von  der  Ernährung  und  der  Struktur  der  Knochen 
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nicht  bezweifelt  werden  kann.  Mit  Bezug  auf  diese  Einflüsse 
bin  ich  auch  der  Ueberzeugung;  dass  an  eine  chemische  Verbin- 
dung des  Ossetn  mit  der  Knochenerde  nicht  zu  denken  ist. 

Soll  ein  mittleres  Verhaltniss  E :  0  für  erwachsene  gesunde 
Männer  aufgestellt  werden,  so  hat  man  sich  an  die  Versuche  VI, 
VII  und  XIII  zu  halten.   Das  Verhaltniss  ist  hiemach 

4,76  4-  4,74  4-  4,77  .   „- 
8 =  ^'^^ 

Da  nun  wasserfreie  Knochen  des  erwachsenen  Mannes 
31^5  Proc.  Fett,  und  folglich  68,5  Proc.  OsseYn  4-  Knochenerde 
enthalten,  so  stellt  sich  die  Zusammensetzung  wasserfreier 
Knochen  im  Mittel  wie  folgt 

Fett  34,50  Proc. 

Ossein  84,84      » 

Knochenerde    43,69     » 

4  00,00  Proc. 
Der  frische  Knochen  eines  erwachsenen,  gesunden  Mannes 
besteht  aber  aus 

Wasser  50       Proc. 

Fett  45,75     » 

Ossein  48,40     >• 

Knochenerde    81,85     ■ 


400,00  Proc. 


Bt.  D.  MaealvM  au8  Palermo,  Untersuchungen  üb^r  die 
galvanische  Pfdarisatiüh  durch  Chlor  und  Wasserstoff.  *)  Vor- 
gelegt ven  dem  wirklidien  Milgliede  G.  Wiedemann. 

I. 

Ueber  die  electromoiorische  Kraft  des  mit  kleinen 
Mengen  von  Chlor  beladenen  Platins. 

SlelH  man  in  einer  durch  eine  poröto  W&nd  in  zwei  Ab- 
theilungen getheilten  Lösung  von  Chlorv^asserstofis^nre  ^ei 
Platinbleche  einander  gegenüber  und  bringt  in  die  eine  der- 
selben Spuren  von  freiem  Chlor,  so  zeigt  sich  eine  bedeutende 
electromotorische  Kraft,  welche  mit  etwas  grösseren  Zusätzen 
von  Chlor  sehr  schnell  wächst  und  bis  auf  etwa  0.6  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  des  ÖanielFschen  Normalelementes  ansteigt. 

Um  diese  Verhältnisse  näher  zu  untersuchen,  habe  ich 
folgende  Methode  angewendet: 

Drei  Gläser  a,  6,  c,  Fig.  \ ,  waren  mit  reiner,  vorher  aus- 
gekochter Chlorwasserstoffsäure  gefüllt,  welche  auf  etwa  150 
Molecttle  Wasser  ein  Molecttl  Chlorwasserstoff  enthielt.  Diese 
Gläser  waren  durch  zwei  Heber  verbunden,  deren  Enden 
mit  Pergamentpapier  geschlossen  waren,  und  welche  dieselbe 
Flüssigkeit,  wie  die  Gläser,  enthielten. 

In  die  beiden  Gefässe  a  und  c  tauchten  zwei  Platinbleche 
a  und  /9,  die  die  Drähte  y  und  d  trugen.  Die  Lösung  des 
Gefässes  c  wurde  mit  Chlor  vollständig  gesättigt.  Einige  ab- 
gemessene Tropfen  derselben  Lösung  wurden  darauf  zu  der 
Lösung  im  Gefkss  a  hinzugefügt.     Es  wurde. dann  die  Aen- 


4)  Die  vorliegenden  Untersuchungen  wurden  im  physikalisch-cheDoi- 
schen  Laboratorium  der  Universität  Leipzig  ausgeführt.  Ich  erlaube  mir 
bei  dieser  Gelegenheit,  Herrn  Professor  Wiedemann  für  seinen  vielfacheq 
^üti^en  Bath  meinen  tiefgefühltesten  Dank  auszusprechen, 
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derung  der  electromotorischen  Kraft   der  so   gebildeten  Kette 
für  den  Zusatz  eines  jeden  Tropfens  bestimmt. 

,  Die  Gefässe  a  und  c  enthielten  305  Gramm  der  Lösung;  je- 
des  Platinblech  hatte  eine  Breite  von  4  9"*'^  und  eine  Liinge  von 
86"".  Die  Lösung  des  Gefässes  c  war  absichtlich  gleich  von  vorn 
herein  vollstlindig  mit  Chlor  gesättigt  worden »  da  nur  so  voll- 
ständig  constante  Resultate  erzielt  wurden.  Selbst  nicht  un- 
bedeutende Aenderungen  des  Chlorgehaltes  dieser  Lösung, 
etwa  in  Folge  der  Ausscheidung  von  Wasserstoff  an  der  in 
dieselbe  eingesenkten  Platinplatte  während  des  Hindurchgehens 
des  Stromes  bei  den  Versuchen,  änderten  die  electromotorisehe 
Kraft  nicht.  Dies  war  selbst  dann  noch  der  Fall,  wenn  man 
dnrch  die  Lösung  einen  Strom  von  Luft  oder  Wasserstoffgas 
hindurchleitete. 

.Das  Gefäss  h  hatte  einen  doppelten  Zweck,  einmal  sollte 
es  vollständig  den  Uebergang  einer  kleinen  Menge  Chlor  aus 
c  nach  a  verhindern,  wie  er  leicht  eintrat,  wenn  a  und  c 
direct  durch  einen  Heber  verbunden  waren  ;  femer  sollte  es 
den  Widerstand  zwischen  a  und  ß  vermehren,  so  dass,  wenn 
bei  der  Ausführung  der  Messung,  nach  der  Compensations- 
methode,  etwa  ein  Strom  in  dem  einen  oder  anderen  Sinne 
zvdschen  den  beiden  Platten  a  und  ß  hindurchging,  derselbe 
so  geschwächt  wurde,  dass  die  dadurch  entstehende  Polari- 
sation vernachlässigt  werden  konnte.  Der  Versuch  zeigte,  dass 
dies  erreicht  war. 

Das  Gef&ss  a  war  durch  einen  Korkstöpsel  T  verschlos- 
sen, welcher  in  Figur  2  im  Durchschnitt  gezeichnet  ist.  Durch 
eine  Rinne  an  der  Seite  dieses  Korkes  ging  der  Heber  S  hin- 
durch, der  a  und  b  verband.  Die  kleinen  Zwischenräume 
zwischen  dem  Heber,  dem  Kork  und  dem  Glase  waren  mit 
Watte  verstopft.  Durch  ein  Loch  in  der  Mitte  des  Korkes  Hess 
sich  eine  Glasröhre  auf  und  nieder  schieben.  Diese  Röhre  war 
oben  mit  einem  Korkstöpsel  geschlossen,  durch  welchen  luft- 
dicht der  mit  dem  Platinblech  a  verbundene  Platindraht  ging. 
Vn  den  Stöpsel  war  ferner  ein  kleines,  conisches  Loch  G 
(Fig.  2)  gebohrt,  in  welchem  ein  Trichter  i  zum  Einträufeln 
einzelner  Tropfen  von  Chlorlösung  befestigt  werden  konnte. 
Die  Tropfen  wurden  folgcndermassen  in  das  Gefäss  gebracht : 
man  legte  zunächst  den  kleinen  Trichter  i  in  eine  mit  Chlöf^ 
gesättigte  Lösung   der   aqcfa    ^ur  Füllung  der  Gläser  a,  b^  c 
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verwendeten  Ghlorwasserstoffsilure,  so  dass  sich  gleichsam  seine 
ganze  Oberfläche  mit  Chlor  bedeckte.  Mittelst  einer  in  gleicher 
Weise  behandelten  Pipette  wurde  nun  so  lange  ChlorlOsung 
in  den  kleinen  Trichter  gefüllt,  bis  sich  ein  Tropfen  von  sei- 
ner unteren  Oeffnung  loslöste.  Dabei  war,  wie  auch  der  directe 
Versuch  zeigte,  das  Gewicht  der  einzelnen  Tropfen  constant. 
20  solcher  Tropfen  wogen  zusammen  22  Decigramm,  also  ein 
einzelner  M  Ctgr.^  so  dass,  da  die  Menge  der  Fltlssigkeit  im 
Gefässe  a  305  Gramm  betrug,  durch  jeden  neu  hinzutreten- 
den Tropfen  die  Menge  des  Chlors  in  der  Gewichtseinheit  der 
Flüssigkeit  in  a  um  0.00036  des  in  der  Gewichtseinheit  von  c 
vorhandenen  Chlors  vermehrt  wurde. 

Bei  den  Versuchen  wurde  folgendes  Verfahren  eingeschla- 
gen. Zuerst  wurde  die  Losung  im  Glase  c  mit  Chlorgas  gesättigt. 
Sodann  tauchte  man  in  sie  das  Platinblech/?  ein.  Um  di.eses 
sowohl,  wie  das  in  a  eintauchende  Blech  a  vollkommen  rein 
zu  erhalten,  wurden  beide  Bleche  in  der  Flamme  eines  Bun- 
son^schen  Gasbrenners  ausgeglüht,  dann  nacheinander  mit  Kali- 
lauge t  Wasser ,  Salpetersäure ,  Wasser  und  endlich  mit  einer 
Lösung  von  Chlorwasserstoffsäure,  welche  mit  der  in  der  Gas- 
kette identisch  war,  gekocht.  Darauf  wurden  die  Gefässe  a 
und  6  mit  Chlorwasserstoffsäure,  Wasser  und  endlich  mit  Al- 
kohol gewasdien,  stark  erhitzt  und  von  Neuem  mit  der  eben- 
falls vorher  gekochten  Chlorwasserstoffisäure  gefüllt.  Derselben 
Behandlung  wurden  die  Heber  und  das  Rohr  t  unterworfen. 
Alle  diese  Vorsichtsmassregeln,  welche  vielleicht  überflüssig 
erscheinen  könnten,  waren  nöthig,  um  brauchbare  Messungen 
zu  erhalten;  denn  auch  die  kleinste  Menge  Chlor  auf  den 
Platinblechen,  in  der  Lösung,  oder  an  den  Wandungen  der 
Gefässe  übte  einen  sehr  grossen  £influss  aus;  es  mussten 
desshalb  auch  die  Gefässe  a  und  b  und  das  Blech  ß  fern  von 
dem  mit  der  Chlorlösung  gefüllten  Gefäss  c  vorbereitet  wer- 
den. Nachdem  dann  auf  a  der  Kork  T  mit  der  Röhre  t  und 
der  mit  Ghlorwasserstoffsäure  gefüllte  Heber  s  gesetzt  und 
das  Loch|  in  welches  später  der  Trichter  i  eingesetzt  werden 
sollte,  mit  Watte  zugestopft  war,  wurde  der  Apparat,  wie 
Figur  4  zeigt,  zusammengestellt  und  die  electromotorische  Kraft 

Pt  I  (Gl  H4-  Gl)  +  Cl  H  I  Pt 
gemessen. 

Vor  jeder   einzelnen  Versuchsreihe  wurde   der  Apparat 
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auseinandergenommen,  auf  die  angegebene  Art  gereinigt  und 
mit  ganz  frischen  Flüssigkeiten  gefüllt. 

Die  Messungen  wurden,  wie  schon  angeführt,  vermittelst 
der  Compensationsmethode  angestellt.  Dazu  wurde  der  von 
Herrn  Wiedemann  *)  umgeänderte  Wheatslone'sche  Rheostat  be- 
nutzt. Das  Galvanometer  war  eine  Spiegel boussole,  mit  welcher 
man  unter  den  obwaltenden  Verhältnissen  noch  eine  electromo- 
torische  Kraft,  die  -^  der  Kraft  eines  Danieirschen  Normalele- 
mentes betrug,  messen  konnte.  Das  Danieirsche  Normalelement, 
mit  dem  die  untersuchte  Kette  verglichen  wurde,  hatte  die  in 
Wiedemann's  Galvanismus  2.  Aufl.  p.  342  beschriebene  Einrich- 
tung. Um  die  Polarisation  in  demselben  möglichst  zu  ver- 
meiden, \^ar  die  Kupfervitriollösung  mehrere  Stunden  mit 
metallischem  Kupfer  und  die  Zinkvitriollösung  mit  kohlensau- 
rem Zink  gekocht  worden.  Sowohl  die  Normalkette,  wie  die 
zu  untersuchende  Kette,  wurden  mit  einer  Bunseo'schen  Säule 
von  2  Elementen  compensirt.  Das  Quecksilber  in  den  Näpfen 
des  Interruptors  war  so  abgemessen,  dass  die  Zeit  der  Schlies- 
sung etwa  1^  Secunde  betrug. 

Es  wurden  verschiedene  Versuche  nacheinander  ohne  Aen- 
derung  des  Apparates  angestellt,  um  zu  sehen,  obdieelec- 
tromotorische  Kraft  constant  blieb,  d.  h.  ob  nicht  vielleicht 
Spuren  von  Chlor  aus  dem  Gefasse  c  nach  a  übergingen.  Die 
folgende  Tabelle  giebt  zwei  solcher  Versuchsreihen. 


T 

abelle  I. 

Gasketle 

Normalkette  = 

D 

Gaskelte 

D  =  400 

Zeil 

512 

320 

62.5 

512 

324 

•      62.7 

•5' 

646 

820 

62.0 
62.2 

3 

460 

286 

460 

286 

62.2 

5 

459 

286 

62.1 

40 

Die  erste  Columne   enthält  die   am  Rheostat  abgelesenen 
Längen,    als  mit  dem  Rheostat  die  Normalsäule   eingeschaltet 

4)  Wiedemann,  Galvanismus  2.  Aufl.  4872.  I.  p.  859  und  360. 
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war,  dSo  ijweite  die  Worlhe  für  dfn  Fall,  wo  die  Gaskette 
in  den  Stromkreis  gebracht  war.  In  der  dritten  stehen  die 
Verhältnisse  der  beiden  Zahlen,  in  der  vierten  die  Zeiten  in 
Minuten,  welche  zwischen  zwei  Messungen  verliefen. 

Nachdem  eine  solche  erste  Messung  angestellt  war,  wurde 
der  Trichter  t  eingesetzt.  Vorher  war  schon  die  Platinplatte  ß 
aus  der  Flüssigkeit  in  die  darüber  befindliche  Röhre  hinaufge- 
zogen worden;  dann  wurde  ein  Tropfen  der  Chlorlösung 
aus  dem  Gefässe  c  in  das  Glas  a  eingegossen.  Nach  Entfer- 
nung des  Trichters  wurde  durch  das  betreffende  Loch  eine 
Glasröhre  eingeführt  und  zunächst  auf  die  Oberfläche,  ohne 
diese  jedoch  zu  berühren,  stark  geblasen,  um  die  chlorhaltige 
Flüssigkeitmitder Chlorwasserstoffsäurelösungzu  mischen.  Darauf 
wurde  das  Rohr  bis  auf  den  Boden  geführt  und  durch  Hin- 
durchblasen von  Luft  eine  Mischung  der  verschiedenen  Theile 
der  Flüssigkeit  bewirkt.  Nachdem  darauf  das  Blech  ß  einge- 
taucht war,  wurden  die  Messungen  vorgenommen.  ^) 

Diese  wurden  in  verschiedenen  Intervallen  angestellt,  bis  die 
electromotorische  Kraft  nicht  mehr  abnahm;  zwischen  je  zwei 
Beobachtungen  wurde  die  Flüssigkeit  von  Neuem  durch  Hinein- 
leiten von  Luft  gemischt.  Auch  hier  wurde  beobachtet,  dass 
das  Hindurchblasen  der  Luft  keinen  Einfluss  hat.  Darauf 
wurde  zur  Flüssigkeit  in  a  ein  neuer  Tropfen  hinzugefügt  und 
die  Messung  ganz  ebenso  wie  voriier  angestellt. 

Durch  Vorversuche  wurde  jedesmal  annähernd  die  Ein- 
stellung des  Bheostaten  bestimmt,  bei  welcher  der  durch  das 
System  hindurchgehende  Strom  die  Intensität  Null  hatte,  um 
bei  den  endgültigen  Messungen  jede  Polarisation  durch  Ströme, 
die  den  Versuchsapparat  durchliefen,  zu  vermeiden. 

Die  erste  der  folgenden  Reihen  giebt  in  der  Columne  (g) 


4)  Anfangs  hielt  ich  es  für  zweckmässiger,  statt  das  Blech  ß  hinauf- 
zuziehen, die  Röhre  (  bis  zum  Boden  hinabzuschieben  und  sie  dann,  nach 
Zufügen  der  Chlorlösung  und  dem  Mischen  der  Flüssigkeit,  wieder  herauf^ 
zuziehen,  w&hrend  das  Blech  unten  blieb,  doch  zeigten  sich  störende  Um- 
stände, wodurch  bald  grössere  oder  bald  kleinere  Zahlen  erhalten  wurden, 
je  nachdem  man  die  Röhre  längere  oder  kürzere  Zeit  unten  Hess :  dies  trat 
besonders  beim  Eingiessen  des  ersten  und  zweiten  Tropfens  hervor.  Es 
rührt  dies  wahrscheinlich  von  ei^er  Condensation  des  Chlors  auf  der  Ober- 
fläche der  Röhre  ( her. 
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die  Anzahl  der  Trapteik  der  in  das  Gefäss^  6  eingego^enen 
Chlorl<]isupg,  in  der  zweiten  die  electromotorischen  Kräfte  zu  ver- 
schiedenen Zeiten  (t)  in  Minuten  nach  Hinzufügen  eines  jeden 
Tropfens,  oder  richtiger  nach  dem  Einsenken  de^  Bleches  in 
die  Flüssigkeit,  die  einen  neuen  Tropfen  enthielt.  In  den  übri- 
gen Reihen  ist  der  constante  Endwerth  nach  dem  Hinzufügen 
eines  neuen  Tropfens  angegeben. 


4 


n 


21 


4.  Reibe. 

D  »  400 
64.8  —  64.8 

57.6 

67.7 

58.0  ~  58.0 

54.0 

48.2 

46.5 

46.2 

44.2  -~  44.2 

42.4 

S7.8 

88.9 

83.6 

8«.8 

8a.8  —  32.3 

22.4 

48.5 

47.4 

47.0 

46.6  —  46.6 


44.4 

48.7 

43.5  — 

48.5 

44.« 

40.8  — 

40.8 

9.5 

9.7  — 

9.7 

6.5 

• 

6.7 

6.7  — 

6  7 

4 
2 

4 

Jl 

4 

2 

8 

5 

_8 

4 

2 

8 

5 

8 

44 

4 

2 

3 

5 

J 

i 

2 

_5 

"4 

_2 

4 

Jl 

4 

2 

5 


84 


44^ 
64 


400 


5.4 
5.4 

5.a 


5.6 


4.9 


4.9 


4.4 


4.4 


2.  Reihe. 

62.2 

57.8 
44.2 
26.7 
45.6 
44.6 


3.  Reihe, 

a  60.0 

4  58.8 

2  50.0 

a  2.7.8 

4  46.4 

5  44.0 


4.  Reihe. 

62.9 
64.2 
59.3 
48.» 
86.9 
49.0 
43.6 
43.4 
42.4 


8 
8 
40 
4 
8 


9. 
44 

^3 

8 
6 


40 

44 

7 

5 

49 
6 
3 

4 
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Die  Curven  A  auf  der  beigegebenen  Fig.  3  geben  die  elec- 
tromotorischen  Kräfte,  welche  als  Ordinalen  aufgetragen  sind,  als 
Function  der  auf  der  Abscissenaxe  aufgetragenen  Zahl  der  hin- 
zugefügten Tropfen  von  Chlorlosung. 

Es  ist  vielleicht  nicht  ohne  Interesse,  noch  die  folgende  Reibe 
von  Messungen  beizufügen.  Es  beziehen  sich  diese  auf  die  elec- 
tromotorischen  Kräfte,  welche  man  erhallt,  wenn  man  die  Ghlor- 
lösung  hinzugiesst,  ohne  vorher  die  Platinplatte  ß  aus  der  Lösung 
zu  entfernen,  wobei  das  Chlor,  ehe  es  sich  noch  vollständig  in 
der  Losung  vertheilt  hat,  von  dem  Platinblech  absorbirt  werden 
kann. 

Die  entsprechende  Curve  ist  die  Curve  B  Fig.  3. 


5.  Reihe. 

%_ 

D  s=  400 
64.0 
88.8 

t 

S6.6 
46.8 
42.9 

"  8 

44.0 
40.8 

S4 

9.9 

6.4 

.2 

Q 

In  unserer  Kette  wirken  die  electromotorischen  Kräfte  des 
vollständig  mit  Chlor  gesättigten  Platins  in  Gefäss  c  und  des  nur 
mit  kleinen  Mengen  Chlor  beladenen  Platins  in  a  einander  ent- 
gegen. Eine  Abnahme  der  electromotorischen  Kraft  der  ganzen 
Kette  entspricht  mithin  einer  Zunahme  der  electromotorischen 
Kraft  im  GelUss  a. 

Will  man  die  Werthe  der  electromotorischen  Kräfte  des  mit 
verschiedenen  Mengen  Chlor  beladenen  Platins  im  Gef^ss  a  gegen 
reines  Platin  erhalten,  so  muss  man  von  dem  ersten  Werthe  alle 
folgenden  subtrabiren.  So  sind  z.  B.  für  die  Reihe  5  diese  Werthe 
der  electromotorischen  Kräfte  die  folgenden : 

g  D  «  400 

0  64  —  64.0  B3  00.0 

4  64  —  88.8  B=  S2.7  . 

%  64  —  S4.6  »  84.4 

8  64  --  46.8  s  44.8 

4  64  —   48.9  »  48.4 
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g  D  «g  400 

5  64   —  14.0  =  50.0 

7  64  —  40.8  xs  50.7 

44  64   —     9.S  »  54.8 

24  64   —     6.4  »  54.6 

Aus  den  obigen  Tabellen  und  den  entsprechenden  Curven 
ergeben  sich  folgende  Resultate : 

4 .  Die  electromotorische  Kraft  des  Platins  in  einer  Lösung  von 
Chlorwasserstoffsäuro,  in  der  sich  eine  sehr  kleine  Menge 
freien  Chlors  befindet,  gegen  reines  Platin  ist  nicht  constant, 
sondern  wächst  mit  der  Zeit  bis  zu  einem  Maximum. 

2.  Bei  wachsenden  Mengen  von  Chlor,  welche  der  Chlor- 
wasserstoflFsäure  zugesetzt  werden,  wächst  die  electromo- 
torische Kraft  bis  zu  einem  gewissen  Punkte,  von  dem  an 
sie  nahezu  constant  bleibt. 

3.  Befindet  sich  das  Platinblech  beim  Hinzuftlgen  der  Chlor- 
lösung von  Anfang  an  in  der  Flüssigkeit  (Curve  B},  so 
wächst  die  electromotorische  Kraft  gleich  von  vornherein 
schnell ,  nahezu  proportional  der  zugefügten  Chlormenge 
und  nähert  sich  dann  allmählich  einem  Maximum. 

4.  Wird  dagegen  das  Platinblech  erst  nach  dem  Zusatz  der 
Chlorlösung  in  die  Flüssigkeit  eingetaucht,  so  wächst  die 
electromotorische  Kraft  bei  dem  ersten  Tropfen  der  Chlor- 
lösung zuerst  langsamer  und  erst  bei  den  folgenden  nähert 
sich  der  Gang  der  Erscheinung  dem  oben  unter  3  angege- 
benen.    (Curven  A.) 

Wie  mir  scheint,  lassen  sich  diese  Erscheinungen  aus  den  An- 
nahmen erklären,  dass  einmal  die  electromotorische  Kraft  nur  von 
der  Menge  des  auf  der  Oberfläche  des  Platins  condensirten  Chlors, 
nicht  aber  von  der  in  der  Lösung  befindlichen  Menge  desselben  ab- 
hängt; dass  ferner  das  Platin  und  das  Glas  eine  stärkere  Anziehung 
auf  das  Chlor  ausüben,  als  die  Flüssigkeit,  und  dass  endlich 
diese  Anziehung  bei  dem  Platin  grösser  als  beim  Glase  ist.  Tritt 
dann  die  Chlorlösung  früher  in  Berührung  mit  den  Wänden  des 
Glases  als  mit  dem  Platinblech,  so  wird  eine  relativ  bedeutende 
Menge  Chlor  auf  den  Glaswänden  des  Gefässes  condensirt,  von 
denen  sie  die  Flüssigkeit  nicht  wieder  entfernen  kann,  um  sie 
auf  das  Platinblech  zu  übertragen.  Treten  dagegen  zu  gleicher 
Zeit  das  Platinblech  und  die  Glasoberfläche  mit  der  Chlorlösung 

Math.-phya.  ClMse.   1873.  21 
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in  Gonlact,  so  werden  die  beiden  Körper  je  nach  ihrem  specifi- 
sehen  Anziehuugsvermögen  für  das  Gas  und  je  nach  der  Grösse 
ihrer  Oberfläche  Chlormengen  absorbiren. 

Es  zeigen  nun  die  Gurven  A,  dass  nur  für  den  ersten 
Tropfen  sich  der  störende  Einfluss  des  Glases  geltend  macht  und 
dass  dies  nicht  mehr  bei  dem  Hinzusetzen  der  folgenden  Tropfen 
der  Fall  ist,  bis  etwa  zum  fünften  bei  der  Curve  A  und  etwa  bis 
zum  vielen  bei  der  Curve  B,  von  wo  an  die  electromotorische 
Kraft  nahe  constant  bleibt.  Daraus  ergiebt  sich  unter  der  obigen 
Voraussetzung  der  verschiedenen  Anziehung  von  Platin  und  Glas 
auf  Chlor,  dass  schon  der  erste  der  angewandten  Tropfen  zur 
Sättigung  der  Glasoberfläche  mit  Chlor  hinreicht,  dass  aber  zum 
Saitigen  der  Platinoberfläche  die  3-  bis  ifache  Menge  erforderlich 
ist.  Da  die  Oberfläche  des  Platins  etwa  ^  von  der  des  Glases 
betrug,  so  würden  sich  hiernach  die  Chlormengen,  die  man  zum 
Sättigen  gleich  grosser  Platin-  und  Glasoberflächen  braucht,  wie 
80  bis  30  :  i  verhallen. 

Diese  letzten  Zahlen  haben  offenbar  nur  einen  vorläufigen 
Werlh;  spätere  ähnliche  Messungen  ,  bei  denen  man  die  Ober- 
fläche des  Glases,  des  Platinbleches  und  die  Flüssigkeitsmenge 
verschieden  gross  wählt,  werden  vielleicht  das  Problem  vollstän- 
diger lösen. 


n. 

Heber  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation 

des  electrolytisch  auf  einem  Platinblech  aus  einer 

Salzsäurelösung  entwickelten  Chlors. 

§  1.  In  der  vorhergehenden  Mittheilung  haben  wir  gesehen, 
dass  ein  Platinhlech,  welches  in  eine  Lösung  von  Salzsäure 
taucht,  die  freies  Chlor  enthält ,  gegen  ein  anderes  Platinblech, 
das  in  eine  gleiche,  nur  von  Chlor  freie  Lösung  taucht,  eine  elec- 
tromotorische Kraft  der  Polarisation  gleich  62  besitzt  (die  der 
DanielFschen  Kette  gleich  4  00  gesetzt) ,  und  dass  diese  electromo- 
torische Kraft  von  der  in  der  Lösung  befindlichen  Chlormenge 
unabhängig  ist,  wenn  dieselbe  nur  nicht  zu  klein  ist.  Jetzt 
wollen  wir  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  des  Chlors 
für  den  Fall  betrachten,  dass  dieses  an  dem  Platinblech  electro- 
lytisch abgeschieden  ist.     Bei  dem  Chlor  (und  ebenso  bei  dem 
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Wasserstoff,  wie  wir  sp&ter  zeigen  werden)  wurde  gefunden, 
dass  die  eleotromoiorische  Kraft  der  Pdarisalion,  die  durch  das 
Gas  erzeugt  wurde,  welches  eieotrolytiseh  auf  einem  Platin- 
blech entwickelt  ist,  grösser  ist,  als  die  des  gewöhnlichen  oder 
auf  chemischem  Wege  dargestellten  Gases.  Sie  nimmt  mit  der 
Zeit,  während  welcher  der  polarisirende  Strom  wirkt,  bis  zu 
ein^n  Maximum  zu.  Dieses  Maximum  der  eleclromotorischen 
Kraft  eines  mit  eieotrolytiseh  abgeschiedenem  Chlor  bedeckten 
Platinbleches  gegen  ein  ähnliches',  aber  von  Chlor  freies  Plalin- 
bledi  verhält  sich  »u  der  eleclromotorischen  Kraft  eines  mit  ge- 
wi^hnlichem  Chlor  bedeckten  Platinblechs  gegeu  ein  von  Gas  freies 
Platinblech  ungefähr  wie  1,7  :  4. 

Der  Küv^d  wegen  wollen  wir  das  auf  chemischem  Wege  aus 
Mangansuperoxyd  und  SalzsUure  dargestellte  Chlor  gewöhn- 
liches, und  das  auf  elcctrolylischem  Wege  erhaltene  elec- 
trisches  Chlor  nennen. 

§  2.     Apparat. 

Der  Apparat,  mit  dem  die  Versuche  angestellt  wurden,  be- 
.sland  aus  drei  Becherglasern  a,  b,  c  (Fig.  4),  die  mit  einer  Lösung 
von  Salzsüurc  angefüllt  waren.  Diese  Lösung  enthielt,  wenn  nichts 
besonderes bemerktist,  auf  20 Theile  Wasser  I  Gewthl.  einer  Nor- 
malst ure,  die  aus  10  Mol.  H  Cl  und  75  Mol.  Wasser  bestand. 

Die  Lösung  der  Gefdsse  a  und  b  mit  den  Platinplatten  wurde 
voUst^indig  mit  Chlor  gesättigt.  Die  3  Bechergläser  waren  durch 
2  lieber  von  einem  Durchmesser  von  41)™™  und  einer  Axenlänge 
von  4  05™"  Verbunden,  die  mit  derselben  Lösung,  wie  die  Becher- 
Bläser,  angcftlUt  und  an  ihren  Enden  durch  Pergamentpapier  ver- 
schlossen waren. 

Da  es  schwierig  war,  die  die  GefUsse  verbindenden  Heber 
zuerst  zu  füllen  und  bei  dem  nachherigen  Schliessen  mit  Perga- 
mentpapieren das  Eintreten  einer  Luftblase  zu  verhindern,  wo- 
durch der  Widerstand  vergrössert  wird,  so  wurde  folgendes 
Verfahren  eingeschlagen.  Es  wurden  die  beiden  Enden  des 
noch  leeren  Hebers  mit  Pergamentpapieren  geschlossen  und  in  das 
eine  dieser  Papiere  in  der  Mitte  der  Oeffnung  ein  kreuzförmiger 
Schnitt  gemacht,  so  dass  die  vier  entstehenden  Lappen  eine 
Klappe  bildi'ten.  Darauf  wurde  in  den  Heber  durch  diese  Oeff- 
nung das  eine  Ende  eines  dünnen  Glasrohres  eingeführt  (wie  es 
Fig.  5  zeigt),  dessen  anderes  Ende  mit  einem  Kautschukschlauch 

21» 
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verbunden  war.  Der  ganze  Apparat  wurde  in  die  beiden  Becher- 
glaser eingetaucht  und  durch  Saugen  an  dem  Kautschukschlauch 
der  Heber  mit  FlUssigke  it  gefüllt.  Bei  dem  Herausziehen  des  Glas- 
rohres schlössen  sich  die  vier  Klappen  von  selbst.  Wenn  auch  beiden 
folgenden  Versuchen  das  Uebertreten  der  Flüssigkeiten  von  einem 
Geßiss  in  das  andere  nicht  von  störendem  Einfluss  war,  so  konn- 
ten doch  die  bei  dem  Durchleiten  des  Stromes  sich  entwickeln- 
den und  dann  aufsteigenden  Gasblasen  durch  Eintreten  in  den 
Heber  und  Anfüllen  des  obersten  Theiles  desselben  den  Strom 
unterbrechen,  wie  es  auch  in  der  That  der  Fall  war,  f6lls  die 
Enden  der  Heber  nicht  durch  Pergamentpapier  geschlossen 
waren. 

In  jedes  der  3  Bechergläser  a,  6,  c  war  eine  der  3  Platin- 
platten a,  ß,  y,  deren  Breite  i  9""  und  deren  Lange  86""  betrug, 
eingetaucht.  Der  Strom  einer  Bunsen'schen  Kette  P  von  6  Ele- 
menten wurde  durch  die  Lösung  in  6  und  c  geleitet,  so  dass  sich 
Chlor  auf  der  Electrode  ß  und  Wasserstoff  auf  y  entwickelte. 
Durch  einen  Interruptor  wurde  der  Stromkreis  der  Kette  P  ge- 
öffnet und  ein  Stromkreis  geschlossen ,  in  dem  sich  die  Platte  /9, 
die  Platte  a  und  der  Messapparat  befanden.  Letzterer  Apparat, 
sowie  die  angewandte  Beobachlungsmelhode  waren  bei  dieser 
Untersuchung  die  nämlichen,  wie  bei  der  früheren. 

Eine  Veränderung  musste  nur  am  Stromschliesser ,  der  in 
Wiedemann,  Galvanismus,  AuQ.  II,  Bd.  I  p.  360  mit  dem  Buch- 
staben I  bezeichnet  ist,  angebracht  werden,  um  ihn  für  unsere 
Untersuchungen  benutzen  zu  können. 

Dieser  Stromschliesser,  der  in  Fig.  i  durch  I  bezeichnet  ist 
und  dessen  Horizontalprojection  Fig.  6,  dessen  Verticalprojection 
Fig.  7  und  dessen  Durchschnitt  Fig.  8  giebt,  bestand  aus  einem 
horizontal  gestellten  Holzbrett  L  und  einem  zweiten  gegen  das 
erste  etwas  geneigten  Holzbrettchen  /,  welches  letztere  sich  leicht 
um  eine  horizontale  Axe  drehen  liess,  die  auf  zwei  kleinen  Holz- 
saulen SS  ruhte.  Eine  Feder  m  diente  dazu,  den  Apparat  in  der 
in  der  Figur  angegebenen  Stellung  zu  erhalten.  Auf  dem  Brett  L 
waren  ferner  kleine  Napfe  v,  v,",  v'"  angebracht,  die  mit 
Quecksilber  angefüllt  und  mit  Kupferdrahten  d,  d!\  d!"  verbun- 
den waren.  Die  letzteren  traten  von  unten  in  die  Napfe  ein,  so 
dass  das  eine  amalgamirte  Ende  derselben  sich  in  Contact  mit 
dem  Quecksilber  in  den  Näpfen  befand.  Das  andere  Ende  konnte 
durch   Klemmschrauben   mit   den  Leitungsdrähten   verbunden 
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werclen.  Zwei  eben  solche  Näpfe  t;'  und  v""  befanden  sich  auf 
den  Säulen  S.  Auf  dem  Tisch  /  waren  zwei  dicke  Kupferdr^te 
r  T-"  und  r,  r/  befestigt.  Die  Enden  von  r  r"  waren  rechtwin- 
kelig nach  unten  umgebogen  und  amalgamirt.  Seitlich  war  an 
den  Draht  ein  anderes,  hakenförmig  gebogenes  Stück  Draht  an- 
gelöthet,  dessen  amalgamirtes  Ende  in  den  Napf  v'  eintauchte. 
Da  dieses  Ende  in  die  Axe  fiel,  so  behielt  es  beim  Drehen  des 
Apparates  seine  Lage  in  dem  Napf  v'  nahezu  unverändert  bei. 
Das  Ende  r  des  Drahtes  rr^'  blieb,  wie  die  Figg.  7  und  8  zeigen, 
in  das  Gefäss  v  eingetaucht,  so  lange  das  Brettchen  l  in  der  durch 
die  Feder  bedingten  Lage  sich  befand.  Wirkte  auf  das  in  die 
Höhe  stehende  Ende  desselben  eine  Kraft,  die  grösser  war  als  die 
der  Feder,  so  nahm  der  Apparat  eine  zur  ersten,  durch  die  Feder 
bedingten,  symmetrische  Stellung  ein,  und  einen  Augenblick  nach 
der  Trennung  des  Endes  r  des  Drahtes  r  r"  von  dem  Gefäss  t; 
tauchte  das  Ende  r"  in  das  Gefäss  v".  Der  Draht  r,  r/  war 
femer  so  auf  dem  Brette  l  angebracht,  dass  das  eine  seiner  bei- 
den Enden  stets  in  das  Gefäss  v""  taucht« ,  welches  auch  die 
Stellung  des  Stromschliessers  sein  mochte.  Das  andere  Ende  i\ 
tauchte  dagegen  nur  dann  in  das  Gefäss  v'",  wenn  das  Ende  r" 
des  Drahtes  ri'"  in  das  Gefäss  v"  tauchte. 

Die  Menge  des  Quecksilbers  in  denGefässen  v",  v'"  und  die 
Länge  der  Enden  r"  r,  warsoregulirt,  dassdasEnde  r,  das  Queck- 
silber desGefässes  v'"  einen  Augenblick  früher  berührte,  als  das 
Ende  r"  das  des  Gefässes  v",  und  nicht  mehr  als  einen  Millimeter 
eintauchte.  Das  bewegliche  Brett  des  Stromschliessers  wurde  durch 
einen  Schlag,  mit  der  Hand,  die  darauf  sogleich  wieder  aufge- 
hoben wurde,  gesenkt.  Bei  einiger  Uebung  erreichte  man  leicht, 
dass  die  Zeit  des  Hinabgehens  hinlänglich  constant  und  so  kurz 
war,  dass  die  ganze  Zeit  zwischen  dem  Austreten  von  r  aus  t; 
und  Eintreten  von  r"  in  v"  e\v/a  nur  ^  bis  |  Secunde  betrug. 

In  Fig.  4  bezeichnet  P  die  polarisirende  Kette  (6  Bunsen - 
sehe  Elemente),  iVein  DanielFsches  Normalelement,  dessen  elec- 
tromotorische  Kraft  D  =  100  gesetzt  wurde,  p  eine  Kette  von 
2  Bunsen'schen  Elementen,  ^]  mit  welcher  nach  der  Methode  von 


4)  Es  ist  vielloicht  zweckmässig,  hier  zu  bemerken,  dass  der  Kobleii- 
cylinder  statt  mit  gewöbDlicher  Salpetersäure  mit  rauchender  umgeben 
wurde;  in  dem  ersten  Falle  nämlich  ist  bei  mehreren  auf  einander  folgen- 
den Messungen ,  besonders  wenn  die  Kette  bereits  einige  Zeit  zusammen- 
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Wied€»niann  *)  sowohl  die  Normalkelle  A'  als  auch  die  Gaskette 
ab  verglichen  wurde,  /den  oben  erwähn  len  Stromschliesser, 
//  den  Umschallcr,  vermiltelst  dessen  man  nach  Belieben  mit 
der  Kette  p  die  Kelten  u  b  oder  N  vergleichen  kann,  je  nachdem 
der  excentriscbe  Messingkreis  e  die  MetallstUcke  m  oder  m'  be- 
rührt. 

§  3.     Yersuchsmetbode. 

Die  Versuche  wurden  folgendermassen  angestellt : 
Nachdem  der  Apparat,  wie  Fig.  4  zeigt,  aufgestellt  war  und 
die  Platten  a  und  ß  auf  die  in  der  vorigen  Mittheilung  ange- 
gebene Art  behandelt  worden  W'aren,  beobachtete  man,  ob  ein 
merklicher  Strom  durch  die  Platten  a  und  ß  der  Gaskette  er- 
zeugt wurde.  Trat  dies  nicht  ein ,  so  schloss  man  den  Strom- 
kreis der  polarisirenden  Kette  /*,  beobachtete  die  Zeit,  zu  der 
dies  geschah  und  mass  darauf  von  Zeit  zu  Zeit  die  electromoto- 
rische  Kraft  der  Gaskettc  a  b.  Um  dies  zu  erleichtern ,  waren 
vorläufige  Messungen  gemacht,  so  dass  man  ungefähr  die  Ein- 
stellungen am  Rheostat  kannte.  Da  femer  die  electromotortsche 
Kraft  der  Polarisation  des  Chlors  mit  der  Zeit  sehr  schnell  zu- 
nahm,  so  war  es  schwer  die  Lage  des  Schiebers  des  Rheostal^ 
zu  kennen ,  bei  der  der  Spiegel  des  Galvanometers  unmittelbar 
nach  der  Schliessung  vollkommen  unbeweglich  blieb.  Da  aber 
die  Bunsen^sche  Kette  p,  sowie  die  Normalkette  A^und  die  Wider- 
stände constant  w?kren,  so  konnte  man  bestimmen,  ein  wie  grosser 
Ausschlag  am  Galvanometer  einer  bestimmten  Verschiebung  am 
Rheostalen  entsprach.  Betrug  der  Fehler  der  Ablesung  1"^"oder 
y^  der  electromotorischen  Kraft  der  DanielFschen  Kette,   so  ent- 


gestellt war,  die  electromotorische  Kraft  etwas  veränderlich,  wie  sich  aus 
der  Vergleichung  der  Ablesungen  am  Rheostat  ergab,  wenn  die  Kette  mit 
der  Normalkette  zusammen  eingeschaltet  wurde.  Im  zweiten  Falle  dagegen 
trat  dies  nicht  ein.  Da  demnach  in  diesem  Falle  die  electromotorische  Kraft 
der  Normalkctte  durch  eine  konstante  Zahl  gegeben  ist,  so  ist  dies  für  die 
Berechnung  der  electromotorischen  Kraft  der  Gaskette  eine  wesentliche  Er- 
leichterung. Ist  ferner,  wie  es  hin  und  wieder  eintritt,  nicht  hinreichend 
Zeit  vorhanden,  eine  Messung  mit  der  Normalkette  anzustellen,  wenn  näm- 
lich zwei  Messungen  der  electromotorischen  Kraft  der  Gaskette  schnell  auf- 
einander folgen,  so  kann  man  die  Messung  der  Normalkette  unterlassen  und 
die  der  unmittelbar  vorhergehenden  und  nachfolgenden  Messung  ent- 
sprechende Zahl  nehmen. 

4)  Wtedemann,  Galv.  IL  Aufl.  487S.  p.  359.  860. 
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sprach  diesem  ein  Ausschlag  von  etwa  i^^  am  Galvanometer. 
Schlug  das  Galvanometer  bei  der  Messung  um  weniger  als  5"^ 
aus ,  so  wurde  keine  weitere  Messung  angestellt ,  sondern  die 
erste  corrigirt.  Im  entgegengesetzten  Falle  ergab  sich  unmittel- 
bar die  angenäherte  Stellung  des  Schiebers ;  er  wurde  dann  ver- 
stellt, und  nur  ausnahmsweise  ttberstieg  nachher  der  Ausschlag 
des  Galvanometer  5*". 

§  4.  Unterschied  der  Polarisation  durch  gewöhn- 
liches und  electrisches  Chlor. 
Die  folgenden  Tabellen  geben  4  Reihen  solcher  Messungen. 
Sie  waren  so  angestellt,  dass,  nachdem  eine  Reibe  vollendet  war, 
die  Platten  von  Neuem  vorbereitet  und  in  die  unveränderte  Lö- 
sung wieder  eingetaucht  wurden.  Während  der  ganzen  Zeit 
wurde,  wenn  auch  nur  langsam,  durch  das  Gefäss  a  ein  Chlor- 
strom geleitet,  damit  die  Lösung  stets  gesättigt  blieb.  Die  erste 
Columne  jeder  Reihe  giebt  die  Zeiten  in  Minuten  an,  die  seit  der 
ersten  Schliessung  der  polarisirenden  Kette  bis  zur  Messung  ver- 
strichen sind ;  die  zweite  die  electromotorische  Kraft  der  Gas- 
kette a  ßy  oder  den  Unterschied  zwischen  der  electromotorischen 
Kraft  der  Polarisation  der  beiden  Platinbleche ,  die  in  dieselbe 
mit  Chlor  gesättigte  Salzsäurelösung  tauchen,  von  denen  die  eine 
aber  mit  gewöhnlichem,  die  andere  mit  electrolytisch  abgeschie- 
denem Chlor  beladen  ist.  Die  erste  Zahl  für  die  Zeit  0  giebt  den 
Unterschied  der  electromotorischen  Kraft  der  Polarisation  der  bei- 
den Platten  a  und  ß  an,  ehe  auf  der  Platte  ß  Chlor  electrolytisch 
entwickelt  war. 
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4 
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48 
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46 
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7 
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49 
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8 
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Nehmen  wir  die  Zeiten  als  Abscissen  und  die  Werthe  der 
electromoiorischen  Kraft  als  Ordinaten ,  so  entspricht  von  den  4 
Curven  (a),  (6),  (c),  (d)  der  Fig.  9  (o)  den  Zahlen  der  Tabelle  I, 
(b)  denen  der  Tabelle  II  u.  s.  w. 
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Betrachten  wir  die  oben  gegebenen  Tabellen  und  die  ent- 
sprechenden Curven,  so  finden  wir : 

i .  Die  Polarisation  eines  Platinbleches ,  das  mit  electrischem 
Chlor  bedeckt  ist,  ist  grösser,  als  die  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  eines  Platinbleches,  das  mit  chemi- 
schem Chlor  bedeckt  ist. 

2.  Diese  Polarisation  mit  electrischem  Chlor  ist  Anfangs,  wenn 
durch  eine  frische ,  aber  schon  mit  chemischem  Chlor  ge- 
sattigte Lösung  zum  ersten  Male  der  Strom  geleitet  wird 
(Tabelle  I),  eine  Zeit  lang  constant  und  ist  nur  wenig 
grösser  als  die  des  chemischen  Chlors  (unter  den  Bedin- 
gungen unserer  Versuche  zwischen  20 — 24  Minuten).  Als- 
dann steigt  sie  schnell  und  nähert  sich  asymptotisch  einem 
Maximum.  Aus  den  vorliegenden  Versuchen  ergiebt  sich 
femer,  dass  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation 
einer  Platinplatte,  die  mit  dem  auf  ihr  electrolytisch  abge- 
schiedenen Chlor  bedeckt  ist,  gegen  eine  mit  gewöhnlichem 
Chlor  bedeckte  Platinplatte,  wenn  sie  sich  beide  in  dersel- 
ben, mit  freiem  Chlor  gesättigten  Lösung  von  Chlorwasser- 
stoffsäure befinden,  einen  Maximalwerth  von  0,46D  errei- 
chen kann,  wobei  die  mit  electrischem  Chlor  bedeckte  Platte 
die  electronegative  ist.  Wir  haben  aber  gefunden  (vgl.  die 
vorhergehende  Hittheilung),  dass  die  electromotorische  Kraft 
der  Polarisation  einer  Platinplatte,  die  in  eine  Chlorwasser- 
stoffsäurelösung taucht  und  mit  Chlor  bedeckt  ist,  gegen 
eine  andere  Platinplatte ,  die  in  dieselbe  Lösung  taucht, 
aber  vollständig  von  Gas  befreit  ist,  d  =  0^62 D  be- 
trägt; dabei  ist  die  erste  Platte  electronegativ.  Dem- 
nach kann  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation 
zweier  Platinplatten  gegen  einander,  die  in  dieselbe  Salz- 
säurelösung tauchen  und  von  denen  die  eine  frei  von  Chlor 
ist,  die  andere  dagegen  mit  electrischem  Chlor  bedeckt 
ist,  einen  Maximalwerth  erreichen,  der  gleich  ist 

(0,62  +0,46)  D  =  <,08  =  d' 
Danach  ist  cT  :  d  »  108  :  62,  also  d'  «=  1,7  d. 

3.  Eine  Platinplatte,  welche  in  die  Lösung  eingetaucht  ist,  in 
der  einige  Zeit  vorher  electrisches  Chlor  entwickelt  wurde, 
zeigt  eine  electromotorische  Kraft,  die  etwas  grösser  ist,  als 
eine  andere  Platte,  welche  in  das  Gefäss  mit  der  Lösung 
von  gewöhnlichem  Chlor  eintaucht,  wenn  auch  der  pola- 
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risirende  Strom  längere  Zeit  anterbrochen  geblieben  ist, 
und  man  die  Platte  geglüht  und  mit  den  in  dem  vorigen 
Abschnitt  angegebenen    Lösungen  gekocht  hat.      Dieser 
Unterschied  ist  um  so  grösser ,  je  länger  der  Strom  durch 
die  Flüssigkeit  gegangen  ist.     So  wurden  die  in  der  Ta- 
belle 1  angeführten  Beobachtungen  mit  einer  frischen  Lö- 
sung ,  die  in  Tabelle  II  und  III  mit  derselben  Lösung  an- 
gestellt,  nachdem  der  Strom  resp.  304  und  518  Minuten 
die  Flüssigkeit  durchströmt  hatte  und  er  dann  je  etwa  24 
Stunden  unterbrochen  war.     Die  Platte  war  indess  jedes- 
mal  frisch  vorbereitet.     Die  Unterschiede   zwischen  den 
ersten  Beobachtungen  in  diesen  Tabellen  sind  gleich  (II— I) 
0,008  D  und  (III— I)  0,010  D. 
4.  Je  länger  die  Lösung  vom  Strom  durchflössen  worden  ist, 
um  so  kürzere  Zeit  bleibt  bei  einer  neuen  Beobachtungs- 
reihe die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  des  elec- 
trischen  Chlors  constant.     Hat  sie  aber  einmal  angefangen 
zu  steigen ,  so  ist  der  Gang  der  Erscheinung  ganz  analog 
dem  bei  einer  frischen  Lösung. 
Die  eben  beschriebenen  Thatsachen  könnten  davon  herrüh- 
ren, dass  das  Chlor,  je  nachdem  es  electrolytisch  oder  chemisch 
entwickelt  ist,  verschiedene  Eigenschaften  hat.     Die  in  §  3  und 
§  4  angeführten  Resultate  würden  uns  dann  lehren ,   dass  das 
electrische   Chlor  die  eigenthümlichen  Eigenschaften    nicht 
nur  besitzt,  solange  es  sich  auf  dem  Platin-unmittelbar  nach  dem 
Abscheiden  condensirt  befindet,  sondern  auch  dann  noch,  wenn 
es  in  der  ChlorwasserstofTsäureJösung  aufgelöst  ist.     Ehe  indess 
diese  Ansicht  als  bewiesen  hingestellt  werden  darf,    sind  die 
verschiedenen  secundären  Umstände  zu  prüfen,  welche  etwa 
jenes  Resultat  bedingen  könnten.      Es  könnten  diese  Umstände 
von  einer  Veränderung  der  Platinelectroden  oder  der  Lösung,  in 
die  diese  tauchen ,  herrühren. 

§  5.  Möglicher  Einfluss  der  Aenderung  des  Platins. 
Um  zu  entscheiden,  ob  das  Platin  modificirt  sei,  wurde  die 
Platte  ß  von  Neuem  zubereitet  und  an  die  Stelle  von  a  ge- 
bracht. Statt  ß  wurde  eine  Platte  verwendet,  die  bis  dahin  noch 
nicht  in  dem  Stromkreis  von  P  gewesen  war.  Es  ergaben  sich 
indess  dieselben  Resultate  wie  vorher.  Dasselbe  Resultat  erhielt 
man,   wenn  man  in  das  Gefilss  b  eine  noch  gar  nicht  benutzte 
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Piatraplatte  brachte.  Daraus  war  zu  scbUessen,  dass  die  Platte  ß 
durch  die  Stromeswirkung  nicht  dauernd  ¥erändet*t  war.  Die 
oben  in  §  3  beschriebenen  Resultate  konnten  demnach  nicht 
von  Veränderungen  des  Platins  herrühren. 

§6.     Möglicher  Einfluss  der  Kautschukröhren  der 

Leitung. 
,Da  das  chemisch  entwickelte  Chlor  durch  Glasröhren  geleitet 
war,  die  durch  vulkanisirten  Kautschuk  verbunden  waren,  schatte 
sich  vielleicht  durch  die  Einwirkung  des  Chlors  auf  den  Schwefel 
in  demselben  secundär  in  der  Lösung  Schwefelsäure  gebildet,  und 
dies  hätte  die  Ursache  der  obigen  Erscheinungen  sein  können. 
Es  wurden  in  der  That  durch  Chlorbaryum  in  der  Lösung  der 
(jefässe  a  und  6  Spuren  von  Schwefelsäure  nachgewiesen,  wäh- 
rend in  der  Lösung,  in  der  noch  kein  Chlor  entwickelt  war,  sich 
mit  demselben  Reagens  auch  nicht  die  geringste  Spur  nachwei* 
sen  liess.  Bei  erneuten  Messungen,  bei  denen  sämmtliche  Kaut- 
schukverbindungen venniedeB  waren,  und  bei  denen  auch  eine 
directe  Prüfung  die  Abwesenheit  von  Schwefelsäure  ergab,  zeig- 
ten sich  ganz  dieselben  Resultate  wie  früher.  Die  Benutzung  der 
Kautschukröhren  bedingt  sie  also  nicht. 

§  7.  Einfluss  der  Sättigung  mit  Chlor. 
Während  der  Versuche  war  ferner  beobachtet  worden,  dass 
am  Anfang,  selbst  wenn  an  der  Platte  y  sich  lebhaft  V^asserstoff 
entwickelte,  an  der  Platte  ß  nur  hin  und  wieder  ein  Bläschen 
Chlorgas  aufstieg,  und  dass  erst  dann ,  wenn  die  electromoto- 
rische  Kraft  der  Polarisation  anfing  schnell  zu  steigen ,  auch  die 
Entwicklung  des  Chlors  schnell  zunahm,  obgleich  sie  niemals 
mehr  als  \  der  entsprechenden  des  Wasserstoffs  an  der  Platte  ß 
betrug.  Es  konnte  dies  von  drei  Ursachen  abhängen :  einmal 
konnte  die  Lösung  nicht  ganz  mit  Chlor  gesättigt  sein ,  trotzdem 
dass  stundenlang  vorher  Chlor  durch  sie  geleitet  worden  war ; 
ferner  konnte  das  entstellende  Chlor  sich  mit  dem  Platin  der  Elec- 
trode  verbunden  haben;  endlich  aber  konnte  es  auchauf  das  Wasser 
einwirken  und  sich  mit  seinen  Bestandtheilen  verbinden,  und  zwar 
mit  beiden  Bestandtheilen,  da  bei  einer  Verbindung  mit  dem 
Wasserstoff  stets  eine  Sauerstoffen twickelung  hätte  stattfinden 
müssen,  die  aber  nur  halb  so  stark  sein  durfte,  als  die  Wasser- 
sloff'entwickelung  an   dem  andern  Pol.      Eine  jede  dieser  drei 
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Ursachen,  die  eine  verminderte  Chlorentwicklung  auf  der  Ober- 
fläche des  Platins  zur  Folge  haben ,  könnte  auch  eine  Ursache 
der  von  mir  erhaltenen  Resultate  bei  der  Messung  der  Polarisa- 
tion sein. 

Die  erste  dieser  Annahmen,  nämlich  dass,  wenn  man 
das  chemische  Chlor  aus  dem  zuführenden  Rohr  in  grossen 
Blasen  austreten  Hess,  wobei  die  ganze  Flüssigkeit  umgerührt 
wurde,  keine  so  vollständige  Sättigung  eintrete,  wie  wenn  das 
Chlor  electrolytisch  in  kleinere  Bläschen  abgeschieden  werde  und  so 
die  Polarisation  der  Platinplatte  in  der  letzteren  Lösung  vergrössert 
würde,  lässt  sich  schon  aus  den  Resultaten  der  vorhergehenden 
Mtttheilung  widerlegen.  Wir  fanden  dort  nämlich,  dass  die  Po- 
larisation eines  Platinbleches  in  einer  mit  Chlor  gesättigten 
Chlorwasserstoffsäarelösung,  wenn  die  Chlormenge  nur  nicht  zu 
gering  ist ,  so  gut  wie  unabhängig  von  der  gelösten  Chlormenge 
ist.  Nichtsdestoweniger  habe  ich  noch  einige  weitere  Versuche 
angestellt. 

Man  wandte  im  Gefäss  a,  wie  vorher,  eine  mit  Chlor  ge- 
sättigte, im  Geftiss  b  aber  eine  von  Chlor  freie  Lösung  an ;  man 
hat  dann  vor  dem  Durchleiten  des  Stroms  eine  electromotorische 
Kraft  57,  ^j  wobei  die  Platte  a  gegen  ß  sich  electronegativ  (wie 
Kupfer  gegen  Zink)  verhielt.  Kaum  begann  aber  der  polarisi- 
rende  Strom  durchzugehen,  so  nahm  die  electromotorische  Kraft 
schnell  ab ;  nach  einer  Minute  war  sie  sehr  klein,  die  Platte  ß 
indess  blieb  electropositiv.  Bei  der  Schnelligkeit  der  Abnahme 
war  eine  Messung  während  der  ersten  Minute  unmöglich.  Nach 
2  Minuten  war  die  Platte  ß  gegen  die  Platte  a  electronegativ  ge- 
worden, imd  die  electromotorische  Kraft  nahm,  wie  die  folgende 
Tabelle  angiebt,  mit  der  Zeit  zu. 

Tabelle  V. 

t  D  =  400 

~  —  57.0 

a  +     4.8 

8  4.S 


i)  Maa  hätte  streng  genommea  6S  erhaltea  müssen  (vergl.  die  frühere 
Mitthoilung) ,  indessen,  obgleich  zwischen  den  Gefässen  a  und  b  ein 
drittes  eingeschallet  war,  um  den  Uebergang  des  Chlors  aus  a  nach  b  zu 
verhindern,  so  waren  doch  die  Vorsichtsmassregeln  nichtderarl,  dass  nicht 
eine  Spur  Chlor  von  a  nach  b  übergegangen  wäre;  es  war  dies  in  den  vor- 
liegenden Versuchen  sonst  nicht  von  Bedeutung. 
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t  Da  400 


4.5 

4.5 

4.8 

5.8 

6.5 

9.« 

44.5 

48.2 

«7.7 

86.5 

40.8 

44.4 

405 

48.8 

300 

45.5 

Die  diesen  Messangen  entsprechende  Curve  ist  (e).  (Fig.  ^.) 
Vergleichen  wir  diese  Curve  mit  der  Curve  (ci),  die  der  von 
dem  Strom  durchflossenen ,  aber  mit  chemischem  Chlor  ge- 
sättigten Lösung  entspricht ,  so  finden  wir ,  obgleich  die  beiden 
Curven  nicht  vollkommen  coYnddiren,  dass  doch  der  Unterschied 
verhültnissmässig  klein  ist.  Der  Unterschied  dieser  beiden  Cur- 
ven, die  beide  einer  frischen  Lösung  entsprechen  ^  ist  bei  weitem 
kleiner  als  der  zwischen  den  Curven  (o)  und  (6),  (b)  und  (c), 
(c)  und  {(t)j  welche  gesättigten  Lösungen  entsprechen,  durch  die 
aber  verschieden  lange  Zeiten  der  Strom  gegangen  ist.  Das  oben 
angegebene  Resultat  kann  also  nicht  dadurch  bedingt  sein ,  dass 
die  Lösung  nicht  mit  Chlor  gesättigt  war. 

Der  obige  Versuch  kann  uns  aber  nicht  davon  Rechen- 
schaft geben ,  dass  ein  frisch  bereitetes  Blech,  welches  in  eine, 
von  einem  Strom  längere  Zeit  durchflossene  Lösung  einge- 
taucht wird,  sich  electronegativ  gegen  ein  anderes  Blech  ver- 
hält, welches  in  etjner  identischen,  nur  noch  nicht  von  einem 
Strom  durchflossenen  Lösung  sich  befindet.  Es  wäre  mög- 
lich gewesen ,  dass  dies  vielleicht  von  einer  Uebersättigung 
der  Lösung  mit  Chlor  herrühre.  Eine  solche  Uebersättigung 
könnte  dadurch  bewirkt  sein,  dass  das  electrische  Chlor  in  klei- 
nen Bläschen  entweicht,  während  das  chemische  Chlor  in  grossen 
Blasen  aufsteigt  und  dadurch  die  Flüssigkeit  mischt.  Um  dies 
zu  untersuchen,  suchte  man  die  Lösung  im  Gef^tsse  b  von  dem 
grösseren  Theil  des  darin  befindlichen  Chlors  zu  befreien,  indem 
ein  andauernder  Luftstrom  hindurcbgeleitel  wurde,  bis  die  Flüs- 
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sigkeit  entfärbt  war,  obgleich  sie  noch  nach  Chlor  roch.  Auch 
in  diesem  Fall  beobachtete  man  zwischen  der  in  die  mit  Chlor 
gesättigte  Lösung  a  tauchenden  Platte;  und  der  Platte  in  der  Lö- 
sung b  den  gleichen  Unterschied ;  er  konnte  also  nicht  von  einem 
Unterschied  in  der  Sättigung  abhängen. 

§  8.     Einfluss  der  Bildung  von  Platinchlorid. 

Hierauf  wurde  geprüft,  ob  die  Bildung  von  Platinchlorid  die 
oben  beschriebenen  Phänomene  hervorrufen  könnte.  Dieses  war 
von  vornherein  wenig  wahrscheinlich ,  da  man  stets,  wenn  bei 
der  Electrolyse  die  sich  entwickelnden  Gase  die  Electroden  an- 
greifen und  lösliche  Verbindungen  bilden ,  keine  oder  doch  nur 
eine  geringe  Polarisation  erhält.  Es  wurde  zuerst  eine  Lösung 
Unteraucht,  durchweiche  an  vorhergehenden  Tagen  lange  Zeit 
der  Strom  gegangen  war,  es  fand  sich  keine  Spur  Platin.  Noch 
einen  weiteren  Beweis  dafür,  dass  sich  kein  Platin  mit  dem  Chlor 
verbunden  hatte,  liefert  die  Beobachtung,  dass  die  sehr  dünnen 
(0,06""  dicken)  Platinplatten,  die  während  mehrerer  Monate  fast 
täglich  mehrere  Stunden  lang  zur  Entwickelung  von  Chlor  als 
Electroden  einer  Bunsen'schen  Kette  von  6  Elementen  benutzt 
worden  waren,  kaum  merklich  verändert  waren.  Dieselben  wären, 
falls  eine  Einwirkung  stattgefunden  hätte,  schliesslich  zerstört 
worden.  Der  einzige  Unterschied  war  der,  dass  ihre  Oberfläclie 
nicht  mehr,  wie  t)eim  Beginn  der  Versuche,  glänzend  war.^] 

Um  übrigens  zu  sehen,  ob  nicht  vielleicht  dodi  Spuren  von 
Platinchlorid,  die  der  chemischen  Analyse  entgehen,  einen  Ein- 
fluss auf  die  obigen  Phänomene  haben  konnten,  wurden  einige 
Tropfen  einer  Auflösung  desselben  in  das  Gefäss  b  gegossen.  Die 
electromotorische  Kraft  war  nach  Zusatz  des  Platinchlorids  sowohl 


4)  Herr  Poggendorff  (Pogg.  Ann.  Bd.  LXI,  S.  603)  hatte  beobachtet,  dnss 
bei  Anwendung  von  piatinirten  Plalinelectroden  zum  Entwickeln  des  clec- 
troiytischen  Chlors ,  diese  beinahe  voIistUndig  ihre  Platinumhüllung  ver- 
loren ;  daraus  schloss  er,  dass  das  vom  Strom  entwickelte  Chlor  das  Platin 
angreift  und  dass  man  daher  keine  Polarisation  haben  kann.  Die  Zerstö- 
rung des  PlaUns  könnte  in  diesem  Falle  auf  seiner  feinen  Vertheilung  als 
Plalinschwarz  beruhen,  und  eiqe  Folge  dieser  Thatsache  ist  es  vielleicht, 
dass,  wie  Poggendorff  selbst  gefunden  hat,  die  Polarisation  einer  piatinirten 
Plalinplatte  kleiner  ist,  als  die  einer  nicht  piatinirten ,  wenn  auf  beiden 
Chlor  entwickelt  wird. 
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vor  dem  Durchgehen  des  Stromes,    ab  auch  während  desselben 
ganz  dieselbe  wie  früher. 

§  9.     Einfluss  der  Bildung  von  Chlorsäure  und 
Ueberchlor  säure. 

Es  blieb  also  nur  noch  übrig,  die  letzte  Hypothese  zu  prüfen, 
und  zu  untersuchen,  ob  das  electrische  Chlor  das  Wasser  an- 
greift. Dazu  wurde  die,  lange  Zeit  hindurch  von  dem  Strom 
durchflossene  Lösung  mit  kohlensaurem  Kali  gesättigt,  zur 
Trockene  eingedampft  und  ein  Theil  des  Salzes  in  einem  Rea- 
girglas  mit  einem  Tropfen  reiner  concentrirter  Schwefelsäure 
Übergossen;  dabei  zeigte  sich  eine  Entwickelung  eines  gelb- 
lichen, riechenden  Gases.  Es  deutet  dies  auf  die  Bildung 
von  Chlorsäure,  resp.  Ueberchlorsäure  in  der  electrolysirten 
Lösung.  Die  Gegenwart  dieser  Körper  könnte  vielleicht  die 
Ursache  aller  oben  erwähnten  Phänomene  sein.  Füllt  man 
indess  die  Gläser  a  und  b  beide  mit  der  mit  chemischem 
Chlor  gesättigten  Lösung  von  Salzsäure  und  bringt  in  b  eine 
Menge  von  Chlorsäure  oder  Ueberchlorsäure,  die  grösser  ist 
als  die  durch  den  Strom  entwickelte ,  (es  müssten  sich  dann  die 
obigen  Erscheinungen  ,  wenn  nicht  stärker ,  doch  ebenso  stark 
zeigen,  wie  bei  der  geringen,  durch  den  Strom  gebildeten  Chlor- 
säure- undUeberchlorsäuremenge),  so  ändert  sich  die  electromo- 
torische  Kraft  im  ersten  Falle  kaum ,  im  zweiten  bleibt  sie  Null, 
wie  sie  es  vor  dem  Hinzufügen  der  Ueberchlorsäure  war.  Der 
Gang  der  ganzen  Erscheinung  bei  Abscbeidung  von  electrolyti- 
schem  Chlor  durch  den  Strom  bei  Gegenwart  dieser  Körper  er- 
giebt  sich  aus  den  folgenden  Tabellen. 

Tabelle  VL 


Chlorsäure 

D  =  100 

0.2 

t 
29 

D 

5.1 

2.0 

34 

6.3 

3.2 

33 

n.3 

5.5 

3.2 

34.5 

n.3 

3.2 

36 

46.4 

40 

2.8 

39 

22.9 

äO 

3.5 

43 

27.5 

2Ü 

3.9 

47 

32.6 

32» 
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Tabelle 

vn. 

Ueberchlorsäure 

t 

D  ^  400 

t 

D  s  400 

0 

467 

4 

478 

5 

480 

40 

490 

460 

200 

16S 

248 

463 

288 

464 

40.2 

258 

46.0 

465 

49.4 

288 

46.8 

Die  denWerihen  der  Tabelle  VI  entsprechende  Curve  ist  in  Fig.  9 
durch  die  Zeichen  GIHO^  und,   der  Deutlichkeit  wegen,  durch 

eine  unterbrochene  Linie  ( — • )  bezeichnet.     In  diesem 

Fall  also  hat  man  einen  kleinen  Unterschied  zwischen  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  der  Platten  a  und/}  gleich  0.002  D,  er  ist  aber 
viel  kleiner  als  wenn  lange  ein  Strom  durch  die  Lösung  gegangen 
war;  dieser  Unterschied  erreicht  zuweilen  0.02  D.  Femer  steigt 
die  electromotorische  Kraft  der  Platte,  an  welcher  das  electrische 
Chlor  entwickelt  wird,  langsamer  statt  schneller,  als  in 
dem  Fall,  in  welchem  die  Lösung  in  dem  Geföss  b  keine  Chlor- 
säure enthält.  Noch  klarer  ist  das  Resultat ,  welches  man  für 
Ueberchlorsäure  eriiielt,  da  nicht  nur  die  electromotorische  Kraft 
der  beiden  Platten,  welche  0  war,  bei  dem  Hinzufügen  der  Saure 
nicht  geändert,  sondern  auch  die  electromotorische  Kraft  der 
Platte  ß  eine  längere  Zeit  hindurch  nahe  constant  blieb  als  ohne 
Ueberchlorsäure. 

Die  entsprechende  (mit  Cl  H  0*  bezeichnete)  Curve  ist  der 
Uebersicht  wegen  so  gezeichnet,  als  ob  der  Coordinaten-Anfangs- 
punct  um  100  Einheiten  auf  der  negativen  Abscissenaxe  ver- 
schoben wäre. 

§  10.     Einfluss  der  Concentration. 

Nach  Ausschliessung  aller  obiger  Vermuthungen  konnte  nur 
noch  angenommen  werden ,  dass  die  erwähnten  Erscheinungen 
von  der  Veränderung  der  Concentration  der  Salzsäurelösungen 
abhängen. 

Die  folgenden  Versuche  zeigen ,  dass  die  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  des  Platins  um  so  kleiner  ist,  je  grösser  die 
Concentration  der  Lösung  ist.     Diese  Messungen  wurden  nach 
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der  oben  beschriebenen  Methode  ausgeführt.  Die  Gaskette  be- 
stand aus  den  drei  Gelassen  a,  b,  c,  die  mit  verschieden  concen- 
trirten  Lösungen  angefüllt  und  durch  zwei  Heber  verbunden 
waren.  In  dem  ersten  der  drei  Gefässe  befand  sich  stets  dieselbe 
Lösung,  in  dem  dritten  eine  Lösung  von  wechselnder  Goncentra- 
tion,  im  zweiten  eine  Lösung  von  einer  zwischen  beiden  stehen- 
den Concentration ;  die  beiden  Heber  waren  je  mit  der  Lösung 
des  äussersten  Gefässes  gefüllt.  Der  Zweck  des  mittleren  Ge- 
fässes ,  sowie  der  Heber  war  der ,  die  Concentration  der  äusser- 
sten  Gefässe  möglichst  constant  zu  erhalten.  Die  Platin- 
platten wurden  in  die  beiden  aussersten  Gefasse  getaucht  und 
mit  dem  Messapparat  verbunden.  Die  Platten  waren,  wie 
früher  beschrieben ,  gereinigt  worden.  Die  concentrirtesle 
reine  Salzsäure ,  über  die  ich  verfügen  konnte ,  besass  die 
Zusammensetzung  10HCI  +  75H2  0.  Der  Kürze  wegen  wol- 
len wir  sie  Normalsalzsüure  'nennen.  Aus  dieser  waren 
die  verdünnteren  Lösungen,  theils  durch  directe  Verdünnung  mit 
Wasser,  theils  bei  den  schwächeren  Concentrationen  durch  Ver- 
dünnung des  Gemisches  der  Normalsüure  mit  20  Gewichtstheilen 
Wasser  (^^)  mit  mehr  Wasser  dargestellt  worden.  Im  Gefiiss  a 
befand  sich  stets  die  Lösung  (^) .  .     ' 

In  der  folgenden  Tabelle  geben  die  Zahlen  der  ersten  Co- 
lumne  unter  w  die  Gewichtstheile  Wasser  die  in  den  betreffen- 
den Lösungen  auf  1  Gewichtstheil  Normalsäure  kamen,  die  zweite 
Columne  giebt  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  der 
Kette  a,  b,  c,  d.'h.  die  Unterschiede  der  electrischen  Spannungen 
des  Gefösses  c  und  des  Gef^sses  a. 
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Wäre  im  Gefass  a  die  NormalsalzsUare  an  Stelle  der  ver- 
dUnnteren  (^)  angewandt  worden^  so  hätten  sich  hiernach  fol- 
gende electromotorische  Kräfte  ergeben,  die  man  erhält,  wenn 
man  zu  den  vorigen  Zahlen  49.7  zufügt: 


Tabelle 

vm  b. 

w 

'     D==400 

0 

0.0 

4 

8.6 

« 

41.3 

5 

45.8 

40 

49.4 

20 

49.7 

60 

24.7 

400 

24.8 

«00 

27.3 

400 

27.9 

SOO 

29.3 

Bei  allen  diesen  Versuchen  verhielt  sich  die  Platinplatie  in 
der  verdünnteren  Lösung  electronegaliv  gegen  die  Platte  in  der 
concentrirteren. 

Bei  unseren  Versuchen  vermehrt  sich ,  wenn  der  polarisi- 
rende  Strom  der  Kette  durch  die  Flüssigkeil  in  der  Richtung  vom 
Gefäss  b  zum  Gefass  a  geht ,  nach  den  Versuchen  von  Hittorf, 
während  an  der  Electrode  ß  \n  b  ein  Aequivalent  Chlor  abge- 
schieden wird,  die  Gesammtmenge  des  Chlors  im  Gefäss  6  doch 
nur  um  0,349  bis  0,804  des  Aequivalentes.  Es  müssen  also 
0,684  bis  0,799  Aequivalente  Chlorwasserstoffsäure  von  6  zu  a 
geführt  worden  sein  und  sich  dadurch  die  die  Electrode  ß  in  b 
umgebende  Lösung  verdünnt  haben.  Unter  diesen  Umständen 
mussten  Erscheinungen  eintreten,  wie  die  unter  3  §  4  be- 
schriebenen. Um  dies  zu  bestätigen  wurde  der  folgende  Ver- 
such angestellt.  In  das  Gefciss  b  wurde  eine  während  vieler 
Stunden  vom  Strom  durchflossene  Flüssigkeit  gebracht,  die  den 
positiven  Pol  der  polarisirenden  Kette  enthielt ;  alsdann  wurde 
die  electromotorische  Kraft  desSystemes  ab  bestimmt  {die  Platten 
waren  frisch  zubereitet],  die  sich  zu  0.048  D  ergab;  die  Platte 
ß  war   dabei  electronegativ.     Man  goss  darauf  einige  Tropfen 
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eoncenirirter  Salzsaure  in  das  Gefäss  6,  und  die  Differenz  der 
eleclrischen  Spannungen  der  beiden  Platten  a  und  ß  wurde  fast 
Null.  Ersetzte  man  darauf  einen  Theil  der  Saure  des  Gefässes  a 
durch  Wasser,  so  ergab  sich  die  electromotorische  Kraft  zu 
0,01 4  D;  dabei  war  aber  jetzt  die  Platte  in  a  die  electronegative. 

Dieser  Verminderung  der  Concentration  der  Flüssigkeit  im 
Gefäss  b  müssen  wir  auch  die  unter  4  §  4  beschriebenen  Er- 
scheinungen zuschreiben.  Denn,  wie  wir  sehen  werden,  beginnt 
die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  des  Systemesaft  nach 
der  Schliessung  der  polarisirenden  Kette  um  so  schneller  zu  stei- 
gen, je  verdünnter  die  Lösung  ist. 

Dieser  Ursache  können  wir  aber  nicht  die  Haupterscheinung, 
nüralich  den  grossen  Unterschied  zuschreiben,  der  zwischen  derauf 
einem  Platinblech  mit  eTectrischem  Chlor  und  freiem  Chlor  ein- 
tretenden Polarisation  besteht,  und  mit  der  wir  uns  gegen- 
wärtig beschäftigen.  Aus  der  Tabelle  VIII  ergiebt  sich  niimlich, 
dass  der  Unterschied  der  electrischen  Spannungen  zweier  Platin- 
platten,  die  in  zwei  initChlor  gesättigte  Lösungen  derselben  Salz- 
säuretauchen, von  denen  die  eine  aber  ^,  die  andere  y^^  Salzsaure 
enthalt,  0,096  D  ist,  wahrend  der  Unterschied  der  electrischen 
Spannungen  zwischen  zwei  Platinplatten,  von  denen  die  eine 
mit  chemischem,  die  andere  mit  electriscbem  Chlor  polarisirt  ist, 
0,45  D  betragt,  also  etwa  5  mal  grösser  ist;  dabei  ist  der  Unter- 
schied der  Concentration  in  den  beiden  Gefassen  a  und  b  äusserst 
gering.  Er  kann  demnach  nicht  den  grossen  Unterschied  der 
Polarisationen  hervorrufen.  Die  Versuche  der  §§  i3  und  18  be- 
stätigen dies  Resultat. 

§  11.     Aclives  Chlor. 

Nachdem  durch  die  vorher  erwähnten  Versuche  gezeigt  ist, 
dass  weder  eine  directe  Aenderung  der  Plalinelectroden ,  noch 
Verunreinigung  des  Chlors  durch  die  Leitungsrohren,  noch  die 
Bildung  von  Platinchlorid,  oder  von  Oxydationsslufen  des  Chlors, 
auch  nicht  die  Veränderung  der  Concentration  der  Säure  das 
starke  electronegative  Verhalten  der  mit  electriscbem  Chlor  be- 
ladenen  Electrode  in  einer  mit  gewöhnlichem  Chlor  gesättigton 
Chlorwasserstoffsaure  erklären  kann,  sind  wir  wohl  zu  der  An* 
nähme  berechtigt : 

22* 
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dass  das  durch  den  galvanischen  Strom  an 
einer   Platinplatte   entwickelte  Chlor   eine 
stärkere  (negative)  electromotorische-Kraft 
besitzt,    als    das    auf   gewöhnlichem   Wege 
entwickelte  Chlor. 
Es  verhiUt  sich  in  dieser  Beziehung  zu  letzterem  ähnlich, 
wie  der  active  ozonisirle  Sauerstoff  zu  gewühnlichem  Sauerstoff. 
Die  electromotorische  Kraft   einer   mit   diesem 
activen    Chlor    beladenen   Platinplatte    gegen    eine 
mit  gewöhnlichem  Chlor  beladene  Platinplatte   ist 
im  Maximum  etwa  gleich  0.46  von  der  eleclroino- 
torischen  Kraft  der  DanielTschen  Kette,  während  die 
electromotorische  Kraft  einer  mit  gewöhnlichem  Chlor  beladenen 
Platinplatte  gegen  eine  reine  Platte  in  verdünnter  Chlorwasser- 
stoffsäure gleich  0.62  ist. 

Im  Folgenden  haben  wir  nun  zunächst  zu  untersuchen ,  in 
welcher  Weise  das  Auftreten  des  activen  Chlors  beeinflusst  wird 
von  der  Concentration  und  der  Temperatur  der  Chlorwasserstoff- 
säure, aus  der  es  abgeschieden  wird,  und  wie  lange  dasselbe  nach 
dem  Oeffnen  des  polarisirenden  Stromes  unverändert  fortbe- 
stehen kann. 

§12.  Einfluss  der  Concentration  der  Chlorwasser- 
stoffsäure auf  die  Bildung  dos  activen  Chlors. 
Zur  Untersuchung  dieses  Einflusses  wurde  in  dem  GeHisse  b 
eine  'lOmal  verdumitere  Lösung  angewandt  als  in  allen  früheren 
Fällen,  in  dem  Gefässe  a  dagegen  blieb  die  gewöhnliche  Lösung 
(^).  Nach  der  Sättigung  mit  Chlor  wurde  die  electromoto- 
rische Kraft  gemessen  und  ergab  sich  gleich  6.5;  alsdann  wurde 
auf  h  electrolytisch  Chlor  entwickelt  und  die  Zunahme  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  mit  der  Zeit  gemessen.  Die  Tabelle  IX  giebt 
die  Resultate. 
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D  «   400 

48 

87.« 

SO 

39.6 

40 
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55 
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45.4 

Vergleichen  wir  die  Resultate  in  dieser  Tabelle  mit  denen 
der  Tabellen  I — III,  so  zeigt  sich,  dass  die  Polarisation  mit 
electrischem  Chlor  in  verdünnteren  Lösungen 
schneller  zu  einem  Maximum  ansteigt,  als  in  con- 
centrirteren  Lösungen  von  Chlorwasserstoffsäure, 
aber  dass  das  Maximum  ^der  Polarisation  durch 
electrisches  Chlor  in  verdünnteren  LösungeAi  un- 
abhängigist vonderConcentration.  Dass  das  Maximum 
sich  für  das  gewöhnliche  Chlor  mit  der  Concentration  sehr  bedeu- 
tend ändert,  haben  wir  schon  §  \0  gesehen.  Auch  die  folgenden 
Versuche  zeigen  die  eben  erwähnte  Abhängigkeit  der  Polarisa- 
lion  mit  electrischem  Chlor  von  der  Concentration.  Nachdem 
die  Polarisation  das  Maximum,  etwa  0,46  D,  erreicht  hatte  (da- 
bei tauchte  die  Platinelectrode  in  eine  auf  ^  verdünnte  Lösung], 
wurde  in  das  Gefäss  b  concentrirle  Salzsäure  gegossen,  dann  fiel 
die  Polarisation  sogleich  auf  0,102  D.  Wurde  ein  Theil  dieser 
Lösung  durch  destillirtes  Wasser  ersetzt,  d.  h.  die  Lösung  ver- 
dünnt, so  stieg  die  Polarisation  wieder  auf  0,328  D.  Durch 
neues  Hinzufügen  von  Chlorwasserstofifsäure  fiel  die  Polarisation 
auf  Null. 

Hiernach  hindert  die  Anwesenheit  von  ganzcon- 
centrirter  Chlor  wasserstoffsäure  das  Auftreten  des 
Maximums  der  Polarisation  durch  electrisches 
Chlor. 

Um  dies  Resultat  fioch  auf  andere  Weise  zu  bestätigen, 
wurde  die  Polarisation  in  einer  L^ösung  von  conoentrirter  Chlor- 
wasserstoGGsäure  untersucht.  Man  füllte  von  Neuem  die  beiden 
Geßtsse  a  und  6  mit  ganz  concentrirter  Salzsäure  und  sättigte 
nur  die  Flüssigkeit  im  Gefässe  a  mit  gewöhnlichem  Chlor.  Zwi- 
schen a  und  b  schaltete  man  ein  drittes  GeP^ss  vermittelst  eines 
zweiten  Hebers  ein,  um  den  Uebergang  des  Chlors  aus  dem  Ge- 
fäss a  in  das  Gefäss  6  zu  verhindern.  Die  Bestimmung  der  elec- 
tromotorischen  Kraft  von  a  gegen  b  ergab — 0,518  D.     Darauf 
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wurde  der  Strom  P  geschlossen  und  dadurch  auf  der  Platte  ß 
im  Gefüss  b  electrisches  Chlor  entwickelt:  die  electromotorische 
Kraft  fiel  schnell  auf  Null  herab ,  nach  zwei  Minuten  hatte  sie 
schon  ihr  Zeichen  geändert  und  gab  -f  0.004  D.  In  der  hierzu 
benutzten  concentrirten  Chlorwasserstoffsäure  stieg  indess  über- 
einstimmend mit  den  obigen  Versuchen  die  Polarisation  nicht 
weiter  an ;  noch  nach  3  Stunden  hatte  sie  denselben  WerthO.OOi 
behalten,  obgleich  während  des  ganzen  Versuches  die  Gas- 
enlwickelung  sehr  lebhaft  war,  so  dass  die  Lösung  des  Geßisses 6 
8  Minuten  nach  der  Schliessung  des  Stromes  p  ebenso  stark  ge- 
Tarb^  war,  wie  die  des  Geriisses  n, 

§  13.  Einf]uss  der  Temperatur  auf  die  electromo- 
torische Kraft  der  Polarisation  des  gewöhnlichen 
und  activen  Chlors, 
um  den  Einfluss  der  Temperatur  auf  die  Polarisation  zu- 
nächst des  gewöhnlichen  Chlors  zu  untersuchen,  tauchte  man 
die  Platte  ß  in  das  Gefäss  c  und  entfernte  daraus  die  Platte  y^ 
und  ebenso  entfernte  man  die  polarisirende  Kette  P.  Das  Gefäss 
c  befand  sich  in  einem  weiteren,  mit  Kochsalzlösung  gefüllten 
Gefäss,  welches  durch  eine  darunter  gestellte  Lampe  erwärmt 
wurde.  Hierdurch  wurde  eine  regelmässige  und  langsame 
Temperaturerhöhung  der  Flüssigkeit  in  c  erzielt.  Zwischen  den 
Gefässen  a  und  c  Hess  man  das  Gefäss  6,  um  einen  Einfluss  der 
Erwärmung  des  Gefässes  c  auf  o  zu  vermeiden.  Ferner  war  das 
Gefäss  a  durch  einen  Schirm  vor  der  Strahlung  der  zum  Erhitzen 
von  c  dienenden  Lampe  geschützt.  Auf  diese  Weise  erreichte 
man,  dass,  während  die  Temperatur  des  Gefässes  c  von  17^  bis 
100^  stieg,  die  des  Gewisses  a  sich  nur  von  ^17"  auf  f  8^  erhöhte. 
Durch  das  Gefäss  c  leitete  man  während  des  Versuchs  fortwäh- 
rend Chlor.  Die  erste  Columne  der  folgenden  Tabelle  giebt  die 
Temperatur  von  a ,  die  zweite  die  von  c ,  die  dritte  die  electro- 
motorische Kraft  des  ganzen  Systems  a,  6,  c,  oder  die  Unter- 
schiede der  electromotorischen  Kraft  der  Polarisation  der  Platten 
a  und  /?,  w^obei  die  von  ß  die  kleinere  ist. 

Tabelle  X. 

Temper.  von  a        Temper.  vod  c  D  =  400 
4  7"                           J^ö  l 

»  30  0 

»  40  0 
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Temper.  von  a 

Temper.  von  c 
60O 

0 

70 

0 

75 

0.8 

80 

0.6 

85 

4.8 

90 

2.6 

» 

95 

8.8 

98.5 

5.3 

400 

6.2 

Bei  99.5^  fing  die  Lösung  an  zu  sieden.  Liess  man  sie 
kochen,  so  nahm  die  Differenz  der  electrischen  Spannungen  ftets 
zu  und  nach  1 5  Minuten  langem  Kochen  halte  sie  bereits  den 
Werth  9.6  erreicht ;  entfernte  man  nun  die  Flamme  und  liess  die 
Lösung  auf  98^  erkalten,  während  durch  sie  Chlor  hindurchgetei* 
tet  wurde,  so  besass  sie  eine  electromotorische  Kraft  von  5.6. 
Die  Gurve  G  der  Fig.  40  ist  vermittelst  der  Zahlen  der  vorher- 
gehenden Tabelle  construirt.  Die  Abscissen  entsprechen  den 
Temperaturen,  die  Ordinaten  der  Verminderung  der  electromo- 
torischen  Kraft  des  Chlors  mit  der  Temperatur. 

Zur  Untersuchung  des  electrischen  Chlors  wurde  wieder  die 
Kette  P  mit  dem  Apparat  verbunden,  ferner  ein  viertes  Gefäss  d 
und  ein  Heber,  der  dieses  mit  dem  Gefäss  c  verband.  In  dem 
Gefäss  d  befand  sich  die  mit  dem  negativen  Pol  der  polarisiren- 
den  Kette  verbundene  Platte ,  in  dem  Gefdss  c  die  mit  dem  po- 
sitiven Pol  verbundene  Platte,  an  welcher  das  electrische  Chlor 
entwickelt  wurde.  Wenn  für  eine  bestimmte  Temperatur  der 
Flüssigkeit  in  c  eine  erste  Messung  angestellt  war ,  erhielt  man 
die  Temperatur  eine  Zeit  lang  constant,  während  welcher  neue 
Messungen  angestellt  wurden,  um  zu  sehen,  ob  sich  hierbei  Un- 
terschiede ergäben.  Die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation 
blieb  aber  stets  für  eine  bestimmte  Temperatur  constant.  Die 
Temperatur  in  a  änderte  sich  nur  von  16 — 18^. 
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Temper.  von  a 
4  6^—48^ 

TeiDper.  von  c 
16° 

f)K  400 
46.4 
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Temper.  von  a 

Teroper.  von  c 

D  »  400 

<60__^go 

S40 

40.4 

40 

36.0 

50 

29.2 

60 

22.0 

70 

16.0 

80 

41.7 

90 

2.8 

93 

1.2 

Die  Gurve,  welche  diesen  Zahlen  enlsprichl,  ist  die  CuvveD 
in  Fig.  1 0. 

•Während  sich  also  die  Polarisation  des  mit 
gewöhnlichem  Chlor  beladenen  Platins  zwischen 
47"  und  400°um  0.062  der  electromotorischen  Kraft 
der  DanielTschen  Kette  vermindert,  vermindert 
sich  die  Polarisation  des  mit  activem  Chlor  be- 
ladenen  Platins  zwischen  16^  und  93^  um  den  sehr 
viel  bedeutenderen  Werth  von  0.449  der  electro- 
motorischen  Kraft  der  DanielTschen  Kette. 

§14^.  Abnahme  der  Polarisation  durch  actives  Chlor 

mit  der  Zeit  nach  der  Unterbrechung  des   polari- 

sirenden  Stromes. 

Bei  den  Versuchen  hierüber  polarisirte  man,  wie  gewöhn- 
lich, die  Platte  im  Gefäss  6  bis  zum  Maximum ,  öffnete  dann 
den  Stromkreis  P  und  bestimmte  die  electromotorische  Kraft  der 
Polarisation  der  Gaskette  a  6,  nachdem  vorher  eine  Zeit  lang  der 
polarisirende  Strom  unterbrochen  geblieben  war.  HierjOif  schloss 
man  von  Neuem  den  Kreis  der  Kette  P,  wartete,  bis  die  electromo- 
torische Kraft  bis  zu  ihrem  Maximum  gestiegen  war  und  führte 
nach  einem  anderen  Zeitintervall  eine  der  ersten  Messung  iden- 
tische aus  u.  s.  w.  Die  Zeiteinheit  war  dabei  die  Secunde.  Um 
die  Bewegungen  des  Stromschliessers  so  reguliren  zu  können, 
dass,  während  der  Stromkreis  von  P  geöffnet  war7  auch  der  Po- 
larisationsstrom geöffnet  blieb ,  wurde ,  da  man  nicht  zu  glei- 
cher Zeit  mit  dem  Auge  das  Femrohr  der  Boussole  und  den 
Stromschliesser  sehen  konnte ,  ein  dünnes  Papierblatt  auf  den 
Napf  v"  gelegt.  Eine  Secundenuhr  wurde  zur  Messung  der  Zeit 
benutzt.  Nachdem  alles  vorbereitet  war,  senkte  man,  während 
man  die  Boussole  beobachtete,   das  emporstehende  Ende  des 
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Siromscbliessers  mit  der  Hand  bis  auf  das  Papierblatt,  in  dem 
Augenblick,  wo  eine  bestimmte ,  durch  die  Secundenuhr  gege- 
bene Zeit  verstrichen  war,  durchbrach  man  mit  der  Spitze  r"  des 
Stromschliessers  das  Papierblatt  und  tauchte  diese  in  das  Queck- 
silber des  Gefässes  t".  Die  genaue  Zeitbestimmung  tösst  sich' 
dadurch  erreichen ,  dass  man  laut  mit  der  Secundenuhr  zählt. 
Vor  dem  endgtlltigen  Versuche  wurde  erst  durch  Vorversuche  in 
jedem  einzelnen  Fall  die  Einstellung  des  Rheostaten  bestimmt 
und  dann  durch  zwei  weitere  Versuche  controlirt. 

Die  folgende  Tabelle  glebt  inderColumnet  die  Zeit  zwischen 
dem  Oeffnen  der  Kette  P  und  dem  Schliessen  des  PolarisaUons- 
stromes  in  Secunden ,  die  zweite  Golumne  giebt  die  electromo- 
torische  Kraft  der  Polarisation. 
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28.4 
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Diesen  Zahlen  entspricht  Curve  A  auf  Fig.  8. 

Analoge  Versuche ,  welche  mit  einer  \  Omal  verdünnteren 
Ldsung  angestellt  wurden ,  wobei  jedoch  das  Gefüss  a  dieselbe 
Lösung,  wie  früher,  enthielt,  ergaben  die  folgenden  Werthe : 
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Die  diesen  Zahlen  entsprechende  Carve  ist  die  Curve  B  Fig  8. 

Bei  der  Betrachtung  der  Curven  A  und  B  ergiebt  sich  das 
interessante  Resultat,  dass  die  Ahnahme  der  electromotorischen 
Kraft  der  Polarisation  in  dem  der  Curve  B  entsprechenden  Fall 
langsamer  stattfindet,  als  in  dem  der  Curve  A  entsprechenden, 
gleich  als  ob  die  Gegenwart  einer  grösseren  Menge  Chlorwasser- 
stoffs eine  Ursache  der  schnelleren  Umwandlung  des  activen 
Chlors  in  gewöhnliches  wäre. 

Es  nimmt  also  bei  Anwendung  von  concentrir- 
terer  Chlorwasserstoffsäure  die  Polarisation  durch 
electrisches  Chlor  nach  dem  Oeffnen  des  dasselbe 
entwickelnden  Stroms  schneller  ab,  als  in  ver- 
dUnnterer  Chlorwa  sserstoffsüure. 

Dieses  Resultat  scheint  mit  dem  oben  erwähnten  überein- 
zustimmen, wonach  in  concentrirter  Säure  das  Maximum  der  Po- 
larisation langsamer  und  schwieriger  zu  erhalten  ist,  als  in  ver- 
dünnter. Die  Gegenwart  einer  grösseren  Menge  Chlor- 
wasserstoffsäure  bewirkt  also  eine  schnellere  Um- 
wandlung des  activen  Chlors  in  gewöhnliches. 

§  «5. 
Die  schnelle  Abnahme  der  Activität  des  Chlors  mit  der  Zeit 
bedingt ,  dass  dasselbe  nur  unmittelbar  an  der  Platinplatte ,  an 
welcher  es  entwickelt  wird,  eine  starke  electrömotorische  Kraft 
zeigt  und  nicht  etwa  durch  Diffusion  in  die  umgebende  Lösung 
und  zu  anderen,  in  dieselbe  eingesenkten  Platinplatten  wandern 
kann. 


i)  Bei  dem  Beginn  der  Versuche,  vor  der  Entwicklung  deselcclrtschen 
Chlors,  betrug  die  electronnotorische  Kraft  von  ab,  welche  dem  Unterschied 
der  Concenlralion  entsprach,  7.8,  am  Schluss  der  Versuche  war  sie  5.6  ge- 
worden. Es  b&ngt  dies  wahrscheinlich  davon  ab,  dass  durch  das  Hindorch- 
leiten  des  Stromes  ein  Theil  der  Salzsäure  aus  dem  Geföss  c  in  das  Gefiiss  6 
übergeführt  worden  war,  und  auch  ein  Theil  der  concentrirten  Lösung  aus 
a  nach  6  und  ein  Theil  der  verdünnten  von  b  nach  a  übergegangen  war. 
Zwischen  a  und  b,  und  b  und  c  konnten  keine  weiteren  Gefässe  und  Heber 
angebracht  werden  und  mussteinc  eine  der  Lösung  in  a  gleiche  angewandt 
werden,  um  den  Widerstand  nicht  übermässig  zu  vergrössern. 
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Taucht  man  daher  in  das  Gef^ss  6  eine  Platte  i  von  Platin 
als  positive  Electrode  der  polarisirenden  Rette,  stellt  dieser  die 
Platte  /?,  welche  nicht  mehr  mit  der  polarisirenden  Kette  in  Ver- 
bindung steht,  in  einem  äusserst  kleinen  Abstand  gegenüber  und 
untersucht  nach  geeigneten  Abänderungen  des  Stromschliessers 
das  Verhalten  der  Platte  ß  gegen  Platte  a,  so  zeigen  beide  keinen 
Unterschied  in  der  electrischen  Spannung. 

§  16.  Zunahme  der  Polarisation  durch  activesChlor 
nach  Unterbrechung  und  wiederholterSchliessung 
des  Stromes. 
Messungen ,  welche  den  früheren  analog  waren ,  erlaubten 
zu  bestimmen,  wie  die  Polarisation  des  electrischen  Chlors  mit 
der  Zeit  zunimmt,  wenn  nach  einer  so  lange  dauernden  Unter- 
brechung des  polarisirenden  Stromes,  dass  sich  das  active  Chlor 
in  gewöhnliches  verwandelt  hat,  die  Platte  ß  von  Neuem  durch 
die  Kette  P  polarisirt  wird.      Bei  diesen,    wie  bei  den  vorher- 
gehenden Messungen  öffnete  man  die  Kette  P,  indem  man  die 
Spitze  r*  in  Contact  mit  dem  Papierblatt  auf  dem  Gef^sse  v'' 
brachte  und  es  dort  eine  Zeit  lang  festhielt.     Alsdann  Hess  man 
den  Stromschliesser  los,   d.  h.  schloss  den  polarisirenden  Strom 
während  verschieden  langer  Zeiten  und  mass  endlich  die  Polari- 
sation. Die  Hauptschwierigkeit  lag  nur  darin,  zu  erreichen,  dass 
sowohl  die  erste  Berührung  der  Spitze  r"  mit  dem  Papierblatt 
und  die  Rückkehr  der  Spitze  r  in  t;,  als  auch  der  Contact  von  r" 
mit  dem  Quecksilber  von  v'',   nach  dem  Durchstossen  des  letz- 
teres bedeckenden  Papiers,   genau  mit  den  Schlägen  der  Secun- 
denuhr  zusammenfielen.    Bei  einiger  Uebung  konnte  dies  indess 
mit  hinreichender  Genauigkeit  erreicht  werden.   In  der  folgenden 
Tabelle  giebt  die  erste  Columne  die  Zeiten  t,  während  deren  der 
Strom  von  P  nach  einer  Oeff'nung  während  einer  constanten 
Zeit  geschlossen  war;  die  zweite  Columne  giebt  die  electromo- 
torische  Kraft  der  Polarisation  bei  der  gewöhnlichen  Lösung  (^) 
und  die  dritte  bei  der  lOmal  verdünnteren.     In  dem  ersten  Fall 
betrag  die  constante  Unterbrechung  42»*«-,  im  zweiten  20***^'.  Es 
ist  wohl  überflüssig  zu  bemerken ,  dass  man  vor  dem  Versuch 
jedesmal  wartete,  bis  die  Platte  ß  das  Maximum  der  Polarisation 
erreicht  hatte.  Nachdem  man  durch  Vorversuche  einen  bestimm- 
ten Werth  der  electromotorischen  Kraft  gefunden,   welcher  einer 
bestimmten  Zeit  entsprach,  stellte  man  diese  Messung  noch  drei* 
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mal  für  die  kürzeren  Zeilen  an ,  da  hier  leichter  Fehler  möglich 
waren ;  für  die  längeren  Zeiten  zweimal.  Die  unten  angegebenen 
Zahlen  geben  die  resp.  Mittelwerlho. 

Tabelle  XIV. 
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Nach  den  Zahlen  der  zweiten  Golumne  ist  die  Gurve  A  und 
nach  denen  der  dritten  Columne  die  Gurve  V  in  Fig.  8  eon- 
struirt. 

Die  ganze  Gurve  A  n  A  A  giebt  uns  demnach  den  Gang  der 
electromotorischen  Kraft  einer  Platinplatte  in  der  gewöhnlichen 
Lösung,  die  zu  ihrem  Maximum  polarisirt  ist,  wenn  der  polari- 
sirende  Strom  auf  42  Secunden  geöffnet  und  nachher  wieder  ge* 
schlössen  wird.  Die  Gurve  ß  b  B'  B  entspricht  vollständig  der 
vorigen,  nur  dass  hier  die  Lösung  40mal  verdünnter  ist  und 
die  Oeffnung  des  poiarisii*enden  Stromes  wahrend  20  Secunden 
stattfindet. 

Es  steigt  also  nach  dem  Oeffnen  und  wiederholten  Schliessen 
des  Stromes  die  Polarisation  durch  actives  Ghlor  zuerst  sehr 
schnell  fast  bis  zu  ihrem  Maximum  an,  welches  sie  dann  all- 
mählich vollständig  erreicht. 

§   17. 

Wir  wollen  nun  diese  Resultate  mit  denen  des  §  4  ver- 
gleichen. 

Aus  den  ersten  Beobachtungsreihen  des  §  4  (Gurve  a  Fig.  9) 
ergiebt  sich,  dass  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisa- 
tion des  eleclrischen  Ghlors  zunächst  während  einer  gewissen 
Zeit  (etwa  34')  constant  und  nahe  gleich  der  des  gewöhnlichen 
Ghlors  ist,  und  dass  sie  alsdann  zuerst  schnell,  dann  langsam 
und  sich  einem  Maximum  nähernd,  steigt. 

Es  konnte  dies  einer  Abnahme  der  Goncentration  der  Lösung 
in  Folge  des  Durchganges  des  Stromes  der  Kette  P  zugeschrieben 
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werden  (diese  Abnahme  würde  jedoch  in  der  kurzen  Zeit,  wäh- 
rend der  die  Polarisation  des  electrischen  Chlors  constant  bleibt, 
nur  sehr  klein  sein),  wodurch  für  die  Bildung  der  von  uns  mit 
dem  Namen  activen  Chloi*s  bezeichneten  Chlormodification  gün- 
stige Bedingungen  erzeugt  werden  wurden;  wäre  dies  wirklich 
der  Fall,  so  mttsste  die  Polarisation  einer  frisch  zubereiteten 
Platte,  die  in  diese  Lösung  getaucht  wird,  sogleich  nach  Schlies*- 
sung  des  polarisirenden  Stromkreises  ein  Ansteigen  zeigen.  Wir 
sehen  indess  aus  der  Tabelle  II  (Curve  a) ,  dass  bei  derselben 
Lösungj  mit  der  den  Tag  vorher  das  Maximum  der  Polarisation 
erreicht  war,  und  die  demnach  gewiss  die  zur  Bildung  des  ac- 
tiven Chlors  nöthige  Concentration  besass,  die  Polarisation  eine 
Zeit  lang  (46'  etwa]  constant  blieb  und  dann  erst  nach  ziemlich 
langer  Zeit  ihr  Maximum  erreichte;  dasselbe  ergiebt  sich  aus  den 
Tabellen  III  u.  s.  w.  Femer  nimmt  die  Zeit,  während  der  die 
Polarisation  constant  bleibt,  mit  der  Concentration  der  Lösung 
ab,  und  wenn  die  Concentration  sehr  klein  ist  (s.  Tabelle  Xl, 
Curve  (/*),  Flg.  9),  so  beginnt  die  electromotorische  Kraft  so- 
gleich^ oder  doch  ehe  der  Strom  die  Lösung  1' durchflössen  bat,  zu 
steigen,  in  allen  Ffillen  wird  das  Maximum  der  Polarisation  aber 
erst  nach  ziemlich  langer  Zeit  erreicht. 

Ferner  ergiebt  sich  aus  den  Versuchen  des  vorigen  Para- 
graphen, dass,  wenn  wir  eine  Platinplatte  mit  electrischem  Chlor 
bis  zuit)  Maximum  polarisiren,  und  dann  beim  Oeffnen  des  pola- 
risirenden Stromes  wahrend  einiger  Secunden  die  Polarisation 
bis  zu  der  des  gewöhnlichen  Chlors  gesunken  ist,  sie  beim  Wie- 
derschliessen  des  polarisirenden  Stromes  äusserst  schnell  (in 
weniger  als  1'}  ihr  Maximum  wieder  erreicht. 

Das  erste  langsame  Ansteigen  Idsst  sich  vielleicht  dadurch 
erklären,  dass  die  Menge  des  activen  Chlors  nur  einen  sehr 
kleinen  Bruchtheil  des  gesammten ,  durch  den  Strom  entwickel- 
ten Chlors  bildet,  und  dass  sie  um  so  kleiner  ist,  je  grösser  die 
Concentration  der  Lösung  ist ,  und  dass  endlich  diese  Modifica- 
tion  des  Chlors  die  Eigenschaft  besitzt ,  in  die  Poren  des  Platins 
einzudringen  und  sich  dort  zu  condensiren.  Wenn  die  Platin- 
electroden  ganz  rem  sind  und  die  Lösungen  eine  solche  Concen- 
tration besitzen,  dass  die  Menge  des  entwickelten  activen  Chlors 
sehr  klein  ist,  wird  dieses  Anfangs  vollsUlndig  von  den  Electro- 
den  absorbirt  werden.  Die  electromotorische  Kraft  der  Polari- 
sation kann  erst  dann  zunehmen,  wenn  das  Platin  zum  Theil  ge-' 
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sättigt  ist,  ich  sage  zum  Tbeit  gesättigt,  denn  da  nach  einer  Oeff- 
nung  des  polarisirenden  Stromes  während  einer  Minute  das  Chlor 
seine  Activität  verliert,  so  kann  das  Maximum  der  Polarisation 
des  electrischen  Chlors  nur  durch  das  in  der  letzten  Minute  vor 
dem  Oeffnen  des  Stromes  entwickelte  active  Chlor  bedingt  sein. 

Nun  fanden  wir,  dass,  nachdem  die  Polarisation  zu  steigen 
begonnen  hat,  mehr  als  drei  Stunden  nöthig  sind,  um  das  Maxi- 
mum zu  erreichen.  Es  würde  dies  bedeuten ,  dass  von  dem 
durch  den  Strom  entwickelten  activen  Chlor  stets  ein  Theil  von 
den  Poren  des  Platins  absorbirt  wird,  und  dass  dieser  Theil  um 
so  kleiner  wird,  je  mehr  sich  die  Platte  ihrem  Sättigungsmaxi- 
mum nähert ;  es  bleibt  demnach  eine  stets  zunehmende  Menge 
des  in  der  letzten  Minute  vor  der  Messung  entwickelten  activen 
Chlors  an  der  Oberfläche,  um  eine  grössere  Polarisation  hervor- 
zurufen ;  daher  nähert  sich  diese  auch  immer  mehr  einem  Maxi- 
mum. 

Bieraus  folgt,  dass,  wenn  die  Bedingungen  der  Lösung  der- 
art sind ,  dass  ein  beträchtlicher  Theil  der  ganzen  Menge  des 
electrischen  Chlors  activ  ist,  dieser  nicht  vollständig  von  dem 
Platin  absorbirt  wird ,  sondern  zum  Theil  an  der  Oberfläche 
bleibt,  und  dass  dann  vom  ersten  Augenblick  der  Schliessung 
des  Hauptstromes  die  Polarisation  wächst  und  schnell  ein  Maxi- 
mum erreicht.  Wenden  wir  ferner  ein  Pintinblech ,  das  dui^ch 
die  Entwicklung  von  electrischem  Chlor  zum  Maximum  polarisirt 
war,  an,  so  mUsste  nach  unserer  Annahme  das  Chlor  noch  zum 
grossen  Theil  und  lange  Zeil  nach  ihrem  ersten  Gebrauch  in  den 
Poren  der  Platte  enthalten  sein,  und  demnach  müsste,  auch  nach 
einer  längeren  Unterbrechung  des  polarisirenden  Stromes,  wenn 
die  Platinplatte  von  Neuem  als  positive  Eiectrode  bei  der  Elec- 
trolyse  einer  Salzsäurelösung  dient,  ihre  Polarisation  weit  schnel- 
ler sich  einem  Maximum  nähern,  als  wenn  sie  ganz  rein  wäre. 
Die  folgenden  Versuche  bestätigen  dies. 

Die  Platte  ß  wurde  bis  zum  Maximum  polarisirt,  darauf  der 
polarisirende  Strom  unterbrochen ,  die  Plalte  herausgenommen, 
mit  destillirtem  Wasser  gewaschen  ,  mit  Filtrirpapier  getrodLnet 
und  der  Luft  unter  Ausschluss  des  Lichts  48  Stunden  lang  aus- 
gesetzt. Nach  dieser  Zeit  wurde  die  Platte  in  die  frtlhere  Lösung 
wieder  eingetaucht  und  von  Neuem  ein  Strom  zwischen  ß  und  a 
durchgeleitet;  man  fand  dann ,  dass  die  electromotorische  Kraft 
der  Polarisation  plötzlich  zum  Maximum  anstieg.     Dies  wurde 
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dabei  in  viel  kürzerer  Zeit  erhalten,  als  bei  Anwendung  einer 
ganz  frischen  Platte  bei  wiederholter  Verwendung  derselben 
Lösung  (Tabelle  II] .  Die  Messungen  sind  in  der  folgenden  Ta- 
belle XV  enthalten. 
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Dieser  Versuch  bestätigt  unsere  Annahme ;  er  zeigt  uns, 
«dass,  wenn  die  Platte  so  zu  sagen  schon  früher  mit  Chlor,  das 
auf  ihr  electrolytisch  entwickelt  ist,  gesättigt  war,  sie  auch  nach 
einer  langen  Unterbrechung  des  polarisirenden  Stromes  in  ihren 
Poren  eine  grosse  Menge  condensirten  Chlors  enthält ,  und  dass 
wenn  sie  von  Neuem  polarisirt  wird,  ihre  Polarisation  schnell 
den  Maximalwerth  erreicht,  indem  in  diesem  Fall  das  active 
Chlor  fast  vollständig  an  der  Oberfläche  der  Electrode,  ohne  von 
den  Poren  des  Platins  absorbirt  zu  werden,  bleiben  kann. 

Ich  will  hier  noch  bemerken,  dass  ich  einige  Male  während 
48  Stunden  eine  frisch  zubereitete  Platinplatte  in  der  gewöhn- 
lich von  mir  angewandten  Lösung  gelassen  und  sie  alsdann  als 
positive  Electrode  benutzt  habe.  Es  stieg  dann  ihre  Polarisation 
gerade  so,  als  ob  sie  unmittelbar  vorher  zubereitet  gewesen 
wäre.  Dies  zeigt,  dass  das  in  der  Lösung  befindliche  gewöhn- 
liche Chlor  nicht  die  Fähigkeit  besitzt,  in  die  Poren  des  Platins 
einzudringen. 

§  <8- 
Das  in  die  Poren  des  Platins  eingedrungene  Chlor  wird  von 
demselben  in  hohem  Grade  festgehalten  und  es  ist  schwer ,  es 
vollständig  zu  entfernen.  Um  ein  Mass  ftir  die  Kraft  zu  haben, 
mit  der  es  festgehalten  wurde,  stellte  ich  die  folgenden  Ver- 
suche an. 
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Die  Platte  ß  wurde  bis  zum  Maximum  polarisirl,  darauf 
wurde  der  poiarisirende  Strom  5  Minuten  geöffnet,  dann  von 
Neuem  die  Platte  ß  polarisirt  und  die  Zunahme  der  Polarisation 
mit  der  Zeit  bestimmt.  In  den  5  Minuten ,  wahrend  deren  der 
Strom  geöffnet  war,  war  die  Platte  ß  den  folgenden  verschiede- 
nen Behandlungen  ausge^ietzt  worden.     Sie  wurde 

A.  die  ganzen  5  Minuten  in  der  ursprünglichen  Lösung  ge- 
lassen ; 

B.  aus  der  Lösung  herausgenommen ,  mit  Filtrirpapier  abge- 
trocknet und  4  Minuten  der  Luft  ausgesetzt; 

C.  aus  der  Lösung  herausgenommen  und  i  Minuten  in  eine^ 
der  ursprünglichen  gleiche,  aber  von  Chlor  freie  Lösung 
getaucht; 

D.  aus  der  Lösung  herausgenommen  und  in  concenlrirte  Salz- 
säure, die  ebenfalls  kein  Chlor  enthielt,  getaucht; 

E.  wie  bei  C,  nur  dass  die  Lösung  kochend  (101^  C)  war; 

F.  mit  Wasser  gewaschen ,  abgetrocknet ,  in  eine  offene  Pro- 
birröhre gesteckt,  die  von  aussen  stark  erhitzt  war; 

G.  wie  bei  F,  nur  dass  die  Probirröhre  durch  einen  Kork- 
stöpsel verschlossen  war*);  die  Röhre  wurde  bis  zum  Weich- 
werden erhitzt. 

Die  für  diese  Fdlle  erhaltenen  Zahlen  giebt  die  folgende  Ta- 
belle XVI.  In  der  ersten  Columne  steht  die  Zeit,  während  welcher 
der  Strom  nach  dieser  Behandlung  durch  die  Platte  in  die  Lösung 
geleitet  wurde,  die  anderen  geben  die  diesen  Zeiten  entsprechen- 
den gefundenen  electromotorischen  Kräfte.  In  der  Columne  H 
ßndet  man  noch  die  Zahlen  der  Tabelle  XV,  d.  h.  die  Zahlen  für 
den  Fall,  dass  der  poiarisirende  Strom  \%  Stunden  unterbrochen 
war,  nur  dass  die  Platte  während  dieser  Zeit  der  Luft  ausgesetzt 
gebheben  war.  Die  Columne  J  giebt  endlich  der  Vergleichung 
halber  das  Ansteigen  der  Polarisation  in  einer  frisch  bereiteten 
Platte  während  derselben  Zeiten. 


4)  Diese  Vorsicht  bei  den  FöUen  F  anüG  wurde  angewandt,  una  jeden 
Zweifel  über  den  Einlluss  der  Gase  der  Flamme,  die  indem  kälteren  Tbeile 
auf  der  Platte  condensirt  werden  konnten ,  auszuscbliessen.  Im  Falle  G 
war  die  Röhre  so  lang,  dass  der  Kork  nicht  anbrennen  konnte.  In  diesen 
beiden  Ftfllen  betrug  die  Zeit  der  Unterbrechung  des  Stromes  8  bis  9  Mi- 
nuten. 
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T 
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XVI. 

Zeit 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

39.7 

»7.6 

4Ö76 

34.6 

8.1 

0.5 

0.6 

36.2 

s 

41.6 

39.7 

42.7 

87.3 

20.9 

— 

-— 

87.7 

2.5 

3 

42.7 

41.2 

44.2 

39.7 

28.1 

— 

— 

39.1 

5 

44.0 

42.5 

45.1 

41.1 

31.7 

— 

— 

40.2 

10 

44. S 

43.3 

45.5 

42.1 

37.2 

0.5 

0.6 

42.0 

15 

45.5 

44.4 

— 

43.2 

38.9 

— 

1.5 

43.8 

i5 

— 

45.5 

— 

44.1 

40.4 

— 

— 

44.4 

35 

— 

— 

— 

45.5 

43.4 

— 

— 

45.3 

28.7 

50 

— 

— 

— 

— 

43.8 

— 

— 

45.6 

— 

Alle  diese  Versuche  zeigen ,  wie  fest  das  einmal  in  die  Pla- 
tinplatte eingedrungene  Chlor  während  langer  Zeit,  selbst  bei 
höheren  Temperaturen  (101°  Columne  E)  fest  gehalten  wird. 

Die  Versuche  C  und  D  ergeben  übereinstimmend  mit  den 
früheren  Beobachtungen  J§§  12  und  14) ,  dass  die  Behandlung 
der  Platinplatte  mit  concentrirter  Salzsäure  ihre  Polarisirbarkeit 
oder  Sättigung  mit  Chlor  viel  stärker  vermindert,  als  bei  Be- 
handlung mit  verdünnter  Säure. 

§  <9. 

Die  vorliegenden  Resultate  stimmen  mit  den  von  Lenz  und 
Saweljew  erhaltenen  nicht  überein  ,"^nach  welchen  die  Polarisa- 
tion des  Platins  durch  Chlor  so  gut  wie  Null  ist.  *) 

Ihr  Voltameter  bestand  aus  zwei  in  einander  stehenden  Ge- 
frlssen,  von  denen  das  innere  aus  einer  Thonzelle  bestand;  das 
GePass,  welches  als  negative  Electrode  eine  Platinplatle  enthielt, 
war  mit  gewöhnlicher  Salpetersäure  gefüllt,  die  eine  beträcht- 
liche Menge  Salzsäure  enthielt.  Das  andere,  in  welches  eben- 
falls als  positiver  Pol  eine  Platinplalte  tauchte,  enthielt  käufliche 
concentrirte  Salzsäure.  Die  Salpetersäure  aber  musste  wegen 
der  in  ihr  bereits  enthaltenen  resp.  durch  die  Thonwand  in  sie 
diffundirten  Salzsäure  nothwendig  freies  Chlor  enthalten.  Wir 
sahen  im  ersten  Abschnitt,  dass  auch  die  kleinsten  Spuren 
von  Chlor  hinreichen,  um  eine  electromolorische  Kraft  der  Pola- 
risation zu  geben  ,  welche  der  gleich  ist,  die  man  mit  einer  ge- 
sättigten Lösung  dieses  Gases  erhält.  Ferner  musste  die  Pola- 
risation am  positiven  Pol,  wie  am  negativen,  die  des  gewöhnlichen 

1)  Pogg.  Ann.  Bd.  LXVII  p.  497  1846. 
Xath.-phj«.  Class«.     1S73.  ' 


346  Dr.  D.  Magaluso, 

Chlors  sein,  da  concenlrirte  Salzsäure  angewandt  und  nur  wenige 
Minuten  bis  zur  Messung  gewartet  worden  war.  Da  demnach 
die  Polarisation  an  beiden  Polen  gleich  ist,  so  konnte  keine  elec- 
trische  Differenz  zwischen  den  beiden  Electroden  gefunden  wer- 
den. Lenz  und  Saweljew  glaubten,  dass  man  auf  dem  negativen 
Pol  keine  Polarisation  habe,  da  der  vom  Strom  entwickelte  Was- 
serstoff sogleich  von  derSalpelersäureabsorbirt  würde,  und  dass 
demnach  das  Fehlen  eines  Unterschiedes  in  der  Polarisation  der 
beiden  Electroden  anzeige,  dass  das  Chlor  keine  Polarisation  auf 
dem  Platin  hervorrufe. 

Herr  Beetz  hat  bei  seinen  Untersuchungen  über  die  Gas- 
ketten die  eleclromotorische  Kraft  der  Polarisation  des  mit  che- 
misch entwickeltem  Chlor  bcladenen  Platins  gegen  reines  Platin 
in  unserer  Einheit  46.6  ^}  gefunden  und  in  diesem  Fall  war  die 
Flüssigkeit,  in  welche  die  platinirten  Platinplatten  der  Gaskette 
tauchten,  eine  Lösung  von  Schwefelsäure.  Bei  anderen  Unter- 
suchungen findet  er  die  electromotorischc  Kraft  des  electrolytisch 
aus  concentrirter  Chlorwasserstoffsaure  mit  Kochsalzlösung  ent- 
wickeltem Chlor  bcladenen  Platins  gegen  reines  Platin  im  Mittel 
50.5.  Wir  können  bei  Vergleichung  mit  unseren  Versuchen  nur 
die  zweite  Zahl  berücksichtigen ,  da  die  erstere  unter  Bedingun- 
gen gefunden  war,  die  von  den  unseren  wesentlich  verschieden 
sind. 

Die  Zahl  50.5  füllt  nahe  mit  der  von  mir  gefundenen  zu- 
sammen; wenn  ich  eine,  in  eine  ebensolche  Flüssigkeit  tauchende 
Platte  anwandte ,  so  ergab  sich  nümlich  eine  electromolorische 
Kraft  der  Polarisation  54 .8.     [Siehe  §  42.) 

Da  bei  den  hier  erwähnten  Versuchen  die  Chlorwasserstoff- 
säure concentrirt  war,  auch  vielleicht  bei  den  Versuchen  des 
Herrn  Beetz  nicht  ein  stunden4ang  fortgesetztes  Durcbleiten  des 
Stromes  durch  die  Lösung  stattgefunden  hatte ,  so  entsprechen 
diese  Resultate  beide  der  electromotorischen  Kraft  der  Polarisa- 
tion des  gewöhnlichen  Chlors. 

§  20. 

Fassen  wir  die  Resultate  des  ersten  und  zweiten  Abschnitts 
zusammen,  so  ergiebt  sich : 

Die  etectromotorische  Kraft  der  Polarisation  einer  Platin- 
platte, die  in  eine  Lösung  von  SalzsUure  taucht ,  welche  mit  ge- 

1)  Pogg.  Ann.  Bd.  LXXVII.  p.  «93  4849. 
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Wohnlichem  Chlor  gesauigt  isl,  gegen  eine  reine  Platinplaüe  ist 
nicht  Null,  sondern  etwa  gleich  der  Hälfle  der  electromolorischen 
Kraft  einer  DanieH'schen  Normalkette  und  zwar  ist  die  Platte 
electronegativ.  Dieser  Werth  hängt  aber  ab  von  der  Concentra- 
tion  der  Säurelösung  und  nimmt  mit  der  Zunahme  der  Concen* 
tration  ah.  Die  Polarisation  erreicht  sehr  schnell  mit  der  Menge 
des  in  der  Lösung  enthaltenen  Chlors  ein  Maximum.  Sie  ändert 
sich  auch  nur  sehr  wenig  mit  der  Temperatur  zwischen  46  auf 
1 00°  C. 

Die  eleclromotorische  Kraft  der  Polarisation  einer  mit  eleo- 
Irolytisch  entwickeltem  Chlor  beladenen  Plalinplatle,  welche  in 
Salzsäurelösung  taucht ,  gegen  eine  reine  Platte ,  ist  verschieden 
von  dereiner  mit  gewöhnlichem  Chlor  gesättigten  Platte.  Erstere 
beträgt  im  Maximum  62  -f-  46  ==  108^,  letztere  nur  6^^  von 
der  electromotorischen  Kraft  der  DanielFschen  Kette.  Sie  nimmt 
mit  der  Zeit  zu  und  erreicht  ein  Maximum ,  welches  unabhängig 
von  der  Concentration  der  Lösung  ist. 

Die  grössere  Concentration  der  Lösung  und  die  Zunahme 
der  Temperatur  widersetzen  sich  der  Bildung  des  Chlors,  das 
diese  grössere  eleclromotorische  Kraft  der  Polarisation  oder  diese 
grössere  Activität  zeigt. 

Damit  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  einer  Pla- 
tinplatte, auf  der  sich  actives  Chlor  entwickelt,  ihr  Maximum 
erreiche,  ist  es  nölhig,  dass  die  Poren  des  Platins  mit  Chlor  ge- 
sättigt sind .  und  diese  Sättigung  kann  nur  eintreten .  wenn  das 
Chlor  eleclrolytisch  entwickelt  ist.  Das  active  Chlor,  welches 
die  obigen  Eigenschaften  zeigt,  geht  in  den  Zustand  des  gewöhn- 
lichen Chlors  in  sehr  kurzer  Zeit,  etwa  einer  Minute,  wieder  über, 
und  zwar  um  so  schneller,  je  concentrirter  die  Salzsäure  ist. 

Bei  der  Anwendung  von  Kohle  statt  des  Platins  als  Electrode 
fanden  sich  ganz  analoge  Erscheinungen.  Die  Kohle  wird  indess 
hierbei  sehr  stark  von  dem  eleclrolytisch  entwickelten  Chlor  an-r 
gegriffen,  trotzdem  sie  so  hart  war,  dass  sie  sich  nur  schwer  rnil 
der  Feile  behandeln  liess. 


«3* 
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m. 

Die  clectro  luotori  sehe  Kraft  der  Polarisation  des  elec- 
trolytisch    auf   einem  Platinblech   aus    einer  Salz- 
säurelösung entwickelten  Wasserstoffs. 

§  { .  In  dem  vorhergehenden  Abschnitt  haben  wir  gesehen, 
dass  das  auf  einer  Platinplatte  aus  Chlorwasserstoffsäure  electro- 
lytisch  entwickelte  Chlor  eine  grössere  Activilät  zeigt,  als  das 
Chlor,  welches  dieselbe  an  ihrer  Oberfläche  condensirt,  wenn 
sie  es  aus  einer  mit  Chlor  gesättigten  Salzsäurelösung  nimmt.  Es 
wurde  ferner  der  Einfluss  der  Concentration  und  der  Tempera- 
tur der  Lösung  auf  diesen  besonderen  Zustand  des  Chlors  un- 
lersucht.  In  dem  vorliegenden  Abschnitt  sollen  die  Eigenschaf- 
ten des  electrolylisch  auf  einem  Platinblcch  aus  Chlorwasser- 
stoffsäure  entwickelten  Wasserstoffs  betrachtet  werden.  Auch 
in  diesem  Falle  soll  der  Kürze  wegen  der  auf  dem  Blech  selbst 
electrolytisch  abgeschiedene  Wasserstoff  electrischer  genannt 
werden,  der  auf  andere  Weise  abgeschiedene  gewöhnlicher. 

Ebenso  wie  beim  Chlor  findet  man,  dass  die  eleclromoto- 
rische  Kraft  der  Polarisation  des  electrolylisch  auf  einem  Platin- 
blech abgeschiedenen  Wasserstoffs  weit  grösser,  als  die  des  ge- 
wöhnlichen Wasserstoffs  ist,  sie  nimmt  mit  der  Zeit  des  Durch- 
gehens des  polarisirenden  Stromes  zu  und  nähert  sich  einem 
Maximum.  Der  Maximalwerth  der  electromolorischen  Kraft  zweier 
Platinplalten,  die  in  dieselbe  Lösung  von  Salzsäure  tauchen  und 
von  denen  die  eine  mit  electrischem  Wasserstoff  bedeckt  ist, 
während  die  andere  von  Gas  frei  ist,  verhält  sich  zu  der  con- 
stanten  electromotorischen  Kraft  einer  mit  gewöhnlichem  Was- 
serstoff bedeckten  Plalinplatte  gegen  eine  von  Gas  freie,  wie 
9i:68. 

§  5.  Der  Apparat  und  die  Methode  der  Messung  waren 
vollkommen  mit  den  früheren  identisch.  Nur  etwas  modificirl 
war  die  Einrichtung  der  Gaskette,  indem  zwischen  die  Gefässe 
a  und  6,  Fig.  4,  noch  ein  viertes  Gefäss  b  mittelst  Heberver- 
bindung eingeschaltet  war.  Die  Gefässe  und  Heber  waren 
mit  Chlorwasserstoffsäure  angefüllt;  diese  enthielt:  i  Qß- 
wichtstheil  concentrirte  Salzsäure  und  20  Theile  Wasser. 
Sie  soll  Normallösung  heissen.  Die  Löspng  des  ersten  Ge- 
fässes  a  war  mit  Chlor  gesättigt  und   enthielt  eine  durch  einen 
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Platindrahl  mil  dem  Slromumschaller  verbundene  Plalinplatle  a 
(vgl.  Fig.  4). 

Eine  zweite  Platinplatte/^  tauchte  in  das  Gefäss  b  und  war  mit 
dem  Interruptor  verbunden.  Durch  diesen  konnte  sie  entweder 
mit  dem  negativen  Pol  der  polarisirenden  Kette  P  oder  mit  dem 
Messapparat  verbunden  werden.  In  dem  vierten  Gefäss  c  endlich 
befand  sich  eine  dritte  Platinplatte  y,  die  fest  mit  dem  positiven 
Pol  der  Kette  P  verbunden  war  (6  Bunsen'sche  Elemente).  Bei 
einer  bestimmten  Lage  des  Interruptor  bildete  demnach  die 
Platte  ß  des  Gefüsses  6,  auf  der  der  Wasserstoff  electrolytisch 
entwickelt  wurde  und  die  Platte  a,  die  in  die  mit  Chlor  ge- 
sättigte Lösung  des  Gefässes  a  tauchte,  eine  Gaskette.  Diese 
Anordnung  wurde  angewandt,  da,  wie  in  der  ersten  Mit- 
theilung angeführt  wurde,  eine  Platinplatte,  die  in  eine  mil 
Chlor  gesättigte  Salzsäurelösung  taucht,  eine  vollständig  con- 
stante  eleclromotorische  Kraft  der  Polarisation  besitzt.  Das 
zwischen  a  und  b  eingefügte  Gefäss  halle  nur  den  Zweck, 
den  Uebergang  des  Chlors  aus  dem  Gefäss  a  in  das  Gefäss  b 
zu  hindern.  I'erner  liess  man  durch  das  Becherglas  c,  in 
dem  sich  das  Chlor  electrolytisch  entwickelte,  einen  continuir- 
iichen  Wassersloffstrom  suchen,  um  die  Anhäufungen  des  ersteren 
Gases  in  der  Lösung  und  einen  Uebergang  desselben  in  das  Gefäss 
6  zu  verhindern.  Zwischen  den  Gefässen  6  und  c  konnte  wegen 
des  zu  grossen  Widerstandes  kein  weiteres  Gefäss  einge- 
schaltet werden.  Die  Platinbleche  wurden  vor  jeder  neuen  Ver- 
suchsreihe ebenso  behandelt,  wie  in  der  früheren  Mittheilung 
beschrieben  ist. 

§3.  Polarisation  des  mit  gewöhnlichem  Wasserstoff 
beladenen  Platins.     Einfluss  der  Concentration. 

Da  das  Wasserstoffgas  nur  sehr  wenig  im  Wasser  resp.  in 
einer  wässrigen  Lösung  von  Salzsäure  löslich  ist  und  die  kleine 
in  dieser  Flüssigkeit  gelöste  Menge,  wenn  die  Lösung  der  Luft 
ausgesetzt  wird,  sehr  bald  abdunstet,  so  musste  in  der  Lösung 
eine  Stunde  vor  dem  Versuche  und  während  desselben  electro- 
lytisch an  einer  zweiten  Platinplatte  d  Wasserstoff  entwickelt 
werden.  Bei  der  feinen  Vertheilung  des  electrolytisch  abge- 
schiedenen Wasserstoffs  in  ganz  kleinen  Bläschen,  eine  Verthei- 
lung ,   die  noch  durch  Schütteln  des  Bleches  vermehrt  wurde, 
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war  es  iini  leichleslcn   möglich,   eine  Sättigung  der  Lösung  mit 
WdfiserstofT  zu  erhalten.     Die  Lösung  erschien  dabei  milchig. 

Eine  Uebereinstimmung  der  beobachteten  Zahlen  Hess  sich 
nur  mit  grosser  Sorgfalt  erreichen.-  Als  Mittel  verschiedener  Ver- 
suche zur  Bestimmung  der  electromotorischen  Kraft  der  Polarisa- 
tion des  gewöhnlichen  Wasserstoffs  gegen  gewöhnliches  Chlor 
erhielt  man  129.5.  wenn  die  electromotorische  Kraft  der  Nonyial- 
kette  D  »  1 00  ist.  Die  grössten  Abweichungen  von  diesem  Werth 
waren  nicht  bedeutender  als  0,01  D.  In  den  früheren  Mitthei- 
lungen haben  wir  gesehen,  dass  die  electromotorische  Kraft  der 
Polarisation  einer  Platinplatte,  die  in  eine  Salzsäurelösung  von 
gleicher  Beschaffenheit,  wie  in  denvorliegendenVersuchen,  tauchte, 
und  die  mit  gewöhnlichem  Chlor  gesattigt  war,  gegen  eine  an- 
dere Platte  in  einer  gleichen,  aber  von  Chlor  freien  Lösung  gleich 
0.62  D  ist.  Aus  den  vorliegenden  Versuchen  ergiebt  sich  die 
electromotorische  Kraft  einer  mit  gewöhnlichem  Wasserstoff  be- 
deckten Platinplatte  gegen  eine  in  einer  Lösung  von  derselben 
Concentration  befindliche,  mit  gewöhnlichem  Chlor  bedeckte  Platte 
gleich  l,295D.  Demnach  ist  die  electromotorische  Kraft  der  Po- 
larisation einer  mit  Wasserstoff  bedeckten  Platinplalte  gegen  eine 
von  Gas  freie  Platte,  wenn  beide  Platten  in  eine  Lösung  von  der 
eben  angegebenen  Concentration  tauchen, 

/1.295_  0,62;  D  =  0.675  D. 
Alle  Zahlen  im  Folgenden  geben  die  electromotorischen  Kräfte  der 
Polarisation  einer  mit  Wasserstoff  beladenen  Platinplatte  unter 
verschiedenen  Umständen  gegen  eine  von  Gas  freie  Platte ,  das 
heisst  die  direct  gefundenen  Zahlen  weniger  0.62  D. 

Um  auch  in  diesem  Fall  den  Einfluss  der  Concentration  der 
Lösung  auf  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  des  auf 
einer  Platinplatte  abgeschiedenen  Wasserstoffs  zu  untersuchen, 
wurde  die  schon  früher  angewendete  Methode  wiederum  benutzt. 
In  dem  Gefass  a  war  die  mit  Chlor  gesattigte  Lösung  stets  die 
normale,  in  den  Gefassen  c  und  d  aber  hatten  die  Lösungen  un- 
ter sich  eine  gleiche ,  jedoch  von  der  in  o  verschiedene  Concen- 
tration. In  dem  Gefäss  6  wurde  eine  Lösung  von  einer  mittleren 
Concentration  angewandt.  Der  erste  Heber  enthielt  Normal- 
lösung, der  zweite  und  dritte  Lösungen,  die  identisch  mit  denen 
in  c  und  d  waren.  In  der  folgenden  Tabelle  giebt  die  erste  Co- 
lumne  A  die  Gewichtseinheiten  Wasser,  welche  die  Lösungen  in 
c  und  d  auf  eine  Gewichtseinheit  der  Normalsaure  enthielten,  die 
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Columne  E  die  electroniolorische  Kraft  der  Polarisation.  Jede 
Zahl  der  Coiumne  E  ist  das  Mittel  verschiedener  Messungen. 
Dabei  ist  D  =  (00  angenommen. 


Ta 

be 

Ue 

I. 

A 

E 

0 

63.2 

4 

64.2 

t 

66.4 

5 

^6.7 

80 

67.4 

4  00 

69.0 

400 

70.4 

Eine  mit  Wasserstoff  beladene  und  in  verdtlnhter  Salzsäure 
befindliche  Platinplatte  ist  also  gegen  eine  ebensolche  in  concen- 
trirter  Salzsäure  stehende  Platte  um  so  positiver,  je  verschiede- 
ner die  Concentration  der  Säure  ist.  Unter  denselben  Be- 
dingungen verhält  sich  bei  Sättigung  der  Salzsäure  mit  Chlor 
die  Platinplatte  in  der  verdUnnteren  Säure  stärker  electrone- 
gativ.  Der  EinOuss  der  Concentration  beim  Wasserstoff  ist 
weit  geringer  als  beim  Chlor.  Es  ändert  sich  nämlich  bei  einer 
Aenderung  der  Concentration ,  von  der  concentrirten  Lösung  zu 
einer,  die  auf  \  Theil  Säure  400  Theile  Wasser  enthält,  die  elec- 
tromotorische  Kraft  der  Polarisation  beim  Wasserstoff  um  0.704 
—  0.632  »  0.072  D,  beim  Chlor  dagegen  um  0.279  D,  also 
etwa  um  das  vierfache. 


§  4.     Polarisation  durch  electrischen  Wasserstoff. 

Um  die  Polarisation  durch  electrischen  Wasserstoff  unter- 
suchen zu  können,  wurde  die  Platte  d  entfernt  und  die  Platte  ß 
vermittelst  des  Stromschliessers  mit  dem  negativen  Pol  der  pola- 
risirenden  Kette  verbunden.  Darauf  wurde  der  Stromkreis  ge- 
schlossen und  von  Zeit  zu  Zeit  die  electromotorische  Kraft  der 
Polarisation  des  Systems  a,  d,  c  bestimmt.  Die  mit  Chlor  und 
mit  Wasserstoff  beladenen  Platinplatten  befanden  sich  in  gleich 
concentrirten  Salzsäurclösungen.  Es  wurden  ausser  den  vor- 
läufigen Beobachtungsreihen  drei  definitive  angesteIH,  die  gleiche 
Besultate  ergaben.     Der  Kürze  wegen  soll  nur  die  folgende  mit- 
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getheilt  werden.  Die  erste  Columne  enlhült  die  Zeit  in  Minu- 
ten ,  die  von  der  Schliessung  der  polarisirenden  Kette  bis  zur 
Bestimmung  der  electromotorischen  Kraft  der  Polarisation  ver- 
strich. Die  Werlhe  dieser,  die  den  betreffenden  Zeiten  entspre- 
chen ,  giebt  die  zweite  Columne : 


Tabell 

e  II. 

t 

0' 

D  =  400 
68.0. 

i 

74.7 

2 

74.5 

3 

74.7 

5 

74,7 

40 

74.7 

48 

73.7 

20 

76.0 

22.  n 

78.2 

25 

80.0 

30 

84.5 

35 

86.7 

40 

87.6 

55 

88.8 

80 

94.0 

445 

93.0 

473 

94.8 

Nehmen  wir  die  Zahlen  der  ersten  Columne  als  Abscissen 
und  die  der  zweiten  weniger  68  als  Ordinaten,  so  ergiebt  sich 
die  Curve  (a;  auf  Fig.  4  \ .  Diese  giebt  uns  demnach  die  Zunahme 
der  Polarisation  durch  Wasserstofl'  in  den  verschiedenen  Zeiten, 
während  deren  der  Strom  geschlossen  bleibt.  Aus  diesen  Zahlen 
sieht  man ,  dass  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  des 
electrischen  Wasserstoffs  grösser  als  die  des  gewöhnlichen  Was- 
serstoffs ist;  zuerst  bleibt  sie  wahrend  einiger  Minuten  constant, 
steigt  alsdann  schnell  gegen  ein  Maximum  und  nähert  sich  diesem 
langsam. 

Bei  anderen  Versuchen  wurde  als  Eieclrode  eine  Platin- 
platte von  derselben  Länge  und  Breite  angewandt,  wie  bei  den 
früheren  Versuchen  ;  nur  war  sie  etwas  dünner,  ihre  Dicke  be- 
trug nämlich  0.054™*°.  Ich  fand  dieselben  Resultate  wie  vorher, 
mit  dem  einzigen  Unterschied ,  dass  die  Zeit,  während  welcher 
die  electromotorische  Kraft  constant  blieb,  kleiner  als  im  vorher- 
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gehcndeD  Fall  war  [\  0  bis  1 2  Minulen]  und  das  Maximum  schneller 
erreicht  wurde  (in  40  bis 50  Minulen).  Die  in  beiden  Fällen  ge- 
fundenen Maxima  fielen  indess  gan%  zusammen  mit  denen  bei 
den  früheren  Platten  gefundenen.  Fünf  verschiedene  Beobach- 
tungsreihen ergaben  stets  dasselbe  Resultat. 

§  5.  Die  obigen  Messungen  waren  angestellt  worden,  ohne 
dassdie  Lösung  gekocht  und  ohne  dass  darin  Wasserstoff  vor  dem 
Versuch  entwickelt  worden  wäre.  Um  zu  entscheiden,  ob  hierin 
vielleicht  ein  Grund  zu  suchen  sei ,  dass  die  electromolorische 
Kraft  im  Anfang  constant  bleibt,  wurde  die  Lösung  gekocht  und 
einige  Stunden  vor  dem  Versuch  eleclroly lisch  auf  einer  beson- 
deren Platinplatte  Wasserstoff  darin  entwickelt,  um  sie  damit  voll- 
stäpdig  zu  Sälligen.  Dabei  befand  sich  die  Platte,  mit  welcher  die 
Versuche  angestellt  werden  sollten,  nicht  in  der  Lösung.  Wurde 
nun  diese  Platte  eingesenkt,  nachdem  sie  vorher  mit  dem  nega- 
tiven Pol  der  polarisirenden  Kelle  verbunden  war,  und  electro- 
lylisch  auf  derselben  Wasserstoff*  entwickelt,  so  ergaben  sich  die 
gleichen  Resultate  wie  vorher. 

Dies  war  nicht  mehr  der  Fall ,  wenn  die  letzlere  Platte  sich 
bereits  in  der  Lösung  befand,  während  Wasserstoff  in  derselben 
auf  der  oben  erwähnten  besonderen  Plalinplatte  entwickelt  wurde, 
und  erst  nachher  auch  auf  ihr  electrolylisch  Wasserstoff"  abge- 
schieden wurde. 

Die  folgende  Reihe  giebt  den  Gang  der  Polarisation  in  diesem 
Fall.  Die  Platinplatte,  mit  der  die  Messungen  angestellt  wurden, 
tauchte  etwa  90  Minuten  vor  Beginn  des  Versuchs  in  die  Lösung, 
während  in  derselben  Wasserstoff  entwickelt  wurde.  Die  electro- 
molorische Kraft  der  Polarisation  gegen  eine  andere  Platte,  die  in 
eine  identische,  nur  von  Gas  freie  Lösung  tauchte,  betrug,  bevor 
sie  mit  der  polarisirenden  Kette  in  Verbindung  gesetzt  wurde, 
Ö.67  D.  Wurde  nun  electrolylisch  auf  ihr  Wasserstoff  entwickelt, 
so  ergab  sich 

Tabelle  HL 
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Ds  iO 

0 

«7.0 

4 

84.2 

2 

86  3 

ä 

87.4 

r> 

88.9 

7 

89.9 
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D=  400 

10 

90.5 

4  5 

94.3 

20 

92.3 

30 

93.2 

60 

93.6 

85 

93.9 

Die  Gurve  (6)  der  Fig.  4 1  zeigt  uns  den  Gang  dieser  Er- 
scheinung. Die  Zahlen  der  ersten  Columne  geben  die  Abscissen, 
die  der  zweiten,  weniger  68,  die  Ordlnaten.  Dasselbe  Resultat 
erhielt  man  auch,  wenn  der  zur  Sättigung  der  Lösung  benutzte 
Wasserstoff  nicht  electrolytisch,  sondern  chemisch  dargestellt  und 
gehörig  gereinigt  war.  Ebenso  war  es  ohne  Einfluss  auf  die  Resul- 
tate, wenn  das  zu  polarisirende  Platinblech  vor  der  Polarisation 
sich  schon  längere  Zeit  vorher,  selbst  90  Minuten,  in  der  Lösung 
befand.  Ferner  gab  die  dünnere  Platte  dieselben  Resultate,  nur 
dass  die  Polarisation  ihr  Maximum  94  in  kürzerer  Zeit  (40—15 
Minuten)  als  vorher  erreichte.  Aus  diesen  Versuchen  sieht  man, 
dass,  wenn  die  zu  polarisirende  Platinplatle,  vor  der  Verbindung 
mit  der  polarisirenden  Kette,  in  der  stets  mit  Wasserstoff  gesättig- 
ten Lösung  sich  befand,  sodass  sich  in  ihren  Poren  das  Gas  con- 
densiren  konnte,  unmittelbar  nach  dem  Schliessen  des  polarisi- 
renden Stromes  die  Polarisation  stieg  und  in  einer  kürzeren  Zeit 
das  Maximum  erreichte ,  als  wenn  die  Platte  sich  in  einer  von 
Gas  freien  Lösung  befand. 

§  6.  Bei  den  im  vorhergehenden  Paragraphen  beschriebe- 
nen Versuchen  hatte  die  Platte  den  in  der  Lösung  enthaltenen 
Wasserstoff  in  ihren  Poren  condensirt;  es  soll  nun  untersucht 
werden,  wie  die  Resultate  sich  gestalten,  wenn  man  den  W^as- 
serstoff  von  vornherein  auf  der  betreffenden  Platte  selbst 
entwickelt.  Dazu  Hess  man  die  Platte  mit  dem  negativen  Pol 
der  Kette  verbunden,  bis  die  Polarisation  ein  Maximum  erreicht 
hatte,  und  unterbrach  dann  den  Polarisationsstrom  5  Minuten 
(eine  so  lange  Zeit  ist  nämlich  nöthig ,  damit  der  Wcrth  der  Po- 
larisation des  electrischen  Wasserstoffs  bis  zu  dem  der  Polarisa- 
tion des  gewöhnlichen  sinkt),  alsdann  sehloss  man  ihn  wieder 
und  bestimmte  das  Ansteigen  der  Polarisation  mit  der  Zeit,  von 
dem  letzten  Schliessen  der  Kette  an  gerechnet. 

Die  folgende  Reihe  giebt  die  Resultate  dieses  Versuches. 
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Tabelle  IV. 
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D  =  400 
88.8 

2 

85.4 

8 

86.8 

5 

87.3 

<0 

89.6 

45 

94.7 

SO 

93.0 

Die  Curve  (c)  Fig.  i  \  entspricht  dieser  Reihe.  Vergleicht 
man  die  Reihen  Hl  und  IV  und  die  Gurven  (6)  und  (c],  so  sieht 
man,  dass  es  für  die  Polarisation  gleichgiltig  ist,  ob  der  Wasser* 
Stoff  auf  dem  Platin  vor  der  Polarisirung  condensirt  worden  ist, 
indem  man  dasselbe  electroly tisch  auf  ihm  abschied,  oder  ob  er 
aus  der  Lösung,  in  der  er  aufgelöst  war,  aufgenommen  wor- 
den ist. 

§  7.     Activer  Wasserstoff. 

Vergleichen  wir  jetzt  alle  diese  Resultate  mit  denen  in  der 
vorhergehenden  Mitlheilung,  die  sich  auf  das  Chlor  beziehen,  so 
finden  wir  für  beide  Gase  für  die  Polarisation  einen  wesentlichen 
Untei'schied,  je  nachdem  das  Gas  aus  der  Lösung,  in  der  es  ge- 
löst ist,  aufgenommen ,  oder  electrolytisch  auf  dem  Riech  abge- 
schieden wird. 

Die  Polarisation  ist  in  dem  letzteren  Falle  für  beide  Gase 
unmittelbar  nach  dem  Schliessen  des  polarisirenden  Stromes 
etwas  grösser  als  im  ersten  Fall,  bleibt  eine  Zeit  lang  con- 
stant  und  steigt  dann  schnell  zu  einem  Maximum.  Wie  bei 
den  Versuchen  mit  Chlor  könnten  wir  vermuthen ,  dass  viel- 
leicht die  Aenderung  der  Concentration  der  Salzsäure  durch  den 
Strom  beim  Polarisiren  der  mit  Wassersloff  beladenen  Platin  - 
platte  die  stärkere  electromotorische  Kraft  derselben  bedingen 
könnte.  In  der  That  haben  wir  in  §  4  gezeigt,  dass  eine  mit 
Wasserstoff  beladene  Platinplalte  um  so  electropositiver  ist,  je 
verdünnter  die  Lösung  ist,  in  die  sie  taucht;  durch  den  polarisi- 
renden Strom  wird  aber  an  der  Platte,  an  welcher  sich  der  Was- 
serstoff entwickelt,  die  Lösung  verdünnt.  Zudem  ergiebt  sich  aus 
der  Reihe  I,  dass,  wenn  der  W^asserstoff  nicht  direct  an  der  Platte 
entwickelt  wird,  die  electromotorische  Kraft  bei  verdünnter  Salz- 
säure mit  resp.  20  und  400  Theilen  Wasser  sich  nur  um  0.03  D 
ändert,  während,  wenn  die  Platinplatte  direct  durch  electro- 
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lytisch  an  ihr  entwickelten  Wasserstoff  polarislrt  wird ,  der  Un- 
terschied der  electromotorischen  Krüfte  vor  dem  Hindurchleiten 
und  nach  Erreichung  des  Maximums  O.S!6  D  beträgt.  Auch  wür- 
den sich  die  Unterschiede  in  den  durch  Tab.  II  und  III  da^ge- 
stelitea  Versuchsreihen  nicht  erklären  lassen ,  wenn  die  oben 
erwähnte  Erscheinung  nur  von  einer  Aenderung  der  Goncentra- 
tion  herrührte.  Aus  der  Gleichheit  des  Verhaltens  des  Wasser- 
stoffs und  Chlors  können  wir  daher  auch  für  ersteres  annehmen, 
dass  es  in  einen  activen  Zustand  übergeht.  Wir  brauchen  dann  in 
den  für  das  Chlor  erhaltenen  Schlussresultaten  nur  andere  nume- 
rische Werthe  einzusetzen.     Wir  ßnden  demnach,  dass: 

der  durch  den  galvanischen  Strom  in  einer  Platinplatle 
entwickelte  Wasserstoff  eine  stärkere  (positive)  eleclro- 
motorische  Kraft  besitzt,  als  der  gewöhnliche  Wasserstoff. 
Die  electromolorische  Kraft  einer  mit  diesem  activen 
*  Wasserstoff  beladenen  Platinplatte  gegen  eine  reine  Platte 
ist  etwa  im  Maximum  0.93  der  electromotorischen 
Kraft  der  Danieirschen  Kette,  während  die  electromolo- 
rische Kraft  einer  mit  gewöhnlichem  Wasserstoff  belade- 
nen Platte  gegen  eine  reine  Platte  in  verdünnter  Chlor- 
wasserstoffsäure gleich  0.68  D  ist. 

§  8.  Ist  auf  einer  Platinplatte  das  Maximum  der  Polarisation 
mit  einem  der  beiden  Gase  erreicht,  und  wird  darauf  für  5  Minu- 
ten der  polarisirende  Strom  unterbrochen,  so  wird  die  Polarisa- 
tion gleich  der,  Uelche  dem  Gas  im  gewöhnlichen  Zustand  ent- 
spiicht.  Schliesst  man  alsdann  von  Neuem  den  polarisirenden 
Strom,  so  steigt  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  so- 
gleich, ohne  eine  Zeil  lang  constant  zu  bleiben ,  wie  bei  einer 
frisch  in  die  Lösung  getauchten  Platte,  und  das  Maximum  wird  in 
einer  weil  kürzeren  Zeil  erreicht  (vgl.  Tab.  X  der  vorhergehen- 
den Mittheilung  und  Tab.  IV  der  vorliegenden).  Dagegen  zeigl 
sich  insofern  ein  Unterschied,  als  es  beim  Chlor  gleichgültig  ist, 
ob  die  frisch  zubereitete  Platte  unmittelbar  vor  dem  Schliessen 
des  polarisirenden  Stromes  in  die  Lösung  getaucht  worden  ist, 
oder  ob  sie  sich  bereits  längere  Zeil  in  der  Lösung  befunden  hat^ 
welche  mit  Gas  gesättigt  ist,  das  entweder  electrolytisch  an  einer 
anderen  Platte  abgeschieden  oder  auf  chemischem  Wege  zube- 
reitet war.     Für  den  Wasserstoff  dagegen  haben  wir  gefunden, 
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dass  nur  dann,  wenn  die  frisch  zubereitete  Platinplatte,  auf  der 
sich  das  Gas  entwickeln  soll ,  in  den  polarisirenden  Stromkreis 
unmittelbar  nach  dem  Eintauchen  in  die  Lösung 
eingeschaltet  wird ,  dasselbe  Verhalten  wie  das  chemische  Chlor 
zeigt;  bleibt  die  Platte  dagegen  eine  Zeit  lang  in  der  Lösung,  in 
der  sich  Wasserstoff  entwickelt ,  so  verhält  sie  sich,  als  ob  sie 
bereits  früher  zur  Entwickelung  von  Wasserstoff  gedient  hätte. 
Dieser  Unterschied  scheint  sich  daraus  zu  erklären ,  dass  das 
electrische  Chlor  in  die  Poren  des  Platins  aufgenommen  werden 
kann  ,  gewöhnliches  dagegen  nicht,  wahrend  dies  sowohl  beim 
gewöhnlichen  wie  eleclrischen  Wasserstoff  der  Fall  isl. 

§  9.'  Einfiuss  der  Concentration  der  Salzsäure- 
Lösung  auf  die  Polarisation  durch  electrischen 
Wasserstoff. 
Die  Aufstellung  der  Gaskelte  war  bei  diesen  Versuchen  die- 
selbe wie  beim  gewöhnlichen  Wasserstoff  (§  3  der  vorliegenden 
Mittheilung).  Die  Chlorwassersloffs«*iure  enthielt  auf  \  MolecUl 
II  Cl  etwa  6  U2  0.  Die  folgende  Tabelle  giebt  in  der  ersten  Co- 
lumne  die  Zeiten,  in  den  folgenden  die  verschiedenen  Versuchs- 
reihen zur  Bestimmung  der  electromotorischen  Kräfte ,  die  ver- 
schiedenen Concentralionen  entsprechen.  Ueher  jeder  dieser 
Reihen  ist  angegeben,  wie  viel  Theile  Wasser  auf  einen  Theil  der 
obigen  Säure  in  den  Lösungen  enthalten  sind. 

Tabelle  V. 
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64.6 
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— 
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— 
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— 
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Aus  diesen  Zahlen  siebt  man,  dass  wie  beim  Cblor  (Ab- 
schnitt II  §  42)  die  zunehmende  Concentration ,  von  einer 
bestimmten  Grenze  an,  die  Bildung  des  activen  WasserstoiTs 
hindert.  Auch  diese  Unterschiede  können  nicht  von  der 
durch  die  verschiedene  Concentration  der  Salzsaure  bedingten 
electromotorischen  Kraft  herrühren ,  da  bei  Beginn  der  Versuche 
die  electromotorischen  Kräfte  bei  verschieden  concentrirten  Lö- 
sungen nahe  gleich  sind. 

§  40.     Einfluss  der  Temperatur  auf  die  electromo- 
torische  Kraft  der  Polarisation   des  activen  Was- 
serstoffs. 

Um  diesen  Einfluss  zu  untersuchen  wurde  die  Gaskette 
ebenso  wie  bei  der  analogen  Untersuchung  beim  Chlor  aufge- 
stellt. Ich  polarisirte  die  Platinplatte,  auf  der  sich  der  Wasser- 
stoff electrolytisch  entwickelte,  etwa  bis  zum  Maximum  und  be- 
gann  dann  die  Messung  erst  bei  zunehmender  und  dann  bei  ab- 
nehmender Temperatur.  Dabei  blieb  während  der  Dauer  des  Ver- 
suches die  Platinplatte  mit  der  polansirenden  Kette  verbunden. 
Die  folgende  Tabelle  giebt  die  erhaltenen  Resultate. 
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Die  Temperatur  hat,  wie  man  sieht,  kaum  einen  Einfluss  auf 
die  Polarisation  des  electrolylisch  auf  einer  Plalinplatte  abgeschie- 
denen Wasserstoffs.  Die  kleine  Zunahme  beim  Beginn  der  Ver- 
suche mit  zunehmender  Temperatur  beruht  darauf,  dass  das 
Maximum  der  Polarisation  noch  nicht  vollständig  erreicht  ist,  bei 
abnehmenden  Temperaturen  dagegen  bleibt  die  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  zwischen  98^  und  20®  constant.  Anders 
verhielt  es  sich  beim  acliven  Chlor,  bei  dem  die  Polarisation 
schnell  mit  dem  Wachsen  der  Temperatur  abnahm. 

Herr  Beetz  hat  gefunden,^)  dass,  wenn  man  Salzsäure  durch 
den  Strom  zersetzt  und  die  Electrode,  an  der  sich  Wasserstoff  ab- 
scheidet, erwärmt,  ihre  Polarisation  abnimmt.  Diese  Thatsache 
stimmt  nicht  mit  den  von  mir  erhaltenen  Resullaten  Uberein, 
aber  Herr  Beetz  benutzte  in  seinen  Versuchen  als  polarisirende 
Kette  nur  ein  DanielFsches  Element;  dabei  war  die  Intensität  des 
Stromes  durch  einen  starken  Widerstand  geschwächt.  Um  unter 
möglichst  gleichen  Verhältnissen  wie  Herr  Beetz  zu  arbeiten, 
polarisirte  ich  die  Platinplatte  vermittelst  6  Bunsen'scher  Ele- 
mente bis  zum  Maximum  0.93  D,  entfernte  dann  5  Bunsen'sche 
Elemente;  es  fiel  die  Polarisation  auf  0.85  D  und  blieb  30 
Minuten  constant.  Erwärmte  man  darauf  die  Platinplatte ,  so 
«rhielt  man  folgende  Beobachtungsreihe  ftlr  die  Aenderung  der 
Polarisation  mit  der  Temperatur. 

Tabelle  VII. 
temp.  f  Temp.  D=  400 

46**  46~*  85.6 

^  30  85.4 

^  83.3 

»  50  84.7 

4)  Pogg.Ann.  Bd.  79  pag.  4  09.  4850. 
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Temp. 

Temp, 

D=  IOC 

160 

60 

80.4 

h 

70 

80.4 

» 

80 

79.2 

J» 

90 

77.5 

Die  Polarisation  nimmt  demnach  beim  Steigen  der  Tempe- 
ratur bei  einem  starken  polarisirenden  Strom  nicht,  bei  einem 
schwachen  dagegen  ab. 

§  11.  Abnahme  der  Polarisation  einer  mit  electri- 
schem  Wasserstoff  beiadenen  Piatinpiatte  mit  der 
Zeit  nach   der   Unterbrechung   des   polarisirenden 

Stromes. 

Die  Art  der  Messung  entspricht  vollständig  der  beim  Chlor 
.  ^cf.  voriger  Abschnitt  §44).  Uier  wie  in  allen  früheren  Fällen 
wurde  zwischen  dem  Gefäss  6,  in  dem  sich  der  Wasserstoff 
entwickelte,  und  in  dem,  in  welchem  sich  die  mit  Chlor  gesät- 
tigte Salzsäurelösung  (a  •  befand ,  noch  ein  drittes  GeDiss  einge- 
schaltet. Die  Lösung  in  a  war  stets  die  Normallösung  (4  H  CI  : 
20  H2  0).  Es  wurden  drei  verschiedene  Beobachtungsreihen 
ausgeführt,  indem  sich  ein  Mal  im  Gef^iss  c  die  Normaiiösung  be- 
fand ;  das  zweite  Mal  war  sie  durch  eine  andere  ersetzt ,  welche 
auf  i  Thl.  Saure  i  Thle.  Wasser  enthielt.  In  der  folgenden  Ta- 
belle giebt  die  Columne  t  die  Zeit  zwischen  dem  Oeffnen  der 
Kette  P  und  dem  Schliessen  des  Polnrisationsstromes  in  Secun- 
den,  die  Columne  A  die  Werthe  der  oiectromotorischen  Kraft  der 
Polarisation  im  ersten  Fall,  die  Columne  B  im  zweiten  Fall.  Die 
Columne  C  giebt  die  Resultate  von  Messungen,  welche  6  Monate 
früher  unter  den  gleichen  Bedingungen,  wie  die  ei*ste  der  beiden 
Reihen,  angestellt  sind.  Die  Zahlen  der  Reihen  A  und  C  können 
daher  einen  Massstab  für  die  Genauigkeit  der  Messungen  liefern. 
Tabelle  VIII. 


t 

A 

B 

C 

0" 

94.6' 

93.7 

93^ 

1 

83.3 

74.7 

84.7 

2 

80.9 

73.4 

78.0 

4 

— 

— 

74.8 

5 

76.7 

71.7 

— 

10 

73.1 

71.6 

72.2 

20 

70.1 

71.4 

71.6 

60 

70.7 

71.4 

71.4 

300 

64.0  ?) 

70.0 

— 
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70.1 
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Die  Zahlen  in  der  Columne  A  und  B  entsprechen  den  Cur- 
ven  A  und  B  der  Fig.  14.  Die  römischen  Zahlen  auf  der  Abscis- 
senaxe  geben  die  Abscissen  selbst  dieser  Gurven.  Die  Zahlen 
der  Tabelle  VIII  und  die  diesen  entsprechenden  Gurven  ergeben: 

a)  dass  die  Polarisation  des  activen  Wasserstoffs  schnell  mit 
der  Zeit  nach  dem  Oeffnen  der  polarisirenden  Kette  ab- 
nimmt^ bis  sie  etwa  denselben  Werth  wie  beim  gewöhn- 
lichen Wasserstoff  erreicht; 

b)  dass  diese  Abnahme  um  so  schneller  stattfindet,  je  con- 
centrirter  die  Lösung  ist. 

Wir  können  hieraus  wie  beim  Chlor  schliessen : 

dass  durch  die  Gegenwart  einer  grösseren  Menge  von 
Salzsäure  auch  eine  schnellere  Umwandlung  des  activen 
Wasserstofis  in  gewöhnlichen  bedingt  ist. 

Dies  Resultat  stimmt  mit  dem  im  §  8  für  den  Einfluss  der 
Concentration  auf  die  Bildung  des  activen  Wasserstoffs  gefun- 
denen ttberein. 

§  12.  Passen  wir  die  Hesultate  dieser  Untersuchung  zu- 
sammen, so  finden  wir  Folgendes: 

Die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  einer  Platin- 
platte, die  in  eine  Lösung  von  Salzsäure  taucht  und  mit  Wasser- 
stoff beladen  ist,  gegen  eine  von  Gas  freie  Platinplatte,  die  in  eine 
identische  Lösung  taucht,  schwankt  zwischen  0.63  D  und  0.70  D, 
je  nach  der  verschiedenen  Concentration  der  Lösung,  und  zwar 
ist  sie  um  so  kleiner,  je  grösser  die  Concentration  ist. 

Die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  einer  mit  elec- 
troly tisch  entwickeltem  Wasserstoff  beladenen  Platinplatte,  welche 
in  Salzsdurelösung  taucht,  gegen  eine  von  Gas  freie  Platte  ist  ver- 
schieden von  der  einer  mit  gewöhnHchem  Wasserstoff  gesättigten 
Platte.  Erstere  betragt  0.94,  letztere  0.68  der electromolorischen 
Kraft  der  DanielPschen  Kette.  Sie  nimmt  mit  der  Zeit  der  Po- 
larisation zu  und  erreicht  ein  Maximum ,  welches  bei  geringen 
Concentrationen  unabhängig  von  der  Concentration  der  Lösung 
ist.  Die  grössere  Concentration  der  Lösung  widersetzt  sich  der 
Bildung  des  Wasserstoffs ,  der  diese  grössere  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  oder  diese  grössere  Activität  zeigt. 

Die  temperatur  hat  keinen  Einfluss,  wenn  der  polarisirende 
Strom  stark  ist ,  dagegen  vermindert  sich  bei  Anwendung  von 
schwachen  Strömen  die  Activität,  wenn  die  Temperatur  steigt. 

Mfttli.-phyt.  Class«.  1873.  34 
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Damit  die  electromotorische  Kraft  der  Polarisation  eioer  Pla- 
tinplatte ihr  Maximum  erreiche,  ist  es  nttthig,  dasa  die  Poren  des 
Platins  mit  Wasserstoff  gesättigt  sind,  und  diese  Sättigung  kann 
dadurch  her voi^ebracht  werden,  dass  Wasserstoff  entweder  direct 
auf  der  betreffenden  Platte  oder  in  der  Lösung  selbst  entwickelt 
wird,  in  welche  die  Platte  taucht.  Der  active  Wasserstoff, 
welcher  die  obigen  Eigenschaften  zeigt,  geht  in  den  Zustand  des 
gewohnlichen  Wasserstoffs  in  sehr  kurzer  Zeit,  etwa  einer  Minute 
wieder  über,  und  zwar  um  so  schneller,  je  concentrirter  die  Lö- 
sung ist. 


IV. 

Ueber  die  Polarisation  von  Kohlenelectroden  durch 
Chlor  und  Wasserstoff  in  Chlorwasserstoffsäure- 

iösungen. 

§  \ .  Die  Electroden  von  Kohle,  welche  benutzt  wurden,  hatten 
die  Gestalt  eines  Parallelepipeds  mit  quadratischer  Basis  (Ldnge 
der  Saite  9  4  0"»"*).  Vor  dem  Gebrauch  wurden  die  Kohlen 
einige  Stunden  mit  Salpetersaure  gekocht ,  alsdann  mit  kohlen- 
saurem Natron,  dann  mit  destillirtem  Wasser ,  akdann  mit  con- 
centrirter Salzsaure  und  endlich  mit  Salzsäure,  welche  die  nüm- 
liche  Concentration  hatte,  wie  die  in  den  Versuchen  benutzte. 

§  2.  Zunächst  wurde  die  electromotorische  Kraft  zviischen 
einer  Platinplatte  und  der  Kohle  in  derselben,  mit  Chlor  gesattig- 
ten Lösung  bestimmt ;  sie  war  so  gut  wie  Null  (nämlich  kleiner 
als  0.002  Danioll,  dabei  war  die  Kohle  negativer  als  das  Platin}  J) 
Alsdann  wurden  mit  den  Kohlenelectroden  die  nämlichen  Ver- 


4  ]  Herr  Beetz  findet  in  seiner  schönen  Arbeit  über  die  electromoto- 
rische Kraft  der  Gase  (Pogg.  Ann.  Bd.  77) ,  dass  die  electronaotorischen 
Kräfte  der  Polarisation  dei  Platins  und  der  Kohle  für  dasselbe  Gas  nicht 
gleich  sind,  sondern  dass  die  mit  Kohlenelectroden  erhaltenen  kleiner  sind, 
als  die  mit  Platine ieciroden  erhaltenen,  und  dass  unabhängig  von  dem  ge- 
rade beoutaten  Gase  das  VerhälUiiss  der  electromotorischen  Krttfte  der  Po- 
larisaUon  bei  Kohlen*  und  Plattaeleclroden  constaot  und  zwar  0.4SS7  ist. 
Es  stimmt  dies  nicht  mit  uDieren  Versuchea  ttbereia,  doch  köonle  der 
Grund  für  diese  Abweichung  darin  liegea ,  dass  Herr  Beetz  als  Ftvasigkeü 
in  seinen  Gasketten  Schwefelsäure  benutzte. 
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suche  ang«8telli^  wie  mit  den  Platifiielecirodeii.  Es  wurde  also 
in  einer  mit  Chlor  gesattigten  Sabsl^nretogang  auf  der  Kohle 
electriacfaes  GUor  abgeschieden  und  die  eieotromoterische  Kraft 
dieser  Electrode  gegen  eine  in  eine  Lösung  von  gewöhnUcbem 
Chlor  tauchende  Kohle  bestinMnt.  Um  die  Kohle  veUstttndig  mit 
€hlor  zu  Sättigen,  war  sie  in  der  Lösung,  in  ^r  von  Zeit  zu  Zeit 
Chlor  entwickelt  wurde,  einen  Tag  lang  gelassen  worden.  Wie 
stets  wurden  erst  Torrersuche  angestellt^  um  sicherer  die 
wahren  Werthe  zu  erhalten.  Die  Tabelle  I  giefot  eine  Reihe 
der  Resuilate  soldier  Endversucbe. 


Tal 

>elle  l. 

t 

0 

D  =a  400 

00.0 

4 

46.3 

3 

49.9 

3 

SS.2 

5 

24.9 

7 

«7.4 

40 

S9.3 

45 

34.e 

to 

38.9 

30 

33.9 

50 

34.5 

70 

35.4 

4  5S 

35.0 

Wurde  der  Strom  der  polarisirenden  Kette  während  30  Se- 
cunden  geöffnet ,  so  erhielt  man  als  electromotorische  Ktiaft  der 
Polarisation  d.OII  D.  Nach  einer  Minute  war  die  Polarisation  Null. 

Aus  den  vorstehenden  Versuchen  ergiebt  sich,  dass  die 
electromotorische  Kraft  der  Polarisation  eines  Kohleöparallelepi- 
peds,  wenn  es  mit  electriscfaem  Chlor  beladen  ist,  grösser  ist  als 
die  eines  eben  solchen  Kohienparall€4epipeds,  das  mft  gewöhn- 
lichem Chlor  gesättigt  ist.  Sie  nimmt  mit  der  Zeit  bis  zu  einem 
Maximum  zu. 

Das  Phänomen  ist  vollständig  analog  dembeiPIatinelectroden, 
nur  dass  die  Grösse  des  Maximums  dier  electromotorischen  Kraft 
derPblarisation  bei  der  Kohle  kleiner  ist.  Dabei  verhält  sich  der 
Maximalwerthder  electromotorischen  Kraft  der  Polarisation  durch 
eleetriscbes  Chlor  bei  Anwendung  von  Platrnelectroden  zu  der  bei 
Kohlenelectroden  wie  46:  35.  Während  wir  beim  Platin  gefunden 

J4* 
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haben,  dass,  wenn  die  Platinplatte  frisch  bereitet  und  noch  kein 
Chlor  in  ihren  Poren  condenairt  worden  ist,  die  Polarisation  eine 
Zeit  lang  constant  bleibt  und  dann  zu  einem  Maximum  anateigt, 
seigt  sich  bei  der  Kohle ,  dass  die  Polarisation  gleich  zu  einem 
Maximum  ansteigt,  d.  h.  bei  der  Kohle  ist  es  nicht  nttthig,  um 
die  Poren  mit  Chlor  su  sfittigen,  dass  das  Chlor  an  der  Oberflache 
und  electroly tisch  abgeschieden  worden  ist  (vgl.  §  47  unter  11), 
sondern  es  genügt,  dass  das  Chlor  in  der  Flüssigkeit  gelttst  ent-* 
halten  ist.  Es  entspricht  dieses  Verhalten  dem  des  Platins  gegen 
Wasserstoff  (vgl.  §  6  und  §  7  der  vorliegenden  Miitheilung). 

Ich  muss  noch  beifügen,  dass  ich  auch  hier  eine  der  bereits 
unter  II  ,S  §  20  am  Ende  erwähnten  entsprechende  Thatsache 
beobachtete,  dass  nämlich  auch  die  compacte  Kohle  an  den  Stel- 
len, wo  die  Entwicklung  des  Chlors  am  stärksten  war,  merklich 
zerstört  wurde. 

§  3.     Polarisation   von  Kohlehelectroden  durch 
Wasserstoff. 
Um  die  Polarisation  einer  Kohlenelectrode,  die  mit  gewöhn- 
lichem Wasserstoff  beladen  war ,  zu  bestimmen ,  stellte  ich  die 
Gaskette  wie   bei  der  Anwendung  von   Platinelectroden   auf. 

(iii§*.) 

Es  war  unmöglich,  irgend  brauchbare  Messungen  für  den 
Fall  zu  erhalten,  dass  Wasserstoff  electroly  tisch  an  einer  beson- 
deren Platinplatte  in  der  Lösung  abgeschieden  wurde,  oder  dass 
aus  verdünnter  Schwefelsäure  und  Zink  dargestellter  Wasserstoff 
durch  die  Lösung  geleitet  wurde.  Da  es  mir  au  Zeit  mangelte, 
um  die  störenden  Ursachen  zu  untersuchen  und  zu  eliminiren, 
so  polarisirte  ich  direct  das  Kohlenparallelepiped  mit  Wasserstoff, 
öffnete  alsdann  den  polarisirenden  Strom  während  5  Minuten 
und  mass  die  Polarisation  nach  dieser  Zeit. 

Bei  zwei  solchen  Messungen  erhielt  ich  als  Werth  der  elec« 
tromotorischen  Kraft  der  Polarisation  der  mit  Wasserstoff  (von 
dem  wir  annehmen,  dass  er  in  gewöhnlichem  Zustande  sei)  be-- 
ladenen  Kohlenelectrode  gegen  eine  mit  Chlor  beladene  Kohlen- 
electrode einmal  1.354  D,  das  zweiteMal  1.366  D.  Da  wir  nun  im 
§  2  dieses  Abschnittes  gesehen  haben,  dass  die  Polarisation  der 
Kohle  und  des  Platins  für  gewöhnliches  Chlor  in  den  Grenzen  unse- 
rer Versuche  gleich  ist,  und  da  die  electromotorische  Kraft  einer 
mit  Chlor  beladenen  Platinplatte  gegen  eine  gleiche,  aber  von  Gas 
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freie  0,62  ist,  so  wttrde  die  electromotorisdie  Kraft  der  Polarisa- 
tion unserer  mit  gewöhnlichem  Wasserstoff  beladenen  Kohlen- 
electrode  gegen  eine  von  Gas  freie  Platinplatte : 
(1.36  —  0.62)  D  «  0.74  D 
betragen,  während  wenn  die  mit  gewöhnlichem  Wasserstoff  po- 
larisirle  Electrode  aus  Platin  besteht ,  dieselbe  electromotorrsche 
Kraft  0.68  D,  d.  b.  etwas  kleiner  ist. 

Hierauf  bestimmte  ich  die  electromotorische  Kraft  der  Pola- 
risation einer  mit  electrisehem  Wasserstoff  beladenen  Kohlenplatte 
gegen  eine  von  Gas  freie  Piathiplatte.  Das  Verfahren  war  ganz 
das  frühere.  Die  folgende  Tabelle  giebt  eine  Reibe  der  definitiven 
Zahlen. 

Tabelle  IL 

t  D»400 


%' 

40S.6 

3.5 

446.4 

5 

480.5 

40 

4S4.S 

R5 

4t8.0 

50 

4S8.3 

470 

4S8.8 

Aus  diesen  Zahlen  si^ht  man:  dass  die  electromotorische 
Kraft  der  Polarisation  eines  Parallelepipeds  von  Kohle  ^  das  mit 
electrisehem  Wasserstoff  geladen  ist,  gegen  reine  Kohle  grösser  ist, 
als  die  eines  eben  solchen  Parallelepipeds,  das  gewöhnlichen 
Wasserstoff  enthält.  Sie  nimmt  mit  der  Zeit  bis  zu  einem  Maxi- 
mum zu.  Ganz  ebenso  verhielten  sich  Platinelectroden,  nur  dass 
dort  das  Maximum  kleiner  ist  als  bei  der  Kohle.  Die  in  beiden 
Fällen  erhaltenen  Zahlen  verhalten  sich  etwa  wie  94  :  1S4. 


Schluss. 


Das  Hauptresultat,  welches  sich  aus  diesen  Versuchen 
ergiebty  ist,  dass  Wasserstoff  und  Chlor  in  dem  Augenblick, 
in  dem  sie  aus  der  Verbindung  austreten  (in  statu  nascendi], 
und  wenn  sie  auf  Platin-  oder  Kohlenelectroden  condensirt  wer- 
den ,  gegen  eine  andere  Platinplatte  oder  ein  Kohlenparallelepi- 
ped ,  das  frei  von  Gas  ist ,  electromotorische  Kräfte  der  Polarisa- 
tion zeigen,  die  grösser  sind,  als  wenn  die  Gase  im  gewöhnlichen 
Zustand  auf  denselben  Körpern  condensirt  werden  oder  nach  der 
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elecirolylischen  Abscheidung  lungere  Zeit  auf  d^seiben  verweilt 
haben. 

Eine  grössere  eleciromotoriacbe  Kraft  der  Polarisatioo  Eeigt 
uns  nach  der  mechanischen  Warmetheorie,  dass  eine  grössere 
Warmeentwickeluiig  bei  der  Verbindung  dieser  Gase  mit  einem 
der  Bestand theile  der  FlOssigkeit,  in  die  dieElectroden  eintauchen, 
erzeugt  wird.  Da  nun  aber  die  grössere  Warmeentwickeiuog 
ein  Maass  für  die  IntensiUit  des  chemischen  Processee  darbietet, 
haben  wir  geglaubt,  die  beiden  Gase  in  diesem  Zustand  als  ae* 
tives  €hlor  und  acUven  Wasserstoff  betrachten  zu  dürfen.  Das 
acüve  Chlor  und  dar  active  Wasserstoff  sind  in  diesM*  Hinsicht 
dem  activen  Sauerstoff  (Ozon)  vergleichbar,  nur  dass  das  Ozon 
längere  Zeit  seine  Activität  beibehüit ,  während  sie  diese  beiden 
Gase  schnell  verlieren. 

Spateren  Untersuchungen  muss  es  überlassen  bleiben  zu 
entscheiden,  ob  diese  Verschiedenheit  des  Verhaltens  etwa  mög- 
licher Weise  mit  der  verschiedenen  Werthigkeit  des  Wasserstofls 
und  Chlors  einerseits ,  des  Sauerstoffs  anderseits  in  Beziehung 
zu  bringen  ist.  ^) 

4)  Anm.  Wir  haben  uns  darauf  beachrtinkt,  im  Vorliegeadan  nur 
das  electrlsche  Verbaltendes  electrolytisch  entwickelten, acti- 
ven Chlors  und  WasseratoA  zu  untersuchen.  Die  frühere  Literatur  über 
dissen  Gegsnaland  flndat  lich  in  Wledamami,  GaWanismos  Bd.  I.  Die  Un- 
tarsQclinqgeo  aber  die  ohenlaobea  Bi^enschaflea  des  vom  Lieht  beslnhltea 
Cblori«  welche  mif  den  ven  uns  beobachteten  ia  nahem  Zuaaismeabaiig 
stehen,  sind  so  bekannt,  dass  wir  glaubten,  von  einer  apeciel leren  AufsSb- 
hin^  derselben  absehen  zu  können. 
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Br.  BilhaHl  Wiedema&ti  in  Leipzig,  lieber  das  von 
übermangansaurem  Kali  reflecUrte  Licht.  Vorgelegt  von  dem 
wirklichen  Mitgliede  G:   Wiedemann. 

Herr  Stokes')  hat  beobachtet  ^  dass  in  dem  Spectrum  des 
von  festem  übermangansaurem  Kali  reflectirten  Lichtes  dunkle 
Streifen  auftreteni  und  dass  diese  Streifen  bei  einem  bestimmten 
Einfallswinkel  sich  Am  deutlichsten  zeigen.  Femer  sollten  die 
Minima  der  Helligkeit  im  Spectrum  des  reflectirten  Lichtes  den 
von  übermangansaurem  Kali  am  stärksten  durchgelassenen 
Strahlengattungen  entsprechen. 

Ich  habe  diesen  Gegenstand  weiter  verfolgt  und  neben  dem 
an  der  Grenze  von  übermangansaurem  Kali  und  Luft  reflectirten 
Licht  auch  das  an  der  Grenze  von  Benzin ,  Schwefelkohlenstoff 
und  einem  Gemisch  der  beiden  Körper  und  des  obigen  Salzes 
reflectirte  Licht  untersucht.  Ausserdem  wurde  auch  die  Polari-^ 
sation  des  auGEeillenden  Lichtes  berücksichtigt.  Zur  Herstellung 
der  spiegelnden  Flächen  wurden  zerriebene  Krystalle  des  Salzes 
auf  mattgeschliffene  Glasplatten  vermittelst  eines  Achatreibers 
aufpolirt.  Man  war  dadurch  sicher,  reine  und  noch  nicht  mit 
Oxyd  bedeckte  Oberflachen  zur  Untersuchung  zu  benutzen, 
was  bei  Anwendung  von  ganzen  Krystallen  nicht  der  Fall  ist. 
Die  so  vorgerichtete  Glasplatte  wurde  fai  eia  rechtwinkliges  Hohl- 
prisma,  das  mit  den  verschiedenen  Flüssigkeiten  angefüllt  wer- 


4)  Phil.  Mag.  186S  Vol.  VI  p.  393. 
Pogg.  Attn.  I8S4  M.  91  p.  800. 
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den  konnte,  so  eingesetzt,  dass  ihre  mit  dem  Salz  bedeckte  Flache 
der  Kante  am  i*echten  Winkel  zugewendet  war.  Das  Prisma 
wurde  auf  einen  drehbaren,  in  Grade  getheilten,  kreisförmigen 
Tisch  gestellt,  unddirectes  Sonnenlicht  so  auf  die  eine  Kalbten- 
fläche  geworfen,  dass  das  an  derselben  gebrochene  Licht  auf  die 
belegte  Glasplatte  auffiel  und  durch  Reflection  aus  der  anderen 
Kathetenflache  austrat.  Von  da  gelangte  es  auf  den  Spalt  eines 
Spectralapparates.  Der  Einfallswinkel  der  belegten  Glasplatte 
wurde  dadurch  bestimmt ,  dass  man  das  Licht  von  der  ersten 
Prismenflache  in  seiner  eigenen  Richtung  zurtickreflectiren  Hess. 
Man  las  dann  die  Stellung  des  Tisches  ab.  Die  Drehung  des 
Tisches  mit  dem  Prisma  giebt  unmittelbar  den  Einfallswinkel  an 
der  ersten  Flache.  Aus  diesem  Winkel  und  dem  Winkel  zwischen 
der  belegten  Glasplatte  und  der  ersten  Ppismenfläohe  und  dem 
Brechungsexponenten  des  das  übermangansaure  Kali  berührenden 
Mediums  lasst  sich  dann  der  Einfallswinkel  an  ersterer  finden. 

Die  Lage  der  Streifen  im  Spectrum  wurde  vermittelst  einer 
an  dem  Spectralapparat  angebrachten  photographirten  Scala  be- 
stimmt, nachdem  vorher  das  Fadenkreuz  des  Beobachtungsfem- 
rohrs auf  die  Mitte  des  dunklen  Streifens  eingestellt  war. 

In  der  folgenden  Tabelle  I  sind  die  Lagen  der  Streifen  bei 
ziemlich  grossen  Einfallswinkeln (s.w.u.)angegeben.DieColumnen 
unter  A  beziehen  sich  auf  die  Streifen  in  dem  parallel  zur  Einfalls- 
ebene polarisirten  Licht,  die  unter  B  auf  die  in  dem  senkrecht  zu 
der  Einfallsebene  polarisirten.  Die  erste  Verticalcolumne  giebt  die 
Namen  der  umgebenden  Medien.  Die  Tabelle  II  giebt  die  Lagen 
der  Absorplionsstreifen  im  durchgehenden  Licht.  Es  entsprechen 
die  Fraftnhof er  sehen  Linien  den  Strichen  der  photographirten 
Scala  wie  folgt : 

D  =  0,  E  SS  18,  b  =  24,  F  =  33. 

Tabelle  I. 
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Tabelle  IL 
H         4H         ^H        ^H        ^H 

Diese  Zahlen  zeigen : 
'  4 .  Daas  bei  grossen  Einfallswinkeln  die  Streifen  in  dem 
senkrecht  zu  der  Einfallsebene  polarisirien  Licht  gegen  die  in 
dem  parallel  zur  Eiofallsebene  polarisirten  Licht  gegen  das  Blau 
hfn  v^^schoben  sind,  und  dass  in  erst^rem  ein  Streifen  mehr  in 
der  Nähe  von  D  auftritt. 

8.  Dass  mit  der  Zunahme  des  Brechungsindex  des  um^ 
gebenden  Mediums  die  Streifen  in  dem  parallel  zu  der  Einfalls- 
ebene polarisirten  Licht  Verschiebungen  gegen  des  Blau  hin  er- 
leiden, dass  dagegen  in  dem  senkrecht  zur  Einfallsebene  polari«^ 
sirten  Licht  die  Streifen  unverändert  ihre  Lage  beibehalten,  oder 
sie  doch  nur  wenig  ändern.  Die  Beobachtung  der  Streifen  im 
Blau  jenseits  F  ist  mit  grossen  Schwierigkeiten  verbunden ,  wie 
überhaupt  die  ganze  Untersuchung  durch  die  Breite  der  Streifen 
und  die  Unmöglichkeit ,  vollkommene  reflectirende  Flächen  her- 
zustellen, sehr  erschwert  wird. 

Eine  Yergleichung  der  im  durchgegangenen  und  reflectirten 
Licht  enthaltenen  Streifen  zeigt ,  dass  nie  zwei  solche  Streifen 
sich  decken,  dass  aber  auch  nicht  erstere  je  in  der  Mitte  zwischen 
zweien  der  letzteren  liegen. 

Für  die  Aenderung  der  Lage  der  Streifen  mit  dem  Einfalls- 
winkel hat  sich  ergeben ,  dass  in  dem  parallel  zu  der  Einfalls- 
ebene polarisirten  (.icht  und  ebenso  in  dem  natürlichen  die  Lage 
der  Streifen  so  gut  wie  unabhängig  vom  Einfallswinkel  war.  In 
dem  senkrecht  zur  Einfallsebene  polarisirten  Licht  haben  dage- 
gen die  Streifen  bis  zu  einem  bestimmten  Einfallswinkel,  der  für 

Luft  Benzin  Schwefelkohlenstoff 

58|«  etwa  52«  etwa  52« 

betrug,  dieselbe  Lage  wie  in  dem  parallel  zur  Einfallsebene  po- 
larisirten Licht  und  erleiden  dann  bei  einer  kleinen  Aenderung 
des  Einfallswinkels  plötzlich  eine  Verschiebung,  die  sich  beson- 
ders durch  das  Auftreten  des  in  der  ersten  Yerticalcolumne  unter 
B  verzeichneten  Streifens  kennzeichnet.  Für  Winkel,  die  grosser 
als  die  angegebenen  sind,  gelten  demnach  die  obigen  Tabellen. 
Ganz  die  nämlichen  Erscheinungen,  wie  an  dem  aufpolirten 
Salz,  kann  man  an  Krystallen  beobachten.     Ebenso  zeigen  sie 
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sich  an  Übermangansaurem  Ammoniak ,  doch  waren  hier  bisher 
w^en  der  grossen  ZerseUbarkeii  des  Salzes  Messungen  un- 
möglich. 

Die  obigen  Beobachtungen  wurden  auf  jede  mögliche  Weise 
verificirt.  So  wurde  z.  B.  die  Abhängigkeit  der  Lage  der  Streifen 
von  dem  Brechungsexponenieo  dadurch  wiederholt  festgestellt, 
dass  man  Benzin  und  Schwefelkohlenstoff  übereinander  schieb» 
tele,  eine  Glasplatte  mit  anfpoltrieai  abermangansaurem  Kali 
eintauchte  und.  unmittelbar  die  Spectren  des  an  der  Grenze  bei- 
der Medien  von  dem  ttbermangaiisauren  Kali  reflectirte«!  Lichtes 
verglich.  Die  Streifen  im  Speotmm  des  durch  den  Schwefel- 
kohlenstoff gegangenen  Lichu  waren  gegen  die  Streifen  im  Spec- 
tnun  des  durch  das  Benzin  gegangenen  Lichtes  nach  dem  Blau 
hin  verschoben. 


0.  Wiedemaim.     lieber  die  Bindungsverhäüntsse  der  Basen 
und  Säuren. 

Die  schon  von  BerthoUet  behandelte  Frage,  in  welcher  Weise 
ein  In  Wasser  gelöster  Ktfrper ,  t.  B.  eine  Basis ,  sieh  cwisehen 
zweien  anderen  Körpern,  die  gleichseitig  in  dem  Wasser  gelttsi 
sind  und  zu  demersteren  eine  chemische  Verwandtschaft  zeigen, 
z,  B.  zwischen  zweien  Spuren,  theile  und  mit  denselben  in  bei- 
stimmten Verhältnissen  Verbmdungen  bilde,  isl  in  neuerer  Zeit 
mehrfach  Gegenstand  der  genauerenUntersuefaung  gewesen.  Den 
früheren  Forschungen  in  diesem  Gebiete  stelien  sich  ifidete  gnesse 
Bedenken  entgegen,  da  jeder  Versuch ,  die  eine  oder  andere  der 
gebildeten  Verbindungen  aus  der  Lösung  absuseheideB,  durch 
die  Veränderung  ihrer  Zusammensetsung  neue  Gleiebgewiohts- 
bedlngungen  zwischen  den  nunmehr  noch  gelösten  Körpern  her- 
vorruft, und  somit  der  Process  der  Umseteung  sich  noeh  wtthrend 
der  versuchten  Messutig  fortsetst.  Dies  tritt  z.  B.  ein,  wenn 
man  die  Theilung  der  Salpetersöure  zwischen  den  beiden  Basen 
Kali  und  Ammoniak  durch  Hinsuftlgung  eCnes  Aequivalentes  Kali 
zu  einem  Aequivalent  salpetersaurem  Ammoniak  und  Abdeetllli- 
ren  des  fireiwerdenden  Ammoniaks  zu  bestimnen  versucht,  eder 
wenn  bei  Zusatz  eines  Aequiralentes  SchwefeMure  zu  der  Lö* 
sung  von  einem  Aequtvalent  salpelersaurem  Baryt  das  eine  der 
gebildeten  Salze,  also  hier  der  schwefelsaure  Baryt,  aus  der  Lö- 
sung ausfiltlt.  In  ähnlicher  Weise  kann  der  Zusatz  eines  gegf  n' 
die  gebildeten  Verbindungen  scheinbar  chemisch  indiffiurenten 
Körpers  zu  der  Lösung,  durch  welchen  nur  die  Löslichkeit  der 
einen  derselben  verändert  wird ,  auf  die  Reinheit  der  Resultate 
einen  wesentlichen  Einfluss  ausüben ,  so  z.  B.  der  Zusatz  von 
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Alcohol  zu  einer  mit  Schwefelsäure  versetzten  Ldsung  von  sal- 
petersaurem Kali,  wobei  schwefelsaures  Kali  niederfällt. 

Man  hat  sich  deshalb  in  neuester  Zeit  mit  Recht  bemüht, 
ohne  derartige  Eingriffe  das  Verhältniss  der  verschiedenen  ge- 
bildeten Verbindungen  zu  bestimmen  und  sich  dabei  namentlich 
der  Messung  der  bei  den  betreffenden  Umsetzungen  stattfinden- 
den Wärmeanderungen  zugewendet.  Vorzüglich  die  Arbeiten 
von  J.  Thomson^)  sind  in  dieser  Beziehung  von  grosser  Bedeu- 
tung. Indess  bieten  doch  auch  diese  Untersuchungen  bei  aller 
Genauigkeit  der  denselben  zu  Grunde  liegenden  Beobachtungen 
ganz  besondere  Schwierigkeiten  dar. 

Bezeichnet  man  z.  B.  mit  Thomson  die  Wärmeentwickelung 
bei  dem  Zusammentreffen  von  y  Aequivalenten  einer  Substanz  A 
mit  z  Aequivalenten  einer  Substanz  B  mit  {yA^z  B.)  und  wer- 
den z.  B.  beim  Vermischen  einer  Lüsung  von  4  Aequivalent 
schwefelsaurem  Natron  mit  4  Aequivalent  Salpetersäure  x  Aeq. 
salpetersaures  Natron  gebildet,  so  ist  der  hiebei  stattfindende 
Wärmeprocess  ^) 
(NaO  SO,  Aq,  N^  Oj  Aq)  =  x  [(NaO  Aq,  Nj  O5  Aq)  — 

(NaO  Aq,  SO3  Aq)]  +  {x  NaO  N2  O5  Aq,  (4— a?)  Nj  O5  Aq) 
+  (4  — o:)  Na  0  SO^  Aq,  x  SO^  Aq) 
wo  das  Zeichen  Aq  die  Lösung  der  Substanzen  in  einer  grossen 
Menge  Wasser  angiebt.  Die  Werthe  auf  der  linken  Seite  der 
Gleichung,  sowie  die  beiden  ersten  auf  der  rechten,  hatThomsen 
durch  direcle  Versuche  gleich  ^  4  752,  4  5689  und  43647  Wärme- 
einheiten bestimmt.  Den  dritleiv^Werth  rechts  kantn  man  fast 
vernachlässigen  (er  ist  kleiner  als  35);  zur  Bestimmung  des  vier- 
ten Werthes  war  aber  eine  Beihe  von  Beobachtungen  erforder- 
lich, bei  denen  nach  einander  \  bis  4  Aeq  Schwefelsäure  mit  4 
Aeq«  schwefelsaurem  Natron  zusammen  gebracht  wurden  und 
die  für  je  ein  Aequivalent  Schwefelsäure  entwickelte  Wärme  von 
—  3d6  bis  4344  vafiirte*  Durch  Probiren  sucht  nun  Thomson 
den  Werth  £D,  welcher  unter  Einsetzung  des  entsprechenden 
Werthes  des  letzten  Gliedes  der  Gleichung  am  besten  genügt. 
Hiernach  wäre  o?  «b  | ;  und  das  Na4ron  theilte  sich  zwischen  der 
Salpetersäure  und  Schwefelsäure  im  Verhältniss  der  sogenannten 


4)  J.  Thomseo.  Pogg.  Ann.  Bd.  CXXXVllI  S.  65.  4  869. 
t)  Wir  behalten  hier  die  Schreibweise  von  Thomsen  in  Aequivalen- 
ten  bei. 
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Avidiläten  beider  Säuren,  welche  sieb  wie  4^:  |  =  ^  verbleiten. 
—  Die  Genauigkeit  des  Werthes  x  richtet  sich  zuerst  nach  der 
Genauigkeit  der  in  dem  ersten  Gliede  rechts  enthaltenen  Werthe. 
Je  geringer  ihre  Differenz  ist,  desto  grosseren  Einfluss  müssen 
Beobachtungsfehler  in  den  beiden  von  einander  zu  subtrahiren- 
den  Werthen  haben.  Endlich  bedarf  es  zur  Bestimmung  des 
Werthes  des  vierten  Gliedes  rechts  einer  ganzen  Reihe  von  Beob- 
achtungen, aus  denen  durch  Interpolation  der  geeignetste  Werth 
zu  suchen  ist,  so  dass  sich  hiedurch  gleichfalls  die  Fehlerquellen 
häufen  und  jede  einzelne  AviditHtsbestimmung  äusserst  mtthe- 
voll  wird. 

Abgesehen  von  diesen  Schwierigkeiten  bieten  obige  Ver- 
suche noch  insofera  etwas  complicirtere  Erscheinungen  dar,  als 
bei  denselben  in  der  That  nicht  nur  die  Wechselwirkung  dreier 
chemisch  auf  einander  wirkender  Stoffe,  der  beiden  Säuren  und 
der  Basis ,  studirt  wird ,  sondern  auch  die  chemische  Anziehung 
des  Lösungsmittels,  des  Wassers,  auf  die  verschiedenen  KOrper 
in  Betracht  kommt,  welche  nur  dann  in  den  Hintergrund  treten 
durfte,  wenn,  wie  in  den  meisten  von  Thomsen  studirten  Fällen, 
die  chemischen  Anziehungen  der  in  demselben  gelösten  Stoffe 
gegeneinander  sehr  bedeutend  sind,  ^j 

Einfacher  gestalten  sich  die  Bedingungen,  wenn  man  wirk- 
lich nur  drei  gegeneinander  reagirende  Körper  zusammenbringt, 
z.  B.  eine  Säure,  eine  Basis  und  Wasser,  von  denen  die  ersteren 
so  gewählt  werden  müssen ,  dass  ihre  gegenseitige  Anziehung 
gegen  die  des  Wassers  auf  die  Säure  einerseits  und  die  Basis 
anderseits  nicht  als  unendlich  gross  anzusehen  ist.  In  diesem  Fall 
kann  eine  theilweis^  Dissociation  des  aus  der  Säure  und  Basis  zu- 
sammengesetzten Salzes  eintreten.  So  ist  schon  lange  bekannt, 
dass  viele  Eisenoxydsalze,  namentlich  bei  höheren  Temperaturen» 
in  ihren  wässrigen  Lösungen  theilweise  dissocnrt  sind.  Durch 
Dialyse  lässt  sich  dann  die  Säure  und  das  noch  unzersetzte  Salz 
von  dem  im  Dialysator  zurückbleibenden  Eisenoxyd  trennen  und 
letzteres  in  coIloiderForm  gelöst  erhalten.  —  In  ähnlicher  Weise 
hat  Graham  gezeigt,  dass  die  beiden  näheren  Bestandtheile  des 


1)  So  hat  Berlhelot  (Coropt  rend.  T.  LXXV  p.  538)  darauf  aufmerksam 
gemacht ,  dass  in  dem  oben  citirten  Beispiel  bei  verschieden  starker  Ver- 
dünnung sich  verschiedene  Mengen  von  doppelt  schwefelsaurem  Natron 
bilden  und  so  die  berechnete  Aviditüt  nicht  conslant  bleiben  würde. 
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Alauns,  schwefelsaures  Kali  und  schwefelsaure  Thooerde,  in  eine 
grossere  Menge  reinen  Wassers  verschieden  schnell  diffundiren, 
ein  Beweis ,  dass  in  der  Lösung  die  beiden  Salze  nicht  mehr  mit 
einander  verbunden  waren.  Analoge  Erscheinungen  zeigte  auch 
das  saure  sohwefelsaure  Kali  u.  s.  f. 

Diese  Versuche  ergeben  indess  nicht  ohne  Weiteres  die  quan- 
titativen Verhaltnisse  der  dissociirten  Stoffe,  da  sich  während  der 
Diffusion  die  Zusammensetzung  der  untersuchten  Losung  ändert 
und  dadurch  immer  neue  Gleichgewichtsbedingungen  hervor- 
treten. 

An  einem  ähnlichen  Uebelstand  leidet  die  Anwendung  der 
tibrtgen,  schon  oben  bei  der  Wechselwirkung  dreier  in  Wasser 
gelöster  Stoffe  erwähnten  Htllfsmittel ,  durch  welche  man  den 
einen  oder  den  anderen  der  bei  der  Dissociation  frei  werdenden 
Stoffe  auszuscheiden  sich  bemüht. 

In  dieser  Weise  hat  Herr  Krecke  ^)  die  Kssocialionserscliei- 
nungen  w»$sriger  Lösungen  von  Eisenchlorid  von  verschiedener 
Goncentration  [\  und  4  ^  Gehalt  an  Chlorid)  bestimmt,  indem 
er  sie  auf  verschiedene  Temperaturen  erwärmte  und  sodann  das 
dissociirte  Eisenoxyd  durch  Zusatz  von  wenig  Chlornatriumlösung 
niederschlug.  Da  während  des  Niederfallens  das  Verhältniss  der 
Menge  der  in  der  Lösung  enthaltenen  freien  Saure  zu  der  Menge 
des  darm  enthaltenen  freien  Eisenoxydes  wachst,  kann  sich  mög- 
licher Weise  wahrend  jenes  Processes  ein  Theil  des  vorher  dis- 
sociirten Eisenoxyds  wiederum  mit  der  Schwefelsaure  verbinden 
Und  so  die  aus  dem  Niederschlage  berechnete  Quantität  des  dis- 
sociirten Eisenoxyds  kleiner  sein,  als  in  der  Lösung  selbst.  Die 
Resultate  dieser  sorgfaltigen  Arbeil  sind  also  wohl  mehr  geeignet, 
den  Gang  der  Erscheinung  unter  verschiedenen  Bedingungen  im 
Allgemeinen  darzulegen,  als  die  genaueren  quantitativen  Verhalt- 
nisse derselben  festzustellen. 

Es  bleiben  also  wiederum  als  einzig  sichere  die  physikali- 
schen Methoden  zur  Bestimmung  des  Verhältnisses  der  dissociir- 
ten Bestandtheile  tibrig  und  unter  diesen  namentlich  die  Messung 
der  Warmeerscheinungen,  deren  Schwierigkeiten  wir  schon  oben 
erwähnt  haben.  Dieselben  steigern  sich  noch  mehr,  wenn,  wie 
bei  den  Dissociationen  der  Eisenoxydsalze  nur  schwache  Anzie- 


i)  Krecke,  Kolbe«  Journ.  Bd.  III  S.  9S6  4871. 
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huDgskräfte  und  somit  nor  sehr  geringe  Wärmeänderungen  auf* 
tret^.  1} 

Es  durfte  hieroaeb  angezeigt  erscheinen,  nicht  die  physika* 
liscben  Erscheinungen  wtthrend  der  Bildung  der  Verbindungen 
in  der  Lösung,  sondern  viel  mehr  die  Eigenschaften  nach  Vc^U- 
endung  der  chemischen  Processe,  und  zwar  ohne 
jeden  sonstigen  chemischen  oder  physikalischen 
Eingriff  in  die  völlig  unveränderte  Lösung  eut  Be- 
stimmung der  relativen  Mengen  der  einaelnen  Bestandlheile  zu 
verwenden.  Freilich  sind  nur  wenige  physikalische  Eigenschaf- 
ten für  die  eincelnen  Körper  sa  charakteristisch,  dass  dadurch 
nicht  nur  ihre  Existenz  nachgewiesen,  sondern  auch  ihre  Quan- 
tität gemessen  werden  kann»  Ausser  einigen  optischen  Metho* 
den,  auf  deren  Anwendbarkeit  näher  einzugehen  ich  mir  Ükr  eine 
andere  Gelegenheit  vorbehalten  möchte,  3)  und  deren  Benutzung 
eine  grössere  Amabl  von  umsUlndlioheo  Voruniersucbung^n  nö- 
thig  macht,  bietet  sich  fttr  die  Erscheinungen  an  den  Salzen  der 
magnetischen  Metalle,  vonttgltch  des  Eisens,  in  der  Bestimmung 
ihres  magnetischen  Verhaltens  ein  sehr  bequemes  und  sicheres 
Hilfsmittel  zum  Studium  ihrer  Zersetzung  in  wassrigen  Lösungen 
dar.  Namentlich  um  zunflclist  die  Anwendbarkeit  der  Methode 
darzulegen,  werde  ich  mir  erlauben,  im  Folgenden  meine  ersten 
Beobachtungsreihen  (Iber  diesen  Gegenstand  raitzutheilen. 

Schon  früher  hatte  ich  gezeigt ,  dass  der  Magnetismus  einer 
Lösung  eines  magnetischen  Salzes  in  Wasser  sich  aus  der  Summe 
der  Magnetismen  des  Wassers  und  des  gelösten  Salses  zusam- 
mensetzt, und  somit  der  letztere  der  in  der  Volumeneinbeit  der 
Lösung  enthaltenen  Salzmenge  proportional  ist.  Dividirt  man 
also  den  Magnetismus  eines  bestimmten  Volumens  einer  Sah- 
lösung nach  Abzug  des  (negativen]  Magnetismus  des  Lösungs- 
mittels durch  das  Gewicht  des  gelösten  Salzes,  so  erhalt  man  den 
Magnetismus  der  Gewichtseinheit  desselben  und  bei  MultqDlica- 
tion  dieses  Werthes  mit  dem  Moleculargewicht  des  Salzes  den 
Molecularmagnetismus  desselben.     Es  hatte  sich  ferner  ergeben, 


1)  Vgl.  Berthelot  Compt  rend.  T.  LXXIV  p.  48  1872. 

%)  Vgl.  auch  die  auf  chromometriscbe  Messungen  begründete,  noch 
nicht  vollsttfndig  erschienene  Arbeit  von  A.  Müller.  Studien  über  Affi- 
nilüt  in  Eisenchloridlösuagen  uf.  Pogg.  Ann.  Ergänzungsband  VI.  S.  423. 
i87». 
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von  der  Enddäche  des  Magnets  gebracht,  welcher  dem  Nullpunkt 
der  Scala  entspricht,  die  in  dem  am  Torsionsapparat  befestig- 
ten Spiegel  beobachtet  wird,  und  wird  darauf  der  magnetisi- 
rende  Strom  geöffnet ,  so  entfernt  sich  das  Kölbchen  vom  Mag- 
net, indem  der  Aufhängedrath  sich  detordirt.  Die  gleichfalls 
durch  die   SjfHegeiablesnng   bestimmte  Drehung  der  Drehwage 

T 
hiebei  sei  T.     Dann  giebt  q  =  const.  -rz-^  das  magnetische  Mo- 

ment  des  Glaskttlbchens  mit  seinem  Inhalt  fOr  den  Magnetismus 
Eins  des  Electromagnetes  an. 

1.    Golioides   Eisenoxyd.      Verschieden    verdünnte 
Lösungen    von   Eisenchlorid. 

Zunächst  war  es  nöthig,  wiederholt  möglichst  genau  das 
Verhüitniss  der  Magnetismen  aequivalenter  Mengen  des  colloiden 
Eisenoxyds  und  des  mit  Säuren  verbundenen  Eisenoxyds  zu 
bestimmen.  Da  das  colloide  EisenoXyd  nur  in  geringen  Mengen 
in  Wässer  gelöst  erhalten  werden  kann,  wurde  hiesu  ein  indi- 
recler  Weg  eingeschlagen.  Zuerst  wurde  der  Magnetismus  ver- 
schieden concentrirter,  neutraler  und  auch  stark  mit  Chlorwasser- 
slolTsMure  versetzter  Lösungen  von  krystallisirtem,  sublimirtem 
Eisenchlorid  bestimmt.  Die  hiebei  erhaltenen  Resultate  sind  die 
folgenden : 

Lösung  4  enthält  nach  der  Analyse  in  10  Cub.  Cent.  1,606 
Grm.  Eisen ;  die  mit  ibis  7  u. s.  f.  bezeichneten  Lösungen  wur- 
den aus  Lösung. 4  durch  Verdünnen  einer  gewogenen  Menge  der- 
selben mit  verschiedetien  Gewichtsmengen  Wasser  dargestellt. 
Es  konnte  sodann  aus  dem  Gewicht  von  4  0  Cub.  Cent,  der  ver- 
dünnten Lösung  die  in  letzteren  enthaltene  Menge  Eisen  berech- 
net werden.  Die  mit  (H  Clj  bezeichnete  Lösung  ist  aus  Lösung  4 
durch  Verdünnen  mit  einem  nahezu  gleichen  Volumen  oonoen- 
trirter  Chlorwasserstoffsäure  dargestellt.  Die  als  Normallösung 
bezeichnete  Flüssigkeit  ist  eine  ganz  farblose  Lösung  von  salpe- 
tersaurem Eisenoxyd  mit  einem  sehr  grossen  Uebersdiuss  v^n 
Salpetersäure,  welche  in  4  0  Cub.  Cent.  0,2949  Grm.  Eisen  ent- 
hält. Der  Magnetismus  eines  Grammes  Eisen  in  dieser  Lösung 
ist  bei  den  folgenden  Berechnungen  gleich  Eins  gesetzt. 

Millelst  des  oben  erwähnten  Torsionsapparates  ergaben  sich 
folgende  Beobachtungswerthe: 
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Eisenchlorid  Reihe  I. 


Wasser 


Eisenchlorul 

7. 

6. 

5. 

4. 

Norniallösung 

Eisenchlorid 

(H  CD 

3. 

8. 

i. 

M 

^I 

T 

233 

115 

—4,8 

452 

211,5 

-15,5 

452 

211,9 

27 

233,5 

115,2 

20,5 

451 

211,1 

68,7 

450,5 

210,7 

108,8 

232 

114.5 

32,5 

231,8 

114,4 

72,5 

447 

209,6 

239,5 

445 

208.5 

171,5 

231,5 

114,2 

51,3 

440 

206,4 

449 

159,5 

79,2 

74,5 

158,5 

78,7 

71,5 

227.5 

112,3 

142,5 

22« 

111,5 

220 

156.5 

77,7 

108 

156,5 

77.7 

140,5 

226 

111,5 

291,2 

9 

—36,2 

-  34,6 
60,6 
154,5 
155,5 
247,6 
247,9 
554,3 
549,3 
397,4 
393,3 

1169 

1177 

1144 

1481 

1776 

1772 

2303 

2343 


Eisencblorid  Reihe  II. 


Eisenchlorid  (1) 

w 

(3) 
(HCl) 
Nonnallösung 


Eisenchlorid 


(6) 


M 

Ml 

T 

233,5 

115,2 

290 

460,8 

79,9 

142 

162 

80,5 

105,5 

232,5 

114,7 

212,5 

233 

i15 

143,3 

160 

79,5 

69,5 

161 

80,2 

71,3 

233 

115 

142,5 

2a4 

115,5 

50 

162 

80,5 

24,5 

472 

220,1 

208 

483 

224,5 

273,1 

235,2 

417,6 

20 

Q 

2185 

2204 

1613 

1615 

1083 

1074 

1109 

1077 
374,8 
374,4 
374,5 
148,4 
146,1 


Beseichnel  q—q^^  d  die  Differenz  der  für  jede  einzelne  Lö- 
sung erhaltenen  MtUelwerlbe  för  q  und  des  entsfirechenden  Mil- 
telwertfaes  q^  für  Wasser,  so  ist  d  der  Magnetismus  des  in  der 
Lösung  enthaltenen  Eisensalzes.      Ist  ferner  f  die  Gewichts- 

25* 
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menge  des  in  4  0  Cub.  Cent,  der  LOsung  enthaltenen  Eisens  und 
m  =  const.  -jTy  so  ergeben  sich  aus  den  vorhergehenden  Beob- 
achtungen folgende  Resultate. 


Rei 

he  I. 

Reih 

e  IL 

/ 

d 

m 

d 

m 

m  (Mittel) 

Eisenchlorid  (1) 

1,606 

2358 

99,6 

2227 

99.8 

99,5 

(«) 

4,207 

4806 

101,7 

1647 

97,9 

99,8 

(3) 

0,806 

4172 

98,7 

1111 

98,7 

98,7 

(*) 

0,404 

587 

98,3 

— 

— 

98,1 

(5) 

0,202 

282 

94,8 

— 

. — 

97,8 

(6) 

0,138 

190 

93.1 

179 

92,8 

93,0 

(7) 

0,071 

95 

91,3 

— 

— 

91,3 

(HCl) 

0,803 

1208 

102,1 

1120 

100 

101, (T 

Normallösung 

0,292 

430 

100 

408 

100 

100 

Eine  Lösung  von  Eisenoxydhydrat  in  Ghlorwasserstoffsäure, 
welcheauf  100  Aeq.  Eisenoxyd  96  .  9  Aeq.ChlorwasserstoflFsäure*) 
enthielt,  ergab  bei  verschiedenen  Verdünnungen  folgende  Re- 
sultate : 

Eisenchlorid  Reihe  UL 


M 

Mj 

T 

9 

Eisenchlorid    (a) 

440 

210,5 

24,7 

54,3 

{b) 

228,5 

112,7 

20,2 

489,2 

439,5 

210 

73 

160,8 

(c) 

439 

209,8 

113 

•249,4 

228,5 

11»,7 

32,2 

253,7 

(d) 

227,5 

412,8 

70.5 

564 

437,5 

209,1 

252 

560 

{e) 

227 

112,0 

149 

4488 

182 

90,2 

96 

4480 

if) 

182,5 

90,4 

150 

4  885 

226 

111,5 

228,3 

4  795 

ig) 

182 

90,2 

200,5 

2464 

225 

111,2 

308,5 

2454 

Wasser 

441 

210,8 

—17,5 

—39 

438,5 

209,6 

—17,2 

—39 

Normallösung 

225 

111 

56 

454 

440 

210,3 

208,5 

459 

4}  Der  Einfachheit  des  Ausdrucks  halber  nehmen  wir  im  Folgenden 
an,  dass  das  Eisenchlorid  auf  1  Aeq.  Eisen  (/'a  =  }.  28  «=  18,67.)  ein  Aeq. 
Chlor  (Cl  =  33,5)  enthält,  also  zur  Sättigung  von  1  Aeq.  Eiseno&yd  1  Aeq. 
ChlorwasserslofTsäure  etc.  erforderlich  ist. 
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Aus  diesen  BeobachtUDgen  folgt : 

f 

d 

m 

Eisenchlorid  (a) 

0,062 

94 

88,9 

m 

0,199 

199 

90,9 

(c) 

0,184 

291 

92,6 

(« 

0,375 

600 

98,8 

(e) 

0,747 

1224 

96,1 

if) 

1,149 

1854. 

97,2 

ig) 

1,491 

2498 

98,2 

Normalldsung 

0,292 

498 

100 

Aebnlidie  Resultate  ergeben  andere  Beobachtungsreihen. 
Innerhalb  grösserer  Goncentrationen  der  Lösungen  bleibt  also 
der  Atommagnetismus  des  Eisens  im  Eisenchlorid  nahezu  con- 
stant.  Erst  bei  bedeutenderen  Verdünnungen  tritt  eine  Vermin- 
derung desselben  ein,  die  eine  allmähliche  Dissociation  anzeigt. 
Verdünnt  man  innerhalb  der  Grenzen  ,  in  welchen  diese  Verän- 
derung noch  nicht  merklich  ist,  statt  mit  Wasser,  mit  einem  ent- 
sprechenden Volumen  Ghlorwasserstoffsdure,  so  tritt  eine  nur 
geringe  Vermehrung  des  Atommagnetismus  ein  (vgl.  Reihe  I). 
Da  die  verdünnte  Ghlorwasserstoffsäure ,.  wie  die  Versuche  er- 
geben, fast  genau  denselben  Diamagnetismus,  wie  das  reine 
Wasser  zeigt,  so  kann  diese  Vermehrung  nur  davon  herrühren, 
dass  in  den  concentrirten  Lösungen  ein  kleiner  Theil  von  Eisen- 
oxyd im  Ueberschuss  neben  dem  Eisenchlorid  enthalten  ist. 

Es  wurde  ferner  eine  Lösung  von  krystallisirtent  Eisenchlo- 
rid mit  frisch  gefälltem  Eisenoxydhydrat  geschüttelt,  bis  sich 
eine  bedeutendere  Menge  des  letzteren  aufgelöst  hatte.  Der  Ge- 
halt an  Eisen  in  der  filtrirten  Lösung  wurde  durch  Fällen  mit 
Ammoniak,  der  Gehalt  an  Ghior  mittelst  Fällung  durch  salpeter- 
saures  Silberoxyd  bestimmt.  Hienach  enthielten  10  Gub.  Gent, 
der  Lösung  0,643  grm.  Eisen  und  0,699  grm.  Ghlor,  welche 
letztere  mit  0,368  grm.  Eisen  zu  Eisenchlorid  verbunden  sind,  so 
dass  ausserdem  noch  0,^75  grm.  Eisen  in  dem  colloid  gelösten 
Eisenoxyd  in  der  Lösung  enthalten  sind: 

Der  Magnetismus  der  Lösung  ergab  sich  wie  folgt: 


M 

Af, 

T 

Q 

Eisenchlorid  mit  Oxyd 

369 

105,6 

55,3 

495,8 

268,5 

105,3 

55,2 

497,8 

447 

172,2 

146 

492,5 

Normallösung 

267,7 

105J 

36,8 

333,2 

446,5 

472,4 

97 

326,4 
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Mit  Berücksichtigung  der  früheren  Bestimmungen  des  Mag- 
netismus des  Wassers  ( — 0,074  von  dem  der  Normallösung)  ergiebt 
sich  hieraus^: 

d 

f  q  d  j 

EiscDchlorid  mit  Oxyd       0,643  495,8  549,9  — 

Normallösung  0,292  329,8  854,4  1243 

Wasser  —  — 24,6  —  — 

Der  Magnetismus  von  0,368  grm.  Eisen,  die  in  der  Lösung 

mit  Chlor  zu  Chlorid  verbunden  sind,   ist  hienach  1213  .  0,368 

=  446,6,   also  der  Magnetismus  der  0,375  grm.  Eisen  in  dem 

darin  enthaltenen  coHoiden    Eisenoxyd  gleich  519,9  —  446,6 

=  73,3.      Der  Magnetismus  von  1  Grm.  coUoidem  Eisenoxyd 

73  3 
ist  demnach  gleich  -— ^  ==  266,6.     Er  ist  also  gleich  0,2196 

von  dem  Magnetismus  der  gleichen  Menge  Eisenoxyd  im  Eisen- 
chlorid. 

Hiemit  stimmt  auch  eine  frühere  Beobacbtungsreihe,  ^)  die 
ich  hier  der  Vollständigkeit  halber  wiederhole,  und  nach  welcher 
Lösungen  von  reinem  coUoidem  Eisenoxyd ,  Eisencblorid  mit 
Eisenoxyd  und  reinem  Eisenchlorid  von  verschiedenem  Gehalt 
nach  Abzug  des  Magnetismus  des  Wassers  folgende  Magnetismen 
zeigten. 

f 

Colloides  Eiseaoxyd  7,56  0,204  99,5 

Eisenchlorid  68,31  0,394  466,0 

Eisenchlorid  mit  Oxyd    30,07  0,497  410,9 

Hienach  ist  also  auch  bei  directer  Yergleichung  der  Magne- 
tismus der  Gewichtseinheit  Eisen  im  colloiden  Eisenoxyd  nur 
==  0,214  von  dem  der  Gewichtseinheit  Eisen  im  Chlorid. 

Die  Lösung  von  Eisenchlorid  mit  Eisenoxyd  enthielt  0,197 
Gramm  Eisen,  von  denen  0,1 77  Gramm  mit  Chlor  zu  Eisenchlorid 
verbunden  und  0,02  Gramm  in  dem  coUoid  gelösten  Oxyd 
enthalten  waren.     Der  Magnetismus  hätte  also: 


4)  Pogg.  Ann.  Bd.  CXXXV.  S.  4.  4868. 
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sein  sollen,  wahrend  er  sich  zu  30,07  ergab. 

Zugleich  sind  diese  Erfahrungen  ein  Beweis  dafür,  dass  sich 
der  Magnetismus  der  eisenoxydhaltigen  Eisenchloridlösung  dirSct 
dui  ch  Summaiion  aus  dem  Magnetismus  des  Eisens  im  Chlorid  und 
im  eoHoiden  Oxyd  zusammenseUt,  nicht  aber  in  der  Lösung  ba- 
sische Salze  entstehen,  in  denen  etwa  das  Eisen  einen  beson- 
deren  Atommagnetismus  besitzt. 

Es  lässt  sich  wohl  mit  Sicherheit  annehmen^  dass  analoge 
Verhältnisse  auch  bei  den  Lösungen  anderer,  sogenannter  basi- 
scher Eisenoxydsalze  eintreten. 

Mit  Hülfe  des  Verhältnisses  100  :  21,98  des  Magnetismus  des 
verbundenen  und  freien  Eisenoxyds  lässt  sich  aus  den  Tabellen  I 
bis  lU  nach  der  S.  376  entwickelten  Formel  die  Menge  x  des  in 
den  verschieden  verdünnten  Lösungen  dissociirten  Eisenoxyds 
in  Procenten  des  ganzen  Gehalts  an  Eisenoxyd  bestimmen.  Die- 
selbe beträgt : 


Beihe  I  und  IL 

Rei] 

he  IIL 

Eisen  in  4  0  CC 

Eisen  in  10  CG 

der  Lösung         x 

1— a; 

der  Lösung 

X 

1— ap 

1,e06               — 

100 

1,A91 

2,28 

97,7 

1,t07                — 

100 

1,149 

3,61 

96,4 

0,806                1,6 

98,4 

0,747 

4,99 

95,0 

6,404               2,4 

97,6 

0,375 

7,94 

92,1 

0,802               6,6 

93,4 

0,184 

9,47 

90,5 

0,438               8,9 

94,1 

0,129 

11,58 

88,4 

0,071              41,7 

88,4 

0,062 

14,21 

85,8 

Die  Differenzen  der  Zahlenwerthe  in  den  Reihen  I  und  II, 
sowie  III  beruhen  grössten  Theils  darauf,  dass  nach  der  Analyse 
in  der  concentrirlesten  Lösung  der  Reihe  III  schon  3,1^  des 
Eisenoxyds  colloid  geiöst  sind. 

11.  Verschieden  verdünnte  Lösungen  von  schwefel- 
saurem Eisenoxyd  und  Eisenalaun. 
Aehnliche  Versuche  über  den  Einfluss  der  Verdünnung  auf 
die  Zersetzung  der  Eisenoxydsalze  wurden  auch  mit  schwefel- 
saurem Eisenoxyd  angestellt.  Zur  Darstellung  der  Lösungen 
wurde  Eisenoxydfaydrat  in  Wasser  suspendiit  und  demselben 
eine  dem  Oxydbydrat  aequivalente  Menge  Schwefelsäure  zuge- 
setzt.  Die  Analyse  ergab,  dass  die  Lösung  auf  1  Aeq.  Eisenoxyd 
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0,9963  Aeq.  Schwefelsäure  enthielt.      Bei  verschiedenen  Ver- 
dünnungen zeigte  die  Lösung  folgende  Magnetismen : 


Reihe  IV.     Seh 

welsaures  Eisenoxyd. 

• 

M 

Ml 

T 

9 

Schwefels.  Eisenoxyd  (et) 

i29.5 

113,2 

93,5 

7295 

443,5 

211,8 

337,8 

7314 

W 

442 

211,2 

242,5 

5280 

929 

113 

67,5 

5285 

(y) 

22S,5 

112,7 

44 

3466 

440 

210,3 

158.5 

3403 

(<J) 

444 

211,8 

69 

1553 

229 

113 

19,7 

1542 

(f) 

2i8,7 

112,8 

7,8 

6134 

440 

210,3 

27 

6106 

Normal  lösung 

445 

212,5 

212,5 

4572 

229,5 

113,2 

58,8 

4587 

Aus  diesen  Beobachtungen ,  sowie  aus  der  Bestimmung  des 
Gehalts  der  Lösungen  an  Eisen  folgt : 


Schwefels.  Eisenoxyd  (a) 

(y) 
(rf) 
W 

Normallosung 


0.567 

7699 

0,423 

5677 

0,285 

3829 

0,143 

1942 

0,073 

1007 

0,292 

4970 

m 

79,8 
78,8 
78,8 
80,0 
80,7 
100 


Bei  verschieden  verdünnten  Lösungen  von  neu- 
tralem schwefelsaurem  Eisenoxyd  ändert  sich  also 
kaum  der  Magnetismus  der  Gewichtseinheit  Eisen  mit  der 
Verdünnung  bis  etwa  auf  das  8fache  von  einem  Gehalt  von 
0,57  bis  0,07  Grm.  Eisen  in  10  Cub.  Cent,  der  Lösung.  Es 
bleibt  also  die  dissociirte  Menge  Eisenoxyd  nahezu 
constant  und  beträgt  etwa  25 )|^,  die  mit  Schwefelsäure  ver- 
bundene etwa  75^  derGesammtmenge  des  Eisenoxyds  (s.  w.  u.). 

Ganz  ähnliche  Resultate  ergaben  sich  bei  der  Untersuchung 
von  Lösungen  von  Ammoniakeisenalaun.  Die  durch  Auflösen 
des  festen  Salzes  in  Wasser  erhaltene,  concentrirte  Lösung  wurde 
bis  auf  das  vier-  und  achtfache  mit  Wasser  verdünnt.  Dabei 
ergab  sich : 
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Reihe  V. 

AmmoniakeisenalauD. 

M 

r 

^ 

Notmallösang  1 

SSO 

449,2 

9254 

Schwefels.  Eisenoxyd 

SSO 

53,6 

4044 

AmmoneiseDalaun  (conc) 

199 

470 

3242 

(i) 

228 

» 

34,5 

664 

(i) 

2S7 

42 

233 

Wasser 

228,5 

—9,5 

—  482 

Normallösang  II 

226 

445,8 

2257 

Nach  Bestimmung  des  Gehaltes  f  der 

Lösungen  an 

Eisen  in 

10  Cub.  Cent,  der  Lösung  ergiebt  sich  hieraus 

f 

d 

m 

X 

Normal  lösung 

0,9919 

2436 

8,35 

0 

Schwefels.  Eiseooxyd 

0J767 

4196 

6,77 

«♦,*. 

AmmoneisenalauD  (conc) 

0,5742 

3424 

6,68 

25,6 

(i) 

0,4278 

846 

6,64 

96,7 

(4) 

0,0639 

445 

6,45 

27,6 

In  den  Lösungen  des  Ammoniakeisenalauns  schreitet  dieDis- 
sociation  also  nur  wenig  mit  der  Verdünnung  fort,  wie  wir  es 
schon  bei  den  Lösungen  des  schwefelsauren  Eisenoxyds  für  sich 
beobachtet  haben.  Dabei  ist  die  in  den  Lösungen  des  eYsteren 
Salzes  dissociirte  Menge  Eisenoxyd  nahe  dieselbe ,  wie  in  den 
Lösungen  des  letzteren  Salzes.  Das  in  dem  Alaun  enthaltene 
Alealisalz  hat  also  auf  die  Dissociation  in  der  wässerigen  Lösung 
keinen  wesentlichen  Einfluss,  so  dass  man  wohl  zu  dem  Schlüsse 
berechtigt  ist,  dass  wahrscheinlich  der  Eisenalaun  in 
seiner  Lösung  völlig  in  schwefelsaures  Aleali 
und  in  schwefelsaures  Eisenoxyd  zerlegt  ist,  wel- 
ches letztere  Salz  sich  dann  für  sich  theilweise  dissociirl. 

Aehnliche  Resultate  ergeben  sich  für  die  Verbindungen  des 
Eisenoxyds  mit  anderen  Säuren.  Namentlich  die  Verbindungen 
desselben  mit  organischen  Säuren  sind  in  wässrigen  Lösungen 
bedeutend  dissociirt.  So  sind  z.  B.  in  einer  Lösung  von  neu- 
tralem essigsaurem  Eisenoxyd,  die  in  10  GC  0,182  Grm.  Eisen 
enthält,  nahe  an  70^  des  Eisenoxyds  in  colloidem  Zustand  u.  s.  f. 
Ich  werde  mir  erlauben ,  in  einer  anderen  Mittheilung  auf  diese 
Verhältnisse  zurückzukommen. 

IIL  Lösungen   von   schwefelsaurem   Eisenoxyd  von 
verschiedenem  Gehalt  an  Säure. 
Wie  sich  durch  das  magnetische  Verhalten  die  Dissociation 
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derEisensalze  bei  verschiedenen Verdttiuiung^n  ihrer  Lösungen  be- 
stimmen lässt,  sok^nn  man  auch  die  Verhältnisse  untersuchen,  in 
denen  sich  das  Eisenoxyd  mit  Sauren  yerbindet,  wennz.  B.  f  Aeq. 
des  ersteren  mit  verschiedenen  Multiplis  des  entsprechenden 
Aequivalents  der  Säure  in  wässriger  Lösung  zusammengebracht 
wird. 

Die  ersten  Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand  betrafen 
das  Verhalten  des  Eisenoxyds  gegen  Schwefelsäure. 

Zu  dem  Ende  wurde  frisch  gefälltes  und  mit  kaltem  Wasser 
ausgewaschenes  Eisenoxydhydrat  im  Ueberschuss  mit  verdünn- 
ter Schwefelsäure  geschüttelt,  so  dass  sich  eine  grössere  Menge 
Eisenoxydhydrat,  als  einem  Aequivalent  der  Säure  entspricht, 
in  derselben  zu  einer  tiefbraunen  Flüssigkeit  löste.  Dieselbe 
blieb  längere  Zeit  stehen ,  wobei  sich  noch  ein  Absatz  bildete, 
und  wurde  dann  (iltrirt.  Durch  Fällen  mit  Ammoniak  einer- 
seits, mit  Ghlorbaryumlösung  anderseits  wurde  der  Gehalt  an 
Eisen  und  Schwefelsäure  bestimmt.  Nun  wurden  nacheinander 
gewogene  kleinere  oder  grössere  Mengen  von  verdünnter  Schwe- 
felsäure von  bekanntem  Gehalt  zu  einer  gleichfalls  gewogenen 
Menge  der  Eisenlösung  zugesetzt  und  die  Lösungen  nach  länge- 
rem Stehen  auf  ihren  Magnetismus  untersucht.  Nach  Bestim- 
mung des  Gewichtes  von  je  10  Cub.  Cent,  der  Lösungen  konnte 
der  Gehalt  an  Eisen  und  Schwefelsäure  in  diesem  Volumen  be- 
rechnet werden.  Unter  Beibehaltung  der  Bezeichnungen  der 
früheren  Tabellen  ergaben  sich  hiebei  u.  A.  die  folgenden  Re- 
sultate: 

Reihe  VI.      Schwefelsäure  und  Eisenoxyd. 
Schwefels,  und  Eisenoxyd  l 


IIl 
IV 
V 
VI 


M 

Ml 

T 

9 

441 

208 

66 

1513 

234,5 

H5,7 

20,3 

1516 

293,5 

145,2 

28 

2109 

440 

208,4 

92,7 

2139 

439,5 

208,1 

102,2 

2313 

233,5 

115,2 

31,4 

2364 

232,5 

H4,7 

31,7 

2410 

439 

208 

105,8 

«45P 

439 

208 

103,6 

2406 

232,5 

114,7 

31,7 

2411 

283 

115 

81,6 

2391 

438,2 

207,6 

409,3 

2377 
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M 

Ml 

T 

Q 

\n  439,5 

208,2 

97,7 

2258 

233,8 

144,9 

80,S 

2^89 

Normallösang 

437,8 

207,4 

180,5 

4195 

284 

115,5 

55,5 

4160 

Wasser 

233 

115 

—41,8 

—363 

439,5 

208,1 

—15,2 

—344 

Hieraus  berechnen  sich  die  in  der  folgenden  Tabelle  ange- 
gebenen Werihe.  Die  Bezeichnungen  q,  d,  f  und  cß  haben 
die  früher  angegebene  Bedeutung.  Die  Columne  W  giebt  das  Ge~ 
widit  des  Wassers,  die  Columne  8  das  Gewicht  (ter  wasserfreien 
Sobwefelsäure  in  10  Cub.  Cent,  der  Lösung,  fe\SO^  giebt  das 
Verhältniss  der  Aequivalente  des  Eisens  und  der  Säure  in  der 
Lösung,  die  Columne  I — x  die  Menge  des  mit  der  Säure  ver- 
bundenen Eisenoxyds  inProcenten  des  gesammten,  in  der  Lösung 
enthaltenen  Eisens ,  die  Columne  i^  endlich  die  Quotienten  von 
\  —X  durch  die  Aequivalente  Säure,  welche  auf  ein  Aequiva- 
lent  Eisen  in  der  Lösuqg  enthalten  sind ,  d.  h.  die  mit  je  einem 
Aequivalent  der  Säure  in  der  betreffenden  Lösung  verbundene 
Aequivalentmenge  des  Eisenoxyds. 

WS  f  d  m 


Schwefels,  u.  Eisenoiyd 

I       9,90 

0,3144 

0,2063 

1866 

58,6 

II      9,88 

0,4387 

0,2000 

2514 

81,1 

ni     9,88 

0,5322 

0,1954 

2709 

89,5 

IV     9,86 

0,6272 

0,1911 

2775 

93,6 

V      9,83 

0,7214 

0,1867 

2725 

95,1 

VI     9,81 

0,7979 

0,1833 

2729 

96,1 

VII  9,78 

0,9546 

0,1746 

2619 

96,3 

Normallösnng       ' 

— 

— 

0,2919 

4522 

100,0 

woraus  folgt 

X 

1— » 

fe: 

S(h 

y 

Schwefels.  Eisenoiyd  I 

52,8 

47,2 

100  : 

75,3 

0,62 

II 

24,1 

75,9     . 

100  : 

101,2 

0,75 

Hl 

13,5 

86,5 

400  : 

127,1 

0,68 

IV 

8,2 

91,8 

100  : 

153,1 

0,60 

V 

6,3 

93,7 

100  : 

180,2 

0,52 

VI 

4,9 

95,1 

100  : 

203,1 

0,47 

VII      4,7 

95,3 

100  : 

255,0 

0,37 
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Reihe  VII. 

Seh 

wefelsäure  und  Eisenoxyd. 

M 

JT,                     T 

9 

Schwefels,  u.  Eisenoxyd  (4) 

257,5 

426,6                 38 

2370 

l«) 

444 

206,8                433,8 

3434 

1S5 

446                     42,3 

3443 

(») 

iS4 

445,5                  47 

3523 

44S 

207,7               454,5 

5573 

W 

444 

i08                   469,5 

3934 

2S5 

4  46                     52,5 

3904 

NorroallösuDg 

234,5 

445,7                  52 

3922 

44S 

207,8                466,5 

3872 

Schwefels.  Q.  Eisenoxyd  (5) 

442,5 

207,4                474,8 

4005 

23S 

445                     54,7 

3999 

(«) 

2»3 

4  45                     52,5 

3970 

442 

207,2               468,7 

3944 

m 

440,5 

206,5                464 

8858 

282 

444,5                 54,5 

3928 

(8) 

234,3 

444,4                  50,3 

3864 

489,5  . 

206,4                463,5 

3864 

NormallösuDg 

438 

205/3               466,2 

3955 

229,5 

443,2                -50,2 

394  6 

Wasser 

435,8 

J04,7             —44,5 

—347 

Aus  diesen  Beobachtungsresultaten  leiteD  sich  die  folgenden 

Werlhe  ab: 

W 

S                  f                d 

m 

Schwefels,  u.  Eisenoxyd  (4) 

9,83 

0,5400         0,3432         2747 

54,2 

9,84 

0,6477         0,3388         3485 

70,4 

9,82 

0,7053         0,3340         3895 

79,0 

9,79 

0,7864          0,329f          4263 

88,7 

9,78 

0,8554          0,3254          4304 

90,5 

9,70 

0,9890         0,3449         4302 

93,6 

9,69 

4,4920         0,3044         4240 

95,4 

9,55 

4,3790         0,2927         424  4 

98,5 

Normallösang 

— 

—             0,2949         4263 

400,0 

woraus  folgt : 

X 

4—«                ß  :  S(h 

y 

Schwefels,  n.  Eisenoxyd  (4) 

58,7 

44,6             400  :     73,4 

0,56 

^7,9 

62,4              400  :     85,4 

0,73 

26,9 

73,4              400  :     98,6 

0,74 

44,5 

85,5              400   :   444,5 

0,76 

42,2 

87,8             4  00  :   422,8 

0,74 

8,8 

94,7              400  :   446,6 

0,68 

5,9 

94,4              400  :   482^8 

0,54 

4.9 

98,4              400  :  249,6 

0,45 
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Reihe  VIII.      Seh 

wefelsäurQ  und  E 

isenoxyd. 

V 

M 

i'l 

• 
r 

Q 

Schwefels,  u*  Eisenoiyd  (a) 

434,6 

240,9 

249,6 

.5648 

2S7,8 

442,4 

70,8 

5606 

w 

226,5 

444,7 

75,2 

64  44 

~. 

484 

240,7 

269,5 

6072 

(c) 

43S 

240,2 

304,5 

6890 

218 

442,5 

68 

6795 

(ä) 

226,7 

444,8 

92,2 

7384 

436 

244,6 

828,5 

7334 

432 

209,8 

824 

7290 

W 

225,7 

444,8 

95,5 

7748 

432 

209,8 

887,5 

7668 

if) 

482,6 

240 

339 

7685 

226,5 

444.7 

96 

7700 

ig) 

430 

200,9 

342,5 

7834 

227 

442 

97,8 

7796 

ih) 

226 

444,5 

95,5 

7685 

480 

208,9 

838 

7628 

(0 

429,5 

208,2 

326 

7523 

226,7 

444,8 

94,3 

7550 

Normallösung 

228,5 

442,7 

57 

4545 

435 

244,3 

206 

4646 

Aus  diesen  Beobachtungen  lassen  sich  folgende  Werthe  ab- 
leiten : 


W 

s 

f. 

d 

m 

Schwefeis.  u.  Eisenoxyd 

(«) 

9,70 

0,982 

0,603 

6007 

58,4 

ib) 

9,68 

4,064 

0,589 

6503 

64,7 

ic) 

9,67 

4,445 

0.577 

7287 

74,4 

{ä) 

9,67 

4,208 

0,566* 

7729 

80,4 

(e) 

9,66 

4,246 

0,560 

8083 

84,7 

if) 

9,67 

4,286 

0,554 

8087 

85,6 

{g) 

9,66 

4,360 

0,540 

824  0 

89,2 

^ 

(Ä) 

9,62 

4,494 

0,545 

8054 

94,6 

(••) 

9,59 

4,620 

0,494 

7934 

94,2 

Normallösung 

— 

— 

0,292 

4975 

400,0 

woraus  folgt: 

X 

4— a? 

r« 

S(h 

V 

Schwefels,  u.  Eisenoxyd 

(o) 

53,2 

46,8 

400 

75,9 

0,62 

(ft) 

45,2 

54,8 

4  00. 

84.0 

0,65 

(c) 

33,2 

66,8 

4  00 

92,6 

0,72 

{d) 

25,5 

74,5 

400 

99,6 

0,75 

SM 
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X 

4— X 

/!»• 

S<h 

y 

{•) 

49.6 

80,4 

4  08,8 

0,77 

if) 

48,4 

84,6 

198,2 

8,78 

ig) 

4»,8 

86,a 

44  7,6 

0,74 

(*) 

40,7 

89,3 

485,2 

8,66 

W 

7.* 

»8,6 

• 

458,4 

0,60 

Die  in  den  Tabellen  VI  bis  VIII  aufgeführten  Resultate  sind 
auf  den  beifolgenden  Gurven ,  Figur  I  und  II ,  besonders  ver- 
zeichnet. In  denselben  sind  als  Abseissen  die  in  je  4  0  Gub.  Cent, 
der  Lösungen  enthaltenen  Mengen  Eisen,  als  Ordinaten  auf  Fig.  I 
die  Werthe  4 — a:,  auf  Fig.  II  die  Werthe  y  angegeben.  Die  den 
Curven  beigefügten  Zahlen  Vi  bis  VIII  beziehen  sich  auf  die  be- 
treffenden Tabellen. 

Aehnliche  Resultate,  wie  bei  der  Unterauchung  des  Verhal- 
tens des  Eisenoxyds  gegen  Schwefelsäure,  ergaben  sich  l)ei  dem 
Zusammenbringen  des  Eisenoxyds  mit  anderen  Säuren,  z.  R. 
Weinsäure.  *) 

Die  numerischen  Werthe  in  den  Tabellen ,  sowie  die  beige- 
zeichneten Curven  ergeben  unmittelbar  die  folgenden  Resultate: 

1.  Werden  zu  einer  wässrigen  Lösung  von  colloidem 
Eisenoxyd   in  wenig  Schwefelsäure  immer  grössere  Mengen  von 

4)  Ich  erlaube  mir,  hier  nur  vorläufig  die  Resultate  für  weiasanres 
Eisenoxyd  anzuführen ,  die  meist  auf  keine  besondere  Genauigkeit  An- 
spruch machen  können ,  da  ein  Theil  des  Eisenoxyds  durch  die  Wein- 
säure schon  in  kalten  Lösungen  mit  der  Zeit  zu  Oxydul  reducirt  wird. 
Die  Lösungen  enthielten  auf  4  Aeq.  Eisenoxyd  resp.  I  4  Aeq.,  II  2  Aeq., 
Ill  S  Aeq.,  IV  4  Aeq.,  V  6  Aeq.,  Vt  8  Aeq.  Weinsäure,  so  dass  die  Lösung  I 
das  Salz  Q  ^2  (0^2  [COO  fe)^  enthielt,  wo  fe  =  4  8,67  ist.    Es  ergab  sich 
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Es  sind  also  in  diesen  Lösungen  sehr  bedeutende  Mengen  Eisen  disso- 
ciirt.  Die  Werthe  4 — x  sind  auf  beifolgender  Fig.  I  durch  die  Curve  7 
dargestellt.  Als  Abseissen  sind  die  Aequivalente  Weinsäure  gewählt.  Ein 
Aequivaleni  entspricht  dabei  der  Abscisse  40. 
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Schwefelsaureh ydrat  hinzugesetzt,  so  wächst  allmMhlich  die  Menge 
des  schwefelsauren  Eisenoxyds  in  derLösung,  während  einTheil 
des  collolden  Eisenoxyds  und  ein  Thei)  der  Schwefelsäure  unver- 
bunden  daneben  bestehen.  Selbst  wenn  die  Mengen  der 
Schwefelsaure  und  des  Eisen oxyds  gi eichen  Aequi- 
vaienten  entsprechen,  sind  doch  nur  etwa  75Prooent  des- 
selben miteinander  verbunden,  etwa  25  Procent  des  Aequi- 
valentes  Schwefelsaure  undEisenoxyd  aber  frei  in 
der  Lösung.  BetragtdieSchwefelsauremenge  weniger,  als  einem 
Aequivalent  des  gelösten  Eisenoxydes  entspricht,  so  steigt  die 
Menge  des  gebildeten  schwefelsauren  Eisenoxydes  Anfangs  etwas 
schneller,  als  dem  Zuwachs  an  Schwefelsaure  entspricht,  dann 
nähert  sich  dieselbe  allmählich  einem  Maximum ,  so  dass  ein  halbes 
Aequivalent  Schwefelsäure,  welches  neben  dem  ersten  der  Lösung 
beigefügt  wird,  noch  etwa  15^,  ein  ferneres  halbes  Aequivalent 
noch  etwa  i^  des  Aequivalenles  Eisenoxyd  bindet.  Bei  An- 
wendung von  etwa  4  Aeq.  Schwefelsäure  auf  1  Aeq.  Eisenoxyd 
ist  nahezu  alles  Eisenoxyd  mit  der  Schwefelsäure  verbunden ; 
das  Maximum  ist  so  nahe  erreicht,  dass  die  Beobachtungsfehler 
die  Abweichung  von  demselben  verdecken. 

2.  Mit  Veränderung  des  Wassergehaltes  der  Lösungen  ändert 
sich  ebensowohl  bei  Anwendung  gleicher  Aequivalente  Eisen- 
oxyd und  Schwefelsäure,  als  auch  bei  anderen  Verhältnissen  der- 
selben das  Verhältniss  des  gebildeten  schwefelsauren  Eisenoxydes 
einerseits  und  des  freien  Eisenoxydes  und  der  freien  Schwefel- 
säure anderseits  nicht  sehr  bedeutend. 

Aus  diesem  Satze  folgt  direct,  wenn  man  ihn  über  die  Gren- 
zen der  Versuche  ausdehnen  darf,  dass,  wenn  bei  Anwendung 
gleicher  Aequivalentmengen  Basis  und  Säure  das  gebildete  Salz, 
statt  wie  das  schwefelsaure  Eisenoxyd  löslich,  im  Gegentheil  un- 
löslich wäre,  nach  dem  Ausfallen  des  gebildeten  Antheils  des- 
selben von  der  verbleibenden  Menge  freier  Basis  und  Säure  sich 
wiederum  nahezu  ein  gleicher  procentischer  Anthei!  zu  Salz  ver- 
binden würde,  wie  vorher.  Dieser  Antheil  würde  wiederum  nie- 
derfallen und  der  Process  sich  in  gleicher  Weise  fortsetzen ,  bis 
alle  Basis  und  Säure  sieh  zu  unlöslichem  Salz  verbunden  bätien. 
In  diesem  Fall  würde  sich  also,  wie  schon  am  Anfang  der  Ab- 
handlung erwähnt  wurde,  das  ursprüngliche  Verhältniss  der 
verbundenen  und  freien  Mengen  Säure  und  Basis  nicht  direct 
bestimmen  lassen. 
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3.  Bei  Anwendung  steigender  SUuremengen  auf  4  Aeq. 
Eisenoxyd  nimmt  die  Menge  der  freien  SUure  in  der  Lösung 
erst  ab ,  bis  die  Gesammtmenge  der  (freien  und  gebundenen) 
Säure  in  der  Lösung  etwas  mehr  als  i  Aequivalent  beträgt.  Bei 
weiter  wachsender  Gesammtmenge  der  Säuren  in  der  Lösung 
nimmt  die  Menge  der  freien  Säure  zu. 

4.  Dividirt  man  entsprechend  die  bei  Anwendung  eines 
Aequivalentes  Eisenoxyd  gebildeten  Mengen  des  schwefelsauren 
Eisenoxyds  durch  die  angewendeten  Aequivalentmengen  der 
Säure,  so  ergiebt  sich  das  merkwürdige  Resultat,  dass  die  mit 
der  gleichen  Menge  (lAeq.)  der  Säure  verbundene 
Menge  Eisenoxyd  am  grössten  ist,  wenndie  Säure- 
menge  inderLösungetwasmehr  als  i  Aequivalent 
auf  1  Aequivalent  Eisenoxyd  beträgt.  Bei  grösserer 
Säuremenge  ist,  wie  zu  erwarten,  die  mit  1  Aequivalent 
Säure  verbundene  Eisenmenge  kleiner.  (Bei  unendlich  viel  Säure 
wäre  sie  unendlich  klein.)  Dasselbe  Verhältniss  tritt  aber  auch 
bei  geringeren  Säuremengen  ein ,  wo  man  im  Gegentbeil  von 
vornheiX3in  vermuthen  sollte,  dass  bei  dem  vorhandenen  Ueber- 
schuss  an  Eisenoxyd  die  Säure  sich  in  höherem  Maasse  mit  dem- 
selben sättigen  sollte. 


Eine  strenge  mathematische  Theorie  der  vorliegenden  Er- 
scheinungen zu  geben,  ist  äusserst  schwierig,  da  wir  weder  die 
wirklich  stattfindenden  Proc^sse,  noch  die  dabei  auftretenden 
Kräfte  kennen.  Selbst  wenn  man  einmal  davon  absehen  will, 
dass  die  Bildung  des  schwefelsauren  Eisenoxyds  beim  Zusam- 
mentreten von  Schwefelsäure  und  gelöstem  Eisenoxyd  durch  den 
Austausch  des  Wasserstoffs  der  Schwefelsäure  und  des  Eisens 
des  Eisenoxydhydrats  bedingt  sein  kann,  und  die  Reactionen  nur 
als  eine  Wechselwirkung  des  gelösten  Eisenoxyds,  des  Wassers 
und  des  Schwefelsäureanhydrats  betrachtet,  sind  doch  auch  die 
Anziehungskräfte  dieser  drei  Stoffe  untereinander  völlig  unbe- 
kannt. 

Wir  könnten  versuchen,  die  Verbindungsverhältnisse  im 
vorliegenden  Fall  aus  der  Betrachtung  abzuleiten,  dass  bei  dem 
Endzustand  der  Lösung  die  potentielle  Energie  ein  Minimum 
sein  musSy  oder,  wie  man  es  häufig,  wenn  auch  wenig  klar  aus- 
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zudrücken  pflegt,  dass  die  chemischen  Verwandtschaften  mög- 
lichst bcfriedigt-^ind.  Es  würden  dann  die  Atome  in  möglichst 
stabile  Gleichgewichtslagen  einander  nahe  gerückt  sein.  Dieser 
Satz  würde  unmittelbar  den  anderen  Satz  zur  Folge  haben,  dass 
die  Verbindungen  sich  so  herstellen  müssen ,  dass  die  dabei  er- 
zeugte Wärmemenge  ein  Maximum  wird.  *)  Indess  kanm  dieser 
Satz  doch  nicht  ohne  Weiteres  Anwendung  finden,  da  die  zusam- 
mentretenden Atome  mehrere  verschiedene  stabile  Gleichge- 
wichtslagen annehmen  können  (wie  etwa  ein  Parallelepiped 
auf  einer  horizontalen  Ebene  auf  seinen  ungleich  grossen  Flächen 
verschieden  sicher  aufgestellt  werden  kann),  bei  deren  Erreichung 
je  nach  der  grösseren  oder  geringeren  Stabilität  eine  grössere 
oder  geringere  Wärmemenge  erzeugt  wird.  Die  vielen  isomeren 
Verbindungen  in  der  organischen  Chemie  liefern  u.  A.  hiefür 
einen  Beweis.  Auch  ist  leicht  ersichtlich ,  wenn  beispielsweise 
die  Annahme  gemacht  würde,  dass  etwa  bei  den  vorliegenden 
Versuchen  die  Verbindung  der  Schwefelsäure  mit  dem  Wasser 
eine  grössere  Wärmemenge  erzeugte,  als  die  Verbindung  dersel- 
ben mit  dem  Eisenoxyd  oder  des  letztern  mit  Wasser,  dass  sich 
nach  obigem  Satz  in  der  Lösung  sämmtliches  schwefelsaures 
Eisenoxyd  dissociiren  und  alle  Schwefelsäure  mit  dem  Wasser 
verbinden  müsste,  was  der  Erfahrung  widerspricht. 

Verlängern  wir  die  die  gebildeten  Mengen  schwefelsaures 
Eisenoxyd  bezeichnenden  Curven  in  tangentialer  Richtung  gegen 
den  Anfangspunkt  hin,  so  würden  sie  die  Abscissenaxe  nicht  in 
letzterem,  sondern  erst  in  einem,  einergrösseren  Säuremenge  ent- 
sprechenden Punkt  schneiden.  Da  nun  für  die  Säuremeoge  Null 
die  gebildete  Menge  schwefelsaures  Eisenoxyd  jedenfalls  auch 
gleich  Null  sein  muss,  so  besitzt  die  Gurve  einen  Inflexionspunkt 
gegen  den  Nullpunkt  hin  ;  die  gebildeten  Mengen  schwefelsaures 
Eisenoxyd  wachsen  erst  langsamer,  dann  schneller,  bis  sie  sich 
endlich  wiederum  einem  Maximum  nähern.  Hienach  kann  die 
Curve  nicht  eine  Curve  zweiten  Grades  sein ;  sie  muss  entweder 
eine  Gurve  höheren  Grades  oder  eine  transscendenle  Curve  sein.  2) 

4)  So  würde  nach  Berthelot  (Compt  Rend.  T.  LXXVI.  p.  95.  4873)  in 
Lösungen  gemischter  Salze,  wenn  dieselben  darin  theilweise  zersetzt  sind, 
sich  stets  das  Salz  bilden,  dessen  Bildung  die  grösste  Wärmemenge  erzeugt. 

5)  Mit  dieser  Erfahrung  scheinen  auch  die  Folgerungen  einer  Theorie 
der  Affinitätserscheinungen  von  den  Herren  Guldberg  und  Waage  (Etüden 
8ur  les  affinitös  chimiques,  Christiania  4  867;  im  Auszuge  von  J.  Thomseii, 

Math.-phys.  Clawe.  1873.  26 
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Die  Verhalinisse  erscheinen  also  von  vornherein  ziemlich  ver- 
wickelt. 

Wollte  man  sich  indess  eine  Vorstellung  von  dem  Verhalten 
der  Schwefelsäure  zum  Cisenoxyd  in  der  wasserigen  Lösung 
machen,  so  könnte  man  dasselbe  etwa  in  folgender  Weise  nuf«- 
fassen.  Könnte  man  zwei  Körper  A  und  B^  die  zu  einander  keine 
merkliche  Affinität  besitzen,  im  flüssigen  Zustand  (also  z.  B.  ge- 
schmolzenes KaliuiQ  und  Natrium]  gemischt  miteinander  miteinem 
dritten  Körper  C  (z.  B.  geschmolzenem  Jod),  der  zu  A  und  H 
verschiedene  Affinitäten  hat,  zusammenbringen,  und  wären  die 
Verbindungen  AC  und  BC  gleichfalls  flüssig,  so  hängen  die  ge- 
bildeten Mengen  derselben  einmal  von  den  relativen  chemischen 
Affinitäten  von  A  und  B  gegen  C,  sodann  auch  von  dem  Verhält- 
niss  der  Atom-  oder  Gewich  Ismengen  von  A  und  B  ab.  Nimmt 
man  in  letzterer  Beziehung  an ,  dass  die  gebildeten  Mengen  von 
AG  und  BQ  den  Massen  von  A  und  B  proportional  sind ,  so  hat 
es  keine  Schwierigkeit,  die  Bedingungsgleichungen  für  die  Thei- 
lung  von  C  zwischen  A  und  B  aufzustellen.  ^) 

Aehnlich  werden  sich  die  Verhältnisse  gestalten,  wenn  zwei 
Basen,  z.  B.  Kali  und  Natron  in  Wasser  gelöst  sind  und  zu  ihnen 
eine  Säure,  z.  B.  Salpetersäure  gebracht  wird,  vorausgesetzt  dass 
die  Affinitäten  der  Basen  zur  Säure  so  bedeutend  sind,  dass  da- 
gegen der  Einfluss  des  Lösungsmittels  und  des  Hydratwassers 

Pogg.  Ann.  Bd.  4  38  8.  94)  nicht  ganz  übereinzustimmen.  Nach  letzterer  Theo- 
rie wäre  beim  Zusammentreten  von  4  Verbindungen  i4,  5,  C,  D,  von  denen 
A  und  0  durch  doppelte  Umsetzung  in  C und/)  übergehen  können,  die  Mengo 
.£,  welche  durch  die  Umsetzung  eines  Theils  von  A  und  h  in  die  Verbin- 
dungen Cund  D  .sich  umwandelt,  von  den  Mengen  a,  /},  y^  J  der  ursprüng- 
lich zusammengebrachten  Verbindungen  durch  eine  Gleichung  abhängig, 
welche  x  in  der  zweiten,  a,  ^,  y,  cf  in  der  ersten  Potenz  enthält.  Aendert 
sich  nur  die  eine  dieser  Mengen,  z.  B.  a  (wie  bei  unseren  Versuchen  wesent^ 
lieh  nur  die  Schwefelsäure),  so  würde  die  Beziehung  zwischen  a  und  x 
durch  eine  Curve  zweiten  Grades  dargesleHt  werden. 

1)  Sind  die  Gewichtsmengen  von  A  und  B,  welche  nach  einem  be- 
stinHDten  Zusatz  von  C  noch  frei  vorhanden  sind,  gleich  a  und  ß,  und  selzt 
man  von  C  noch  die  Menge  dy  hinzu,  so  wären  jene  Gleichungen 

—  dff  5=  *  — ^%-  dy  —  d.i  =  ki     '}- ,  .  dv, 

aa  -j-  b{i    ^  *  ^     aa  -}-  b{i    ' 

wo  a,  b  die  relativen  chemischen  AffinitUlen  von  C  gegen  A  und  B,  k  und 

kl   die  relativen  Aequivalentge>\ichte  von  A  und  B  gegen  C  sind. 
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verschwindet.  Der  chemische  Umsetzungsprocess  wird  in  diesen 
Fäüen  bei  wachsendem  Zusalz  des  Körpers  C  einen  Abschluss 
finden ,  wenn  A  und  ß  völlig  mit  C  verbunden  sind ,  also  die 
Menge  von  C  den  Gesammtmengen  von  A  -{-  B  aequivalent  ist. 

Dürften  wir  in  gleicher  Weise  den  Vorgang  beim  Hinzu- 
bringen  von  Schwefelsiiureanhydrid  zu  einer  Lösung  von  Eisen- 
oxyd in  Wasser  auffassen  und  ist  die  Anziehung  des  Wassers 
gegen  die  Säure  sehr  viel  bedeutender,  als  die  des  Risenoxyds, 
so  wird  sich  Anfangs  viel  schwefelsaures  Wasser  und  wenig 
schwefelsaures  Eisenoxyd  bilden.  Die  Menge  des  letzteren  steigt 
langsam.  Ist  allmähljch  ein  grosser  Theil  des  Wassers  mit  der 
Säure  verbunden,  so  kann  bei  gesteigertem  Zusatz  von  Schwefel- 
säure dieselbe  sich  mehr  und  mehr  mit  dem  Eisenoxyd  verbin- 
den ;  die  Menge  des  gebildeten  schwefelsauren  Eisenoxyds  steigt 
schneller  als  Anfangs,  bis  allmählich  das  Eisenoxyd  mehr  und 
mehr  mit  Schwefelsäure  gesättigt  ist  und  die  Menge  des  gebil- 
deten Salzes  sich  einem  Maximum  nähert.  Diese  Betrachtung 
stimmt  im  Allgemeinen  mit  dem  wirklichen  Gang  der  Erschei- 
nung völlig  überein. 

Bei  der  Mischung  der  Schwefelsäure  mit  dem  im  Wasser 
gelösten  Eisenoxyd  können  aber  zu  diesem  einfachen  Vorgang 
eine  Anzahl  besonderer  Bedingungen  hinzutreten,  welche  die  Ver- 
hältnisse compliciren.  Abgesehen  davon,  dass  auch  das  Wasser 
eine  chemische  Affinität  zum  Eisenoxyd  besitzt,  und  dass  die 
Schwefelsäure  mit  dem  Wasser  verschiedene  feste  chemische 
Verbindungen  liefert,  kann  die  reine  Massenanziehung  des  Was- 
sers zumEisenoxyd,  welche  freilich  wohl  nur  gering  ist,  vor  Allem 
aber  auch  die  Massenanziehung  des  Wassers  2^ur  Schwe- 
felsäure, die  sich  z.  B.  auch  durch  die  Wärmeerzeugung  bei  der 
Mischung  ziemlich  verdünnter  Schwefelsäure  mit  Wasser  kund- 
giebt,  zu  den  durch  eine  bestimmte  Grenze  der  Verbindung  cha- 
rakterisirten,  chemischen  Anziehungen  hinzutreten  und  somit 
auf  die  Erscheinungen  einen  grossen  Einfluss  ausüben. 


ts* 


Dr.  H.  EnuninghanB,  Veber  die  Abhängigkeit  der  lymph- 
ahaondenmg  vom  Blutslrom.  Aus  der  physiologischen  Anstalt 
zu  Leipzig.  Vorgelegt  von  dem  wirklichen  Mitgliede  C,  Lndivig, 
Mit  2  Tafeln  in  Farbendruck  und  1  Holzschnitt. 

Die  vorliegende  Arbeit  schliesst  sich  denjenigen  an,  welche 
über  dieselbe  Absonderung  auf  Veranlassung  des  Herrn  Professor 
Ludwig  unternommen  wurden.  Wenn  es  ihr  gelingen  sollte,  die 
Bildung  der  Lymphe  durch  neue  Thatsachen  aufzuklären,  so^ 
verdankt  sie  dieses  wesentlich  der  Wahl  des  Ortes,  an  welchem 
das  Auffangen  der  Lymphe  bewirkt  wurde. 


Gründe  für  die  WahTder  Hinterpfote   des  Hundes 
als  Beobachtungsobject. 

Injectionsversuche  vermittelst  Einstich  hatten,  wie  aus  der 
Abhandlung  Paschutin's  hervorgeht,  die  Möglichkeit  ansehnliche 
Lymphstämme  vom  Ballen  der  Pfote  aus  zu  füllen ,  vor  Augen 
gestellt.  Derselbe  Versuch  wurde  an  den  Zebenballen  der  Hin- 
terextremität  wiederholt  und  es  zeigte  sich,  dass  hier  die  anato- 
mischen Verhältnisse  noch  günstigere  Aussichten  für  das  physio- 
logische Experiment  boten.  Wenn  Paschutin  sein  Beobachtungs- 
feld, den  Arm  des  Hundes  mit  Recht  geeigneter  als  den  Kopf  und 
Hoden  nannte,  weil  hier  wenigstens  nur  aus  Haut  und  Muskeln 
grössere  Quantitäten  Lymphe  erhalten  wurden ,  so  lag  auf  dei' 
Hand,  dass  ein  Gebiet,  welches  wie  der  Fuss  des  Hundes  der 
Muskeln  fast  vollständig  entbehrt  und  nicht  wie  Paschutin^s  Be- 
zirk eine  Lymphdrüse  mit  einschliesst,  zu  einer  weiteren  Ver- 
folgung der  Frage  dann  sehr  geeignet  scheinen  musste,  wenn 
das  Maass  der  in  der  Zeiteinheit  ausfliessondon  Lymphmenge 
nicht  allzugering  ausfiel.    Jene  von  Paschutin  an  seinem  Beob- 
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achtungsbezirk  bemerkten  anatomischen  Fehlerquellen ,  dass 
dem  Lymphgebiet  noch  von  andern  KOrpertheilen  kleine  Zu- 
flüsse erwuchsen  (Spinalcanal?),  konnten  bei  dem  unserigen  be- 
stimmt ausgeschlossen  werden.  Es  mussten  nun  an  die  anato- 
mische Erforschung  des  Lymphgebietes  noch  zwei  Forderungen 
gestellt  werden,  von  denen  der  Erfolg  abhing ;  nämlich  erstens 
ob  die  Lymphgefdsse  sich  an  einer  Stelle  zu  einem  Stamm  sam- 
melten oder  ob  vorhandene  Nebenwege  wenigstens  sicher  abzu- 
schliessen  wären,  zweitens  ob  sich  in  eines  dieser  Gefässlumina 
eine  Canüle  einführen  Hesse.  Die  Untersuchung  führte  zu  einem 
positiven  Resultat  und  man  hatte  im  Fuss  des  Hundes  einen 
Lymphbezirk ,  der  bestand  aus  Knochen ,  Gelenkapparaten  ,  aus 
Sehnen  der  Untcrschenkelmuskeln,  einigen  ganz  unansehnlichen 
Zehenmuskeln,  aus  Haut  mit  ihren  Adnexen  und  Unterhautbinde- 
gewebe sammt  Einlagerungen.  Der  arterielle  Zufluss  zu  diesem 
Gebiet  wurde  durch  die Femoralarterie  besorgt;  die  Venen,  das 
liess  sich  voraussagen,  mussten  sich  bei  eingehendem  Studium 
ihres  Verlaufes  und  ihrer  Anastomosen  beherrschen  lassen,  wenn 
auch  nicht  die  Möglichkeit  eines  absoluten  Verschlusses  voraus- 
gesetzt werden  konnte.  Desgleichen  konnten  die  Nerven  in  den 
Bereich  der  Hülfsmittel  für  die  Experimente  hereingezogen  wer- 
den. Ranviefs  Untersuchungen  hatten  den  N.  ischiadicus  für 
unsere  Beobachtungen  gewissermassen  schon  prädestinirt»^  An 
unserem  Lymphgebiet  Hessen  sich,  abgesehen  von  der  Maschinen- 
bewegung, die  hier  wegen  der  dicht  Über  dem  Fussgelenk  vor- 
zunehmenden Einsetzung  der  Canüle  nicht  zulässig  war,  eine 
Reihe  von  Modificätionen  in  den  Absonderungsbedingungen  an- 
bringen. Man  konnte  den  Lymphausfluss  durch  mechanische 
Compression  sowohl  der  Ballen  als  der  Haut  und  der  unter  ihr 
verlaufenden  Lymphgefässe  hervorrufen  und  befördern,  die 
Entleerung  der  Venen  durch  Massenligatur  oder  directe  Unter- 
bindung erschweren  oder  hemmen;  es  konnte  Nervendurdi- 
schneidung  und  Reizung  des  peripherischen  Stumpfes  Vorge- 
nommen werden.  Weilerhin  lag  im  Plane  der  Arbeit  Und' Wölbt 
ferneren  Untersuchungen  vorbehalten,  isolirle  Erwärtiritinig  trnld 
Abkühlung,  örtliche  Vergiftung  der  Blutgefässwändö  mit  völ*- 
schiedenen  zu  den  physiologischen  Functionen  dieser  Hellte  In 
Beziehung  stehenden  Substanzen  (Curare,  Nicotin,  Ef-gotin^ 
CyankaHum]  herzustellen.  Auch  hatten  wir  in  Aussicht  gehonf)- 
men  schliesslich  noch  denEinfluss  des  leichtesten  Gradös  venöser 


398  Dr.  II.  EnmiNGiiArs, 

SlauuDg,  wie  er  durch  ein  längeres  Herabbaugenlassen  der  ?tole 
sißfii  entwickelt,  in  die  Beobachtung  hereinzuziehen  und  es  war 
zu  diesem  Zweck  eine  Methode  der  Messung  der  venösen  Hyper- 
ämie der  Haut  in  Aussicht  genommen  worden.  Der  Grund,  wess- 
halb  diesen  Verhältnissen  dieses  mal  nicht  nachgegangen  worden 
ist,  liegt  in  det*  Sache  selbst,  da  Material  von  der  Beschaffenheit, 
wie  sie  diese  Versuche  erheischen ,  nicht  reichlich  zu  haben  ist. 
Wir  werden  gleich  die  nothwendigen  Eigenschaften  der  Ver- 
suchsthiere  kennen  lernen  und  einsehen,  dass  dieser  Satz 
richtig  ist. 

Die  Herstellung  des  Versuchs. 

Da  es  sich  in  unseren  Experimenten  sowohl  wegen  des 
Verlustes,  welchen  die  Lymphmenge  auf  ihrem  Wege  durch  Ca- 
nüle  und  Ansatzröhren  durch  Haftenbleiben  an  den  Wänden 
dieser  Stücke  als  auch  behufs  der  beabsichtigten  Bestimmungen 
des  festen  Rückstandes  der  Einzeiportionen  darum  handeln 
mussle ,  möglichst  grosse  Quantitäten  Flüssigkeit  zu  gewinnen, 
so  konnten  natürlich  nur  grössere  Hunde  zur  Verwendung  kom- 
men, um  so  mehr  als  bei  ihnen  auch  ein  geeignetes  Lumen  des 
Lymphgefässes  für  die  Einsetzung  der  Ganüle  zu  erwarten  stand. 
Es  muss  also  das  Thier  gross  oder  wenigstens  roittelgross  sein ; 
gut  i^t  es  auch,  wenn  es  kräftig  gebaut  ist,  weil  dann  die  Pfoten 
mehr  Volum  haben.  Auch  das  Aller  ist  wichtig,  weil  junge 
Hunde,  die  sich  schon  durch  dickere  Pfoten  auszeichnen,  im  All- 
gemeinen mehr  Lymphe  geben  als  alte.  Was  den  Ernährungs- 
zustand anlangt,  so  sind  sowohl  sehr  magere  als  fett«  Hunde 
nicht  geeignet.  Die  Versuche  wurden  sämmtlich  in  der  Opium- 
narkoseangestellt.  Weil  die  mit  dieser  Substanz  vergifteten  Thiere 
in  Schlaf  mit  erhöhter  Reflexreizbarkeit  verfallen,  sind  die  Ver- 
suche in  einem  vom  Geräusch  entfernten  Räume  anzustellen. 
Denn  sonst  läuft  das  Experiment  Gefahr  bei  jedem  Schritt  oder 
Ton  durch  eine  Zuckung  des  Thieres  vereitelt  zu  werden.  Die 
zarten  Lymphgefässe,  in  die  man  einsetzt,  vertragen  Zerrungen 
und  Rucke  nicht.  Für  unsere  Versuche  wurden  die  Hunde  in 
halbe  Seitenlage  auf  die  dem  zu  operirenden  Fuss  gegenüber- 
liegende Seite  gebracht.  Nach  Fixirung  der  drei  nicht  zu  be- 
nutzenden Extremitäten  brachten  wir  den  Versuchsfuss  auf  ein 
kleines  Bret,  welches  an  einem  alle  Bewegungen  und  Fixationen  des- 
selben zulassenden  Stativ  befestigt  war.    Die  Pfote  wurde  in  be- 
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quetner  Lage  auf  das  Breichen  gebracht  und  dadurch  befestigt, 
dass  man  einen  Stift  durch  den  Nagel  der  innersten  Zehe  zog, 
einen  Bindfaden  umschlang  und  diesen  in  einem  Loch  des  Brei- 
chens  festband.  Die  Pfote  lag  nun  ihre  Sohlenfläche  nach  dem 
£xperimentirenden  wendend  in  halber  Beugestellung  vor  unseren 
Händen,  allenthalben  frei  ergreifbar.  —  Der  Hautschnitt  zur 
Blosidgung  des  Lymphgefösses  wurde  in  der  Richtung  der  Vena 
saphena  parva  gemacht,  die  eine  leichte  Compression  im  untern 
Drilttheil  der  Fibula  gut  zur  Wahrnehmung  brachte.  Man  legte 
die  oberflächliche  Fascie  frei,  durch  welche  vorsichtig  mit  Ver- 
meidung jeder  Blutung  bis  zu  den  neben  der  Vene  liegenden 
Lymphstämmen  vorgedrungen  wurde.  Diese  liegen  mit  der  Vene 
in  einer  Bindegewebshülle  und  um  sie  besser  isoliren  zu  können^ 
umschlangen  wir  jederseits  von  der  saphena  den  Bindegewebs- 
wulst  in  toto.  Die  anschwellenden  Gefässe  konnten  dann  leicht 
mit  stumpfen  Nadeln  freipräpanrt  werden.  In  das  grössere  von 
beiden  wurde  nun  dicht  unter  der  Ligatur  mit  feiner  Scheere 
eingeschnitten.  Alsbald  stürzte  die  klare  Flüssigkeit  hervor  und 
es  musste  mit  einer  feinen  gebogenen  Sonde  in  den  Schlitz  ein- 
gegangen werden ,  um  ihn  zu  lüften.  Von  dieser  Sonde  geführt 
wurde  dann  die  Metallcanüle  in  das  Gefoss  eingesetzt  und  fest- 
gebunden. Das  Kautschukstück  flxirte  ich  an  der  Haut  in  der 
Richtung  des  Lymphgefössverlaufes,  so  dass  die  Lymphe  geraden 
Wegs  in  die  Ganüie  treten  konnte.  In  dieses  Stück  der  Canüle 
passte  ein  knieförmiges  Glasröhrchen,  in  welchem  bei  einigem 
Drücken  und  Bestreichen  der  Pfote  alsbald  die  Lymphsäule 
erschien.  Dieses  Röhrchen,  welches  in  einen  kleinen  mit  durch- 
bohrtem Stöpsel  versehenen' graduirten  Cylinder  führte,  hängte 
ich  so  an  dem  Stativ  des  Bretes  auf,  wie  es  die  in  der  Flucht 
des  Lymphgefässes  fixirte  Canüle  vorschrieb. 

Für  das  Verständniss  der  Versuche  ist  es  nothwendig  die 
anatomischen  Verhältnisse  der  Pfote ,  soweit  sie  Lymphgetässe, 
Venen  und  Nerven  betreffen,  mitzutheilen.  Die  Arteria  cruralis 
mit  ihren  Aesten  kann  übergangen  werden ,  da  wir  auf  diese 
Gefässe  nur  indirect  von  der  Nervenbahn  aus  einwirkten. 

Die  Lymphgefässe  der  Hinterpfote. 

Sticht  man  die  Canüle  einer  Pravatzspritze  in  die  Zehen- 
oder den  Solilenballen  ein  und  injicirt  unter  langsamem  Druck 
Berlinerblaulösung,  so  gewahrt  man  Aufblähung  des  Ballens  und 
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wachsenden  Druck  während  des  Einspritzens.  Die  Auftreibung 
des  Ballens  lässt  sich  durch  Drucken  vermindern,  so  dass  er  bald 
sein  früheres  Yolum  wieder  erlangt  hat.  Wird  dann  die  Haut  am 
Fussrücken  abpräparirt,  so  zeigen  sich  zarte  blaugefärbte,  über 
die  Sehnen  der  Zehenstrecker  verlaufende  Lymphgefässe.  Hat 
man  vorher  die  EUremilät  am  Unterschenkel  oder  am  Knie  mit 
Bindfaden  fest  umschnürt,  so  treten  die  Gerässe  um  so  schöner 
hervor.  Sie  laufen,  soweit  meine  Erfahrungen  reichen,  gewöhn- 
lich neben  den  kleinen  Venen  am  Fussrücken,  mit  welchen  sie 
aus  den  Zwischenzehenräumen  hervorkommen  Zierliche  Klap* 
pen  theilen  die  gerade  verlaufenden  Gefässe  in  eine  Anzahl  Ab- 
schnitte. In  der  Mitte  des  Fussrückens  treten  sie  zusammen, 
mehrere  bilden  einen  Stamm,  andere  vereinigen  sich  bald  früher 
bald  später,  urn  sich  alsbald  wieder  in  eine  Anzahl  Zweige  zu 
zerfasern,  die  erst  weiter  oben  sich  wieder  vereinigen.  So  ent- 
stehen zahlreiche  Inseln.  An  dem  der  beigegebenen  Taf.  I  zum 
Vorwurf  dienenden  Präparat  sind  die  von  der  Innenseite  der 
Zehen  herkommenden  Zweige  alle  schon  in  der  Mitte  des  Fuss- 
rückens zu  einem  Stämmchen  vereinigt,  welches  nun  selbständig 
bleibt  und  weiter  keine  Anastomosen  bildet,  während  die  von 
der  äusseren  Seite  der  Zehen  entspringenden  nach  Bildung  viel- 
facher Anastomosen  ihre  de6nitive  Sammlung  in  der  Sprung- 
gelenkgegend finden.  Somit  sind  die  beiden  der  Vena  saphena 
parva  anliegenden  Stämme  gebildet ,  welche  nun  dieses  Gefäss 
begleiten  und  über  der  Kniekehle  in  eine  zwischen  den  Beuge- 
muskeln in  reichlichem  Fett  verborgene  manchmal  doppelte 
Drüse  münden.  Diese  Drüse  wird  unter  Umständen  vom  Ballen 
aus  mit  injicirt;  bisweilen,  wenn  kerne  Ligatur  an  dem  Schenkel 
gelegen,  gelangt  die  Injectionsmassc  bis  in  die  Lymphgefässe  des 
Beckens.  Es  verdient  der  Erwähnung,  dnss  bei  den  zahlreichen 
Injectionspräparaten,  die  ich  vom  Venensystem  der  Hinterextre- 
mität  gemacht  habe ,  die  genannte  Lymphdrüse  immer  mit  sehr 
starken  und  zahlreichen  Venen  ausgestattet  war. 

Derjenige  Theil  des  Lymphwerkes,  der  auf  unserer  Abbil- 
dung nicht  gesehen  wird,  weil  er  in  den  Ballen  und  Schwimm- 
häuten und  an  den  Seiten  der  Zehen  gelegen  ist,  verhält  sich  bei 
der  Injection  verschieden.  Schneidet  man  den  Ballen  durch,  so 
sieht  man  manchmal  nur  in  ganz  geringer  Ausdehnung  um  den 
Stichcanal  blaue  Injectionsmassc,  bisweilen  grössere  blaue  Herde. 
Schon  makroskopisch  gewahrt  man  kleine  blau  injicirte  Aest- 
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chen  in  dem  Ballen,  dessen  Peripherie  niemals  andere  als  natür- 
liche Farbe  aufweist.  In  den  Schwimmhäuten  fand  ich  bei  den 
meisten  Injectionen  ausgedehntes  auf  die  Seitenflachen  der  Zehen 
übergreifendes  Extravasat,  nur  selten  kleine  Zweige,  die  dann 
die  Zwjschenzehengefässe  zusammensetzten.  Vom  grossen  Soh- 
lenballen gehen  die  kleinen  Zweige  zwischen  den  Phalangen  hin- 
durch nach  den  Gefässen  am  Fussrücken.  Injectionen  in  die 
Haut  des  Fussrückens  und  in  die  Schwimmhaut  (nicht  Unler- 
hautbindegewebe]  weisen  nach,  dass  sich  die  Netze  des  Lymph- 
werkes auch  von  hier  aus  füllen  lassen.  Das  gleiche  wollte  bis 
jetzt  nicht  gelingen  von  der  Haut  der  Sohle  aus. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  des  Ballens  nahm  ich  an 
Präparaten  vor,  die  auf  dem  Wege  des  Einstiches  mit  Ucberos- 
miumsäure  behandelt, '  dann  mit  Berlinerblaulösung  auf  dieselbe 
Weise  injicirt  und  in  Alkohol  oder  chromsaurem  Kali  gehärtet 
waren.  Diese  Art  der  Härtung  Hess  Schnitte  zu,  welche  minde- 
stens die  Grundzüge  der  Structur  zu  erkennen  gestatteten.  Es 
wurden  ferner  statt  der  Erhärtung  in  Flüssigkeiten  Schnitte  an 
gefrorenem  Ballen  vorgenommen,  nachdem  diese  ebenfalls  vorher 
mit  Ueberosmiumsäure  behandelt  und  blau  injicirt  worden 
waren.  Der  beigedruckte  Holzschnitt  giebt  eine  Uebersicht  der 
Gewebetheile  und  ihrer  Anordnung,  wie  sie  an  solchen  Schnitten 
wahrgenommen  werden.  Man  sieht  ein  Bindegewebsnetz,  des- 
sen Fibrillen  bündelweise  geordnet  sind  und  eine  Anzahl, un- 
gleicher Hohlräume  umschliessen ,  welche"  (bei  a)  Schweiss- 
drüsen,  (bei  6)  Fettzellen,  (bei  c)  Sehnenbündel  im  Durchschnitt 
zeigen.  Das  Bindegewebe  durchzieht  (bei  d)  ein  Bündel  elasti- 
scher Fasern,  die  im  Allgemeinen  eine  Richtung  einhaltend  gegen 
das  obere  Ende  der  Figur  Maschen  und  kleinere  Züge  bilden. 
Die  Bindegewebszüge ,  welche  die  Hohlräume  umschliessen, 
lassen  an  manchen  Stellen  (wie  bei  e)  den  die  Fibrillen  über- 
ziehenden Endothelbeleg  erkennen.  Derselbe  besteht  aus  einem 
Hautchen  von  unregelmässig  begrenzten  Zellen,  die  Kerne  in  der 
Mitte  führen.  Diese  Häutchen,  welche  an  nicht  ganz  frischen 
Präparaten  stets  vermisst  werden ,  können  nur  sichtbar  gemacht 
werden ,  wenn  man  an  eben  getödteten  Thieren  Ueberosmium- 
säure in  die  Ballen  einspritzt.  War  eine  Injection  mit  Berliner- 
blau  vorangegangen,  so  waren  im  Innern  der  Bindegewebs- 
hündel  regelmässig  begrenzte  Hohlräume  mit  blauer  Masse  zu 
sehen. 
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Die  Venen  der  Hinterpfote  und  ihre  Unterbindung, 
f Hierzu  Tafel  II.] 

Obwohl  die  Venen  der  hintern  Extremität  in  Gurlt's  Hand- 
buch der  vergleichenden  Anatomie  der  Hauslhiere  beschrieben 
sind;  will  ich  doch  ihre  detaillirten  topographischen  VerhiUtnisse 
hier  als  für  unsere  Versuche  wichtig  miltheilen.  Zur  Vena  cru- 
ralis  fuhren  vom  Fuss  des  Hundes  drei  Wege: 
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4)  an  der  Aussenfläche  des Xlnterschenkels  die  Vena  sa- 
phena parva.  Sie  wird  gebildet  von  den  vordem  Seiten venen 
der  Zehen ,  der  Vena  interossea  externa  des  Fusses  und  den 
Venen  am  Sprunggelenk.  Wo  sie  über  diesem  Gelenk  der  Seh* 
nenscheide  des  Muse,  extensor  digitor.  comm.  long,  aufliegt, 
bildet  sie  eine  Anastomose  mit  der  innern  Vene  des  Unter- 
schenkels, zieht  von  hier  aus  schräg  und  leicht  geschlängelt^ 
über  die  Fibula  und  die  Sehne  des  M.  peron.  long,  hin- 
v^e^setzend;  schräg  über  die  äussere  Breite  des  Unterschen- 
kels nach  aufwärts  und  gelangt  so  an  die  hintere  Fläche,  wo 
sie  einen  Zweig,  der  von  der  Hinterfläche  des  Fusses  kommt, 
an  ihrem  hintern  Rande  aufnimmt.  Sie  tritt  nun  an  der  Stelle, 
wo  der  M.  gastrocnem.  die  Achillessehne  bildet,  auf  die  innere 
Seite  der  Wadenmuskeln ,  auf  welchen  sie  zur  Kniekehle  ver- 
lauft.    (Taf.  II  rechts  vom  Beschauer.) 

Die  Auffindung  dieser  Vene  am  lebenden  Thier  bietet 
keine  Schwierigkeit ;  eine  Compression  des  Unterschenkels  lässt 
in  der  pben  angegebenen  Weise  den  Verlauf  eine  Strecke  weit 
erkennen.  Auch  ohne  dieses  findet  man  sie  leicht,  wenn  man 
die  Haut  und  die  oberflächliche  Fascie  durch  einen  kleinen 
Schnitt  an  der  Uebergangsstelle  vom  Wadenmuskel  in  seine 
Sehne  durchtrennt.  Bei  einiger  Verschiebung  der  Wunde  kann 
man  sich  auch  von  der  Eintrittsstelle  des  genannten  von  unten 
herkommenden  Zweiges  überzeugen.  Ueber  demselben  muss 
die  Unterbindung  vorgenommen  werden,  w^il  man  sonst  Gefahr 
läuft  venöse  Nebenwege  offen  zu  lassen.  Durch  die  Unter-- 
bindung  versetzt  man  in  Stauung  die  Venen  an  der  Aussen- 
(lüche  und  an  einem  Theil  der  Vorderfläche  des  Fusses ,  an  der 
Aussenfläche  des  Sprunggelenkes  und  an  der  Achillessehne, 

2)  An  der  Innenseite  des  Unterschenkels  die  Vena  sa- 
phena magna.  Sie  setzt  sich  zusammen  aus  zwei  grosseren 
Aesten ,  deren  einer  aus  den  vorderen  Seitenvenen  der  Zehen 
und  aus  Zweigen  der  Fusswurzel  und  des  Sprunggelenks  ge- 
bildet wird  und  am  Sprunggelenk  jene  oben  erwähnte  Anasto- 
mose abgiebt.  Er  verläuft  dann  schräg  über  die  Tibia ,  erreicht 
so  die  Mitte  der  Innenfläche  des  Untersehenkels  und  verbindet 
sich  in 'der  Gegend  der  Tuberositas  tibiae  mit  dem  andern  Ast. 
Dieser  entsteht  aus  kleinen  Venen  der  Fusswurzel  und  Hinler- 
fläche  des  Sprunggelenks,  erhält  Zuzug  von  der  Gegend  der 
Achillessehne  und  aus  dem  Schienbein.    Er  läuft  dann  gerade 
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aufwärts  zu  dem  andern  Aste.  Die  vereinigte  Vene  nimmt  am 
Kniegelenk  noch  einen  kleinen  Muskelzweig  auf  und  mündet 
dann  in  die  Vena  cruralis  in  der  Mitte  des  Oberschenkels. 
(Taf.  II  links  vom  Beschauer.) 

Zur  Orientirung  über  ihren  Verlauf  am  lebenden  Thier 
dienten  uns  von  aussen  leicht  zu  fühlende  knöcherne  Theile. 
Wenn  man  die  seitliche  Erhabenheit  der  Patella  getastet  hat,  so 
triflit  man  nach  der  Mitte  der  Innenflache  des  Unterschenkels 
zu,  dicht  unter  dem  Knie ,  einen  zweiten  Vorsprung ,  der  dem 
oberen  Rand  der  Tibia  angehört.  Gerade  hinter  demselben 
liegt  die  Vene,  die  man  nun  durch  Längsschnitt  bloslcgen  kann. 
Da  die  Vene  sehr  beweglich  ist,  muss  man  sich  durch  Ver- 
schiebung der  Wunde  überzeugen ,  ob  man  das  vereinigte  Gc- 
f^ss  und  nicht  etwa  nur  einen  Ast  blosgelegt  hat.  Durch  die 
Ligatur  wird  unter  Stauung  versetzt  das  Raumgebiet  der  Gegend 
der  Achillessehne  und  der  Innenfläche  des  Unterschenkels. 

3)  An  der  Vorderfläcbe  des  Unterschenkels  die  Vena 
tibialis  antica.  Sie  wurde  in  der  Mehrzahl  der  von  mir 
untersuchten  Fälle  doppelt  gefunden.  Ihren  Ursprung  findet  sie 
in  den  Zwischenknochenvenen  der  Innenseite  des  Fusses.  Sic 
ist  tief  gelegen,  hart  am  Knochen;  neben  ihr  steigt  die  A it.  ti> 
bial.  ant.  herab  und  ein  kleiner  Muskelbauch,  der  vom  M.  peron. 
long,  der  Sehne  des  Flexor  digit.  comm.  zustrebt,  zieht  quer 
über  sie  hinweg,  vom  N.  peron.  begleitet.  Alle  Gebilde  haben 
einen  der  Länge  des  Knochens  entsprechenden  Verlauf  und  sind . 
"  bedeckt  von  den  Muskeln  an  der  Vorderfläche  des  Unterschen- 
kels. Den  obern  Theil  der  Vene  überlagert  der  Bauch  des 
M.  peron.  long.,  unter  welchem  sie  nach  der  Kniescheibe  zieht. 
(Taf.  II  rechts  vom  Beschauer.) 

Zur  Auffindung  der  Vene  behufs  Unterbindung  macht  man 
einen  Längsschnitt,  entsprechend  dem  hintern  Rande  des  M.  ti- 
bial.  antic. ,  aussen  oder  innen  am  Unterschenkel,  dicht  über 
dem  Sprunggelenk.  Hat  man  schon  für  die  Präparation  der 
Lymphgeßisse  einen  Schnitt  gemacht,  so  kann  man  von  hier 
aus  die  Vene  aufsuchen.  Indem  durch  einen  Gehülfen  mit 
stumpfem  Haken  die  Muskeln  und  Sehnen  vom  Knochen  ab- 
gezogen werden,  durchtrennt  man  die  starken  Fascienblättcr 
bis  zum  Schienbein ,  auf  dessen  Fläche  man  die  Veno  findet.  — 
Durch  die  Ligatur  wird  Stauung  in  den  Venen  des  obern  Theils 
der  Fusswurzel  und  der  Innenfläche  des  Fusses  erzeugt. 
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Den  besten  Einblick  in  diese  Verhältnisse  erhielten  wir  auf 
dem  Wege  der  Injection  von  der  Peripherie  (kleine  Venen  des 
FussrUckens,  namentlich  der  Zehengegend j ,  nachdem  die  grossen 
Venen,  unterbunden  waren.  Ich  will  hier  einen  Augenblick 
bei  der  Methodik  verweilen,  da  vielleicht  künftigen  ünU^r- 
suchungen  dadurch  zeitraubende  Vorbereitungen  erspart  werden. 
Aufgabe  war,  vom  Gebiet  der  untern  Hohlvene  den  Kreislauf 
des  Fusses  möglichst  vollkommen  zu  schliessen. 

Zur  Orienlirung  dienten  folgende  Versuche : 

Vers.  1)  Bei  einem  verbluteten  Hund  wurde  die  Vena  cruralis  nahe 
an  ihrem  Eintritt  in  den  Schenkelrinji;  aufgesucht,  ebenso  die  Vena  ischia- 
dica  dicht  unter  dem  Lig.  sacrotub.  Durch  eine  in  der  Arteria  femoral. 
stehende  Canüle  wurde  das  defibrinirte  Blut  des  Thieres  vermittelst  Druck- 
naschen  durchgeleitet.  Als  die  vorher  umschlungenen  Venen  zugebunden 
wurden,  sank  in  der  Folge  das  Blut  in  der  Dnickflasche  noch  continuirlich ; 
es  musste  also  noch  eine  Bahn  offen  geblieben  sein.  Dieser  Abfluss  wurde 
durch  Leim-Injection  bei  Verschluss  der  genannten  Venen  gefunden:  Eine 
durch  die  Adductoren  verlaufende  Vene  aus  der  V.  ischiadica  entspringend 
mündete  in  die  cruralis  jenseits  der  Unterbindung,  tief  im  Scbenkelring. 
Da  also  die  Ligatur  der  Schenkelvene  an  dieser  Stelle  sich  als  insufficient 
erweist,  machten  wir  folgenden  Versuch : 

Vers.  2)  Nach  Unterbindung  der  V.  saph.  magna  in  der  Höhe  des 
Kniegelenks,  der  V.  saph.  parva  am  Ursprung  der  Achillessehne  (die  Ver- 
hältnisse der  V.  tibial.  ant.  waren  damals  uns  noch  nicht  bekannt)  wurden 
vom  Fussrücken  aus  die  Venen  injicirt.  Die  Vena  cruralis  füllte  sicli  und 
die  Präparation  constatirte ,  dass  jener  Ast  der  Vena  saph.  parva,  der  von 
der  Aussenfläche  des  Fusses  kommt ,  nicht  mit  in  die  Unterbindung  ge- 
fnsst  war. 

Vers.  3)  Diese  Anastomose  wurde  mit  in  das  Bereich  der  Ligatur 
gezogen,  die  V.  saph.  magna  wie  bisher  unterbunden.  Die  wieder  ein- 
tretende Füllung  der  Schenkelvene  führte  zur  Aufklärung  über  die  Ver- 
hältnisse der  V.  tibial.  antica. 

Vers.  4)  Die  Vena  tib.  ant  wurd&  sammt  den  anderen  beiden  Venen 
ligirl.  Dennoch  drang  die  Injectionsmasse  in  die  V.  cruralis:  zwischen 
den  beiden  Zweigen  der  V.  tibial.  war  eine  Vorbindung  durch  ein  langes 
dünnes  Gefäss,  welches  unterhalb  der  Ligatur  aus  dem  einen  Ast  entsprin- 
gend nicht  mit  verschlossen  war. 

Vers.  5)  Ich  schnürte  nun  bei  der  folgenden  Injection  V.  tibialis 
mit  allen  über  ihr  liegenden  Weichtheilen  (Sehnen,  Fascien,  Haut)  fest  zu- 
sammen und  erreichte  endlich,  dass  in  di^  Schenkel vene  keine  Injections- 
masse eindrang.  Dieses  waren  die  Untersuchungen,  die  ich  zur  Ermitte- 
lung des  venösen  Kreislaufes  un^  seiner  Abschliessung  vornahm.    Weitere 
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derartige  Proben  wurden  bei  mehreren  Versuchen  gendocht,  denn  ich 
verfehlte  nicht,  jedesmal  wenn  ich  Verdacht  hatte,  dass  ein  Fehler  in 
der  Unterbindung  vorliege,  die  Injection  von  der  Peripherie  her  zu  Rathe 
zu  ziehen.  Ein  vollkommener  Abschluss  ist  aber  durch  die  regelrechte 
Unterbindung  der  drei  Hauptvenen  wohl  nicht  zu  bewerkstelligen ,  denn 
eine  Menge  kleiner  Hautvenen,  deren  Anzahl  man  bei  recht  gut  gelungenen 
Injectionen  der  Venen  von  den  Arterien  her  erst  erkennen  kann,  mögen 
immer  noch  eine  Summe  kleiner  Wege  für  das  Blut  offen  erhalten.  Dass 
sie  bei  der  Injection  mit  Leim  von  der  Peripherie  her  nicht  mit  gefüllt 
wurden,  daran  trägt  wohl  die  niedere  Temperatur  der  Haut  über  dem 
Schenkel  Schuld.  Denn  ich  erhielt  die  Injection  der  kleinen  Hautgefüsse 
nur  bei  anhaltender  hoher  Temperatur  der  Präparate. 


Die  Nerven    der   hinteren   Extremität,   die  Durch- 

scbneidung   des    N.    ischindicus    und   die   Reizung 

des  peripherischen  Stumpfes. 

Vom  N.  cruralis  reicht  nur  ein  Ast,  der  N.  saphenus,  bis  in 
das  Gebiet,  welches  zu  meinen  l ntersuchungen  diente,  herab. 
Dieser  dünne  Haulnerv  endigt  in  der  Gegend  des  Sprunggelenks. 
Der  N.  ischiadicus  tritt  nach  innen  vom  Sitzbeinhöcker 
aus  dem  Becken,  zerfällt  während  seines  Verlaufes  zwischen 
den  hinteren  Oberschenkelmuskeln  in  den  N.  tibialis  und  pe- 
roneus ,  welche  die  unser  Lymphgebiet  beherrschenden  Nerven 
enthalten. 

Die  Durcbschneidung  des  N.  ischiadicus,  weiche  ich  in  der 
Mehrzahl  meiner  Versuche  mit  Neurotomie  vornahm,  bietet 
einige  Schwierigkeiten.  Man  muss  vom  Hautschnitt  aus,  der 
parallel  zur  Längsaxe  der  Kreuzwirbel  gemacht  wird,  durch 
die  oberflächlichen  Fascienlagen  und  dann  durch  vieles  Fett  bis 
auf  das  Lig.  sacrotuberosum  vordringen.  Dieses  Band  wird 
durchschnitten.  Nun  muss  man  in  der  Tiefe  zwischen  Hüft- 
muskeln und  fettreichem  Bindegewebe  und  einer  Menge  von 
Gewissen  (die  alle  nach  der  Einverleibung  von  Opium  sehr 
weit  sind)  arbeiten.  Ist  man  bis  zutn  Nerven  vorgedrungen,  so 
kommen  Zuckungen  und  Schmerzäusserungen.  Die  Durch- 
schneidung des  Ischiadicus  geschieht  nach  sorgfilltiger  Prdpara- 
tion,  die  vor  allem  jedes  Blutgefäss  bei  Seite  zu  schaffen  hat, 
indem  man  den  Nerven  auf  einen  stumpfen  und  breiten  Haken 
fasst  und  mit  scharfer  Scbeere  rasch  durchtrennt.    Eine  lebhafte 
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Zuckung  erfolgt  und  alsbald  wird  die  Pfote  warm ;  die  kleinen 
Arterien  der  Zehen  lassen  Pulsation  wahrnehmen. 

Sojl  gereizt  werden ,  so  versieht  man  den  peripherischen 
Stumpf  des  Nerven  mit  einem  Faden ,  von  welchem  geloilet  er 
eicht  in  den  Reizlrüger  eingelegt  werden  kann.  Diese  Vorrich- 
tung besteht  aus  zwei  HartgummipliKtchen,  deren  jedes  an 
einem  Ende  eine  Rinne  führt.  Die  am  entgegengesetzten  Ende  in 
die  eine  Platte  eintretenden  Poldrühte  endigen  in  dieser  Rinne, 
welche  mit  der  andern  einen  Canal  bildet,  sobald  beide  Platten 
auf  einander  geschraubt  sind.  In  diesen  Canal  schliesst  man 
den  mit  salzwasserfeuchtem  Löschpapier  umgebenen  Nerven 
ein.  Zur  Verhütung  von  Stromschleifen  von  den  Poldrühten  her 
thut  man  gut,  den  ganzen  Reiztrüger  in  Kaulschukpapier  ein- 
zuhüllen. Auf  diese  Weise  Uisst  sich  der  Ischiadicus  sehr 
prompt  und  was  sehr  interessant  ist  stundenlang  mit  Erfolg 
(Tetanus)  reizen.  Während  der  Reizung  schwanden  bei  un-, 
seren  Versuchen  die  Pulse  der  kleinen  Arterien  an  den  Zehen, 
die  der  grossen  wurden  kleiner  und  härter. 

Die  Versuche  sind  im  Ganzen ,  wenn  auch  in  ihrer  Vor- 
bereitung mühsam  und  langweilig,  so  doch  leicht  anzustellen. 
Von  i5  Versuchen,  einen  Vorversuch  eingerechnet,  misslang 
keiner  gänzlich.  Wenn  die  Beobachtung  im  Gang  ist,  treten 
nur  solche  Zwischenfälle  ein,  welche  den  Versuch  eher  als  be- 
absichtigt ist  unterbrechen.  Als  gewöhnliches  Vorkommniss  ist 
die  nach  längerer  oder  kürzerer  Zeit  nothwcndige  Reinigung 
der  Ganüle  zu  bezeichnen.  Im  engen  Lumen  derselben  bilden 
sich  leicht  Gerinnsel.  Diese  bei  klarer  Lymphe  gelben  oder 
weisslichen,  bei  blutiger  Lymphe  braunen  Coagula  werden  nach 
dem  von  Paschutin  empfohlenen  Verfahren  mit  einem  Platin- 
drählchen  oder  einer  langen  Schweinsborste  entfernt.  Die  Borste 
hat  ihre  Schattenseiten ,  indem  sie  an  ihrer  untern  Anschwel- 
lung oft  Stacheln  und  Spitzchen  besitzt,  die  das  Lymphgefläss 
lädiren  und  weil  sich  von  jener  Kuppe  Häutchen  ablösen  kön- 
nen, wodurch  Canüle  oder  Lymphgeßiss  verstopft  werden: 
Nach  der  Versuchszeit,  die  für  die  einzelnen  Absclinitte  eine 
halbe  oder  eine  ganze  Stunde  in  Anspruch  nahm ,  wurde  jedes- 
mal gereinigt  und  die  kleineren  festeren  Gerinnsel  aus  dem 
engen  Metalllheil  der  Canüle,  die  lockeren  grösseren  aus  dem 
Kautschukansatz  derselben  entfernt. 
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Ist  eine  Läsion  des  Gefässes  vorgekommen  (unvorsichtige 
Reinigung,  Zuckungen  des  Tbieresj  oder  ist  die  Canüle  gar  aus 
dem  Gefäss  geschlüpft,  so  kann  man  im  ersten  Falle  Kur  Noth 
in  die  alte ,  im  zweiten  Fall  nach  erneuter  Unterbindung  des 
Gefässes  in  eine  frische  Oeffnung  einsetzen. 

Bei  Versuchen  mit  Blutstauung  findet  manchmal  Lymph- 
ausfluss  und  capilUire  Blutung  aus  der  Hautwunde  statt.  Der 
Lymphverlust  ist  aber  gegenüber  den  unter  diesen  Verhaltnissen 
gewonnenen  Lymphmengen  verschwindend  klei^i.  Die  Blutungen 
kann  man  leicht  mit  styptischen  Mitteln  stillen. 

Die  Ischiadicusreizung,  sofern  man  sich  vorsieht,  dass  nicht 
Stromschleifen  nach  dem  centralen  Stumpf  gelangen ,  lässt  die 
Thiere  ziemlich  ruhig.  Der  Tetanus  scheint  allerdings  unan- 
genehme Empfindungen  im  Gebiete  des  Cruralis  hervorzurufen, 
und  die  beobachteten  spontanen  Bewegungen  der  Strecker  zu 
veranlassen. 

lieber  den  Lymphstrom  am  Fusse  des  Hundes. 

Den  Einfluss,  welchen  irgend  eine  Aenderung  in  den 
Lebenseigenschaften  des  Gliedes  auf  die  Bildung  der  Lymphe 
übt,  können  wir  gegenwartig  nur  dadurch  ermitteln,  dass  wir 
in  zwei  aufeinanderfolgenden  Versuchen  die  Geschwindigkeiten 
und  die  Zusammensetzung  der  strömenden  Lymphe  mit  einander 
vergleichen,  von  welchen  die  eine  vor,  die  andere  aber  nach  der 
Einführung  der  neuen  Bedingungen  gesammelt  wurde.  Streng 
genommen  kann  dieses  Verfahren  nur  Aufschlüsse  über  den 
gegenwärtigen  Zustand  des  dem  Vei*suche  unterworfenen  Thieres 
gewähren,  weil  der  ursprüngliche  Verband  von  Bedingungen,  zu 
welchem  die  neue  willkürliche  hinzu  gesetzt  wird,  keineswegs 
zu  allen  Zeiten  und  in  allen  Individuen  derselbe  ist.  Dem- 
gemäss  muss  man  darauf  gefasst  sein,  dass  dieselbe  Verände- 
rung, welche  an  den  gleichnamigen  Orten  zweier  verschiede- 
ner Thiere  angebracht  wird,  ungleiche  Erfolge  für  die  Ab- 
sonderung nach  sich  zieht.  Dieses  zeigt  sich  auch  in  dem 
Ergebnisse  der  folgenden  Versuchsreihe,  glücklicherweise  jedoch 
nicht  in  einem  solchen  Umfange ,  dass  nicht  wenigstens  gewisse 
Regeln  jedesmal  wiederkehrten.  Hieraus  ist  zu  schliessen,  dass 
die  Bedingungen,  unter  welchen  die  Absonderung  der  Lymphe 
beim  Beginne  des  Versuches  vor  sich  ging,  meist  ähnliche  waren. 
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Zum  Theil  mag  diese  Ueboreinstimmung  darauf  beruhen ,  dass 
jedes  Thier  vor  und  wahrend  des  Versuchs  auf  möglichst 
gleiche  Weise  behandelt  ist.  Namentlich  wurden  sliromtliche 
Hunde  mehrere  Tage  vor  ihrer  Benutzung  reichlich  mit  Fleisch 
und  Brod  gefüttert ,  und  vor  dem  Aufsuchen  der  Lymphgefässe 
durch  Opiumti'nctur,  welche  in  die  Y.  jugularis  gespritzt  ward, 
in  aonSlhemd  gleichem  Grade  betäubt.  Wenn  die  CanUle  in  das 
Gef^s  eingebunden  war,  so  wurde  der  Fuss  nach  Ablauf  einer ' 
bestimmten  Zeit  mit  der  Hand  sorgfältig  und  zwar  so  lange  aus- 
gepresst ,  bis  sein  Gehalt  aü  Lymphe  vollständig  erschöpft  war. 
Die  Versuche ,  welche  unter  diesen  Umständen  ausgeführt  sind, 
sollen  als  die  normalen  bezeichnet  werden.  Mit  ihrer  Mittheilung 
werde  ich  beginnen. 

1 .  Die  schon  früher  bekannte  Thatsache,  dass  die  Geschwin* 
digkeit  des  Lymphstromes  um  so  mehr  abnimmt,  je  Öfter  die  künst- 
liche Entleerung  derGefässe  stattfindet,  hat  durch  Paschutin  eine 
genauere  Fassung  erhalten.  Meine  Versuche  bestätigen  dieselbe 
für  die  mit  Opium  betäubten  Thiere  ausnahmlos.  In  der  nachfol- 
genden Zusaipmenstellung  habe  ich  jedoch  nur  diejenigen  Beob- 
achtungen benutzt,  in  welchen  der  Normalversuch  eine  Stunde 
lang  andauerte.  In  einem  jede^  wurde  der  Fuss  nach  je  5  Minu- 
ten ausgedrückt,  und  nach  je  2  Auspressungen  das'  Volumen  der 
gewonnenen  Flüssigkeit  abgelesen ;  so  erhielt  ich  an  jedem  der 
fünf  durch  römische  Ziffern  bezeichneten  Thiere  sechs  Bestim-« 
niungen,  welche  in  der  nachfolgenden  Tabelle  in  der  zeitlichen 
Folge,  in  der  sie  gewonnen  wurden,  unter  einander  geschrieben 
sind.  Jede  Zahl  J)edeutet  in  Gem.  die  Lymphmenge,  die  in 
40  Minuten,  also  durch  je  zwei  Auspressungen  erhalten  wurde. 
III.         vm.         IX.  XI.  XV. 

4,4  Com.    0,9  Gem.    0,5  Gero.    4,iCcni.    0,8  Gera. 


0,4     - 

0,7     - 

0,4     - 

0,8     - 

0|4 

0,4     - 

0,5     - 

0,3     . 

0,6     - 

0,5 

0,3     - 

0,5     - 

0,Ä     - 

0,5     - 

0,3 

0,8     - 

0,3     - 

o,a    - 

0,5     - 

0|4 

0,4     - 

0,3     - 

0,1      - 

0,4     - 

0,15 

Aus  diesen  Reihen  schliesse  ich,  dass  sich  die  Geschwindig- 
keit der  Absonderung  vermindert,  wenn  die  Zahl  der  Aus- 
pressungen zunimmt;  und  zwar  so,  dass  der  Unterschied  zweier 
nach  einander  gewonnenen  Volumina  im  Beginn  der  Reihe 
grösser  als  gegen  das  Ende  dei^selben  ist.    Gegen  diesen  Schluss 
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konnle  man  einwenden,  dass  in  den  vorsteheilden  Reihen  zwei- 
mal [Hund  111,  Zahl  4  und  Hund  XV,  Zahl  6]  Abweichungen  von 
der  aufgestellten  Regel  vorkommen.  Einen  solchen  Eii^wurf 
halteich  jedoch  für  hinftlllig;  denn  abgesehen  davon,  dass  die 
Zahl  der  eutreffenden  Fslle  in  der  ausgesprochensten  Mehrheit 
ist,  hat  man  doch  auch  zu  beachten,  wie  klein  die  absoluten 
Mengen  von  Flüssigkeit  sind ,  welche  hier  den  Ausschlag  geben. 
Geringe  Abweidiungen  in  der  Art  der  auspressenden  Handgriffe 
werden  somit  schon  genügen,  um  die  Menge  der  gewonnenen 
Flüssigkeit  etwas  zu  alteriren  und  den  wahren  Verlauf  der  Ab- 
sonderung zu  verdecken.  Weil  nun  trotz  dieser  scheinbar  kaum 
zu  vermeidenden  Fehlerquelle  eine  Regel,  die  schon  auf  anderem 
Wege  festgestellt  wurde,  auch  hier  zum  Vorschein  kommt,  so 
sehe  ich  darin  den  Beweis,  dass  der  Handgriff,  durch  welchen 
ich  der  Pfote  ihre  Lymphe  zu  entziehen  suchte ,  seinem  Zwecke 
vollkommen  entsprochen  hat. 

2.  In  den  Beobachtungen ,  denen  die  vorbin  mitgetheilten 
Reihen  entnommen  sind ,  bestätigte  sich  auch  eine  andere ,  an 
dem  Lymphstrom  der  Gliedmaassen  schon  beobachtete  Thatsache. 
Es  floss  nümlich,  vorausgesetzt  dass  die  Pfote  ruhig  und  sich 
selbst  überlassen  blieb,  gewöhnlich  nicht  die  geringste  Menge 
von  Lymphe  aus  der  Canüle  hervor,  trotzdem  dass  das  Glied 
horizontal  und  die  Lymphcanüle  so  gelagert  war,  dass  jenseits 
Jhrer  freien  Mündung  nicht  der  mindeste  Gegendruck  bestapd. 

Als  eins  von  mehreren  mir  zu  Gebote  stehenden  Beispielen 
mag  das  folgende  gleich  aus  Versuch  4  meiner  Beobachtungs- 
protocolle  angeführt  werden.  Als  die  Pfote  30  Minuten  hin- 
durch in  Ruhe  gelassen  wurde,  floss  nichts  hervor,  durch  zwei 
in  je  fünf  Minuten  auf  einander  folgende  Pressungen  wurden 
darauf  0,6  Ccra.  Lymphe  entleert.  Als  nun  abermals  15  Minuten 
hindurch  das  Ausdrücken  unterblieb,  stockte  auch  der  Ausfluss 
vollständig.  In  dieser  und  den  ihr  ähnlichen  Beobachtungen  hat 
also  die  in  die  Lymphgefässe  übergeführte  Flüssigkeit  keinen 
Anstoss  zur  Fortbewegung  innerhalb  der  ruhenden  Pfote 
empfangen.  —  Da  sich  nun,  wenn  der  Ausfluss  slotkt,  keine 
ödematöse  Anschwellung  bemerklich  macht,  so  ist  die  Annahme 
berechtigt,  dass  die  Absonderung  der  Lymphe  stillsteht,  wenä 
die  Wurzeln  der  Lymphgefiisse  bezüglich  die  letzteren  selbst  bis 
zu^  einem  gewissen  Gi*ade  gefüllt  sind.  Dieser  letjstere  Zusfafid 
scheint  sich  sogar  in  nicht  allzulanger  Zeit  einzustellen ;  hieifQr 
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spriobi  tum  tniodesten  der  folgende  Versuch.  Bei  dem  Tfaiere, 
den  er  betrifft  (XlII) ,  wurden  abwechselnd  drei  Auspressutigen 
nach  je  fttnf  und  nach  je  zehn  Minuten  vorigenommen.  Hierdurch 
wurden  erhalten : 


1  je  6  M'maten 

Nach  je  40  Minuten 

entleert : 

entieert : 

^t 

0,8 

^,7 

0,7 

4,6  0,5 

In  diesem  Versuche  hat  es  fast  den  Anscheib,  als  ob 
der  Füllungsgrad,  welchen  die  Lymphwege  der  Pfote  erlangt 
hatten,  nach  fünf  Minuten  Ruhe  gerade  so  gross  gewesen  sei, 
als  nach  eehn  Minuten  Ruhe,  da  in  derselben  Zeit  durch  die 
doppelte  Zahl  der  Auspressungen  ungefohr  das  doppelte  an 
Lymphe  erbalten  wurde.  Diese  Beobachtung  bedarf  nun  aller- 
dings noch  mannigfacher  Wiederholung ,  ehe  man  hieraus  den 
Sohluas  ziehen  darf,  dass  in^den  Gliedmaassen,  welche  keine 
Störung  ihnes  Blutkreislaufes  erlitten  baben ,  nur  in  dem  Maasse 
Lymphe  abgesondert  werde,  in  welchem  dieselbe  durch  die 
Bewegui^  der  Glieder  entleert  wird. 

Wie  dem  auch  sein  mag ,  die  Entleerung  der  Wurzeln  und 
Getesse  des  Lymphwerkes  ist  jedenfalls,  wie  dieses  auch  schon 
Gmer&wh  \uad  PiMchnUn  erkannt  haben,  fttr  die  Absonderung 
unserer  Flüssigkei4  v«o  <ler  grössten  Bedeutung.  Um  dieses  be- 
greiflich zu  finden,  ist  2u  erwägen,  dass  der  yon  mir  ausgeübte 
üandgKff  auf  dreierlei  Weise  wirksam  werden  könnte.  Enstens 
dadurch,  dass  durch  den  wiederkehrenden  Druck  eine  Lähmung 
beeüglich  eine  Erschlaffung  der  Gei^sswftnd  bedingt  wird ;  denn 
es  ist  bekannt  genug,  dass  Blutgefösse,  welche  wiederholten 
und  anleitenden  Drücken  ausgesetzt  sind,  sich  erweitern. 
Obwohl  nun  hierdurch  möglicherweise  der  Widerstand  ver- 
roiiiderl  wird,  welchen  die  Gefüsshaut  dem  Darditritt  der 
Flüssigkeit  enijgegenseizt ,  so  glaube  ich  doch  nicht,  dass  darauf 
die  Wirksamkeit  des  von  mir  ausgeübten  Handgriffes  su  sdiieben 
ist;  denn  wäre  die  Lähnmog  der  Geföss wand  von  wesentKcher 
Bedeutung,  so  dürfte  mit  der  bfoeren  Wiederholung  des  Aus^ 
pressens  das  Volumen  der  entleerten  Flüssigkeit  nicht  abnehmen, 
wie  es  doch  in  der  That  dei*  Fall  ist,  z.  B.  auch,  wenn  mati  Ver- 
suche mit  Durchschneidung  der  vasomotorischen  Nerven  anstellt. 
Eher  sollte  man  vermehrten  Ausfiuss  erwarten^  ^  durch  die 

27» 
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häufige  Wiederkehr  des  Druckes  die  Ausbildung  der  Lähmung 
offenbar  befördert  werden  muss.  Zudem  ist  der  besprochene 
Erklärungsversuch  auf  die  Beobachtungen  von  Genersick  und 
PaschuUn  gar  nicht  anwendbar. 

Nächstdem  würde  man  die  Pressungen,  welche  der  Pfote 
durch  die  Hand  des  Beobachters  mitgetheilt  werden ,  darum  fUr 
ein  Förderungsmittel  der  Lymphbildung  erklären  können,  weil 
sie  den  Blutstrom  in  dieser  beeinflussen.  Denn  es  wird  der 
Finger,  indem  er  Blutgefässe  zusammendrückt,  den  Strom  in 
diesen  nach  der  einen  Richtung  bin  beschleunigen  und  nach  der 
andern  dagegen  hemmen.  Somit  werden  die  Kräfte  vermehrt, 
welche  möglicherweise  das  Durchtreten  von  Flüssigkeit  durch 
die  Gefässwand  hindurch  befördern.  Trotzdem  dürfte  auch 
hierin  der  wahre  Grund  für  die  vermehile  Absonderung  nicht 
zu  suchen  sein ;  denn  wäre  dieses  wirklich  der  Fall ,  so  würde 
der  zeitliche  Verlauf  der  Absonderung ,  wie  er  sich  unter  dem 
Einflüsse  des  Druckes  gestaltet,  ganz  anders  ausfallen  müssen, 
als  es  in  Wirklichkeit  geschieht.  Die  Erfahrung  lehrt,  dass  der 
Fingerdruck,  welcher  nach  einer  längeren  Ruhe  ausgeübt  wird, 
sich  anfänglich  sehr  wirksam ,  nach  drei-  bis  viermaliger  Wie- 
derholung aber  als  vollkommen  unwirksam  erweist.  Daraus 
geht  hervor,  dass  durch  den  Handgriff  ein  angesammelter  Vor- 
rath  herausbefördert,  keineswegs  jedoch  durch  ihn  eine  un- 
mittelbare Veranlassung  zur  Absonderung  gegeben  wird. 

Dadurch,  dass  der  Fingerdruck  die  Flüssigkeit  entfernt, 
welche  in  den  Gewebslücken  gelegen  ist,  wird  endlich  auch 
eine  Störung  des  elastischen  Gleichgewichtes  in  den  Bestand- 
theilen  der  Pfote  und  somit  ein  Bestreben  im  Bindegewebe  her- 
vorgerufen, die  frühere  Lage  wieder  anzunehmen.  Wenn  dieses 
eine  Stellung  der  festen  Tbeile  fordert,  bei  Velcher  keine  un- 
mittelbare Berührung  derselben  stattfindet,  so  ist  hierdurch 
eine  Bedingung  hergestellt,  welche  die  Lymphbildung  befördern 
muss.  Bei  der  Weichheit,  die  allen  Formen  des  Bindegewebes 
eigen  ist ,  werden  die  saugenden  Kräfte ,  welche  durch  die  Ent- 
fernung der  Flüssigkeit  wachgerufen  sind,  voraussichtlich  mir 
massig  sein.  Deshalb  wird  auch  die  Füllung  der  Lücken  nur 
sehr  allmälig  bis  zum  ursprünglichen  Grade  vorwärtsschreiten. 
—  Unter  den  Erklärungen,  die  man  nach  dem  Gesagten  für 
die  Wirkung  geben  kann,  welche  die  passive  Bewegung  der 
Glieder  auf  die  Lymphbildung  übt,  scheint  mir  die  zuletzt  an- 
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geführte  die  einfachste  und  zugleich  die  zu  sein ,  aus  welcher 
sich  alle  Erscheinungen  ohne  Schwierigkeit  ableiten  lassen.  Die 
Consequenzen ,  welche  aus  ihr  hervorgehen,  mttssten  allerdings 
erst  genauer  geprüft  werden ,  ehe  man  sie  als  die  allein  richtige 
betrachten  dürfte. 

3.  Durch  Paschutin  haben  wir  erfahren,  dass  die  active 
Gongestion,  welche  auf  die  Durchschneidung  der  verengenden 
Gefässnerven  zu  folgen  pflegt ,,  keine  Vermehrung  der  Lymph- 
Absonderung  herbeiführt;  da  sich  mein  Object  ganz  vorzugs- 
weise zur  Prüfung  dieser  Angabe  eignet,  so  habe  ich  dieselbe 
nicht  unterlassen.  Um  eine  Lähmung  in  den  Muskeln  der 
Arterien  herbeizuführen,  wurden  entweder  die  N.  tibialis  u. 
peron.,  in  der  Regel  aber  der  N.  ischiadicus  durchschnitten. 
Wenn  ich  diesen  letztern  wählte ,  so  suchte  ich  ihn  unmittelbar 
nach  seinem  Austritt  aus  dem  Becken  auf,  wie  schon  früher  an- 
gegeben worden  ist,  und  durchschnitt  ihn  meist  unterhalb  der 
Aeste,  die  er  in  die  langen  Beuger  des  Unterschenkels  abgiebt. 
Zum  Beweis  dafür ,  dass  diese  Operation  die  beabsichtigte  Ge- 
fUssläbmung  herbeigeführt  hatte,  diente  die  Erwärmung  der 
Pfote  und  in  günstigen  Fällen  das  Auftreten  einer  Pulsation  der 
Art.  digitales,  welche  vor  der  Durchschneidung  des  Nerven 
nicht  fühlbar  gewesen  war.  Die  Versuche  lieferten  die  folgenden 
Zahlen. 

YI.  Keine  Betäubung  durch  Opium. 
In  je  1 0  Minuten  wurden  durch  zwei- 
maliges Ausdrücken  gewonnen    .   .      0,6,  0,3.  0,6  Ccm. 

Nach  Durchschneidung  des  N. 
tibialis  anticus  erwärmte  sich  die 
Pfote,  aber  es  trat  keine  Pulsation 
der  Digitalarterien  ein.  In  je  1 0  Mi- 
nuten wurden  durch  zweimaliges 
Ausdrücken  gewonnen 0,4.  0,4.  0,7.  .0,3.  0,5.  0,6  Ccm. 

X*  Durch  Opium  betäubt.  In  je 
40  Minuten  wurden  durch  zwei- 
maliges Ausdrücken  gewonnen    .   .      0,6.  0,4.  0,3  Ccm. 

DerN.  ischiadicus  durchschnitten, 
wobei  durch  Verletzung  einer  Arte- 
rie eine  starke  Blutung  entstand.  In 
der  Pfote  war  keine  Pulsation  fühl- 
bar. In  je  40  Minuten  wurden  durch 
zweimaliges  Ausdrücken  gewonnen     0,2.  0,2.  0,15.  0,25.  0,2.  0,25  Ccm. 
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XL  Durch  Opium  betäubt.  la  je 
4  0  Minuten  wurden  durch  zwei- 
maliges Ausdrücken  gewonnen    .    .      4,2.   0,8.    0,6.    0,5.   0,5.   0,4  Ccm. 

DerN.  ischiadicus  durchschnitten. 
Sofort  erwärmte  sich  die  Pfote 
und  es  pulsirten  die  Digital- 
arterien.  In  je  4  0  Minuten  wurden 
durch  zweimaliges  Ausdrücken  ge- 
wonnen           0,8.  0,7.  0,4.  0,4.  0,45.  0,85  Ccm. 

XII*  Durch  Opium  betäubt.  In  je 
40  Minuten  wurden  durch  zweima« 
liges  Ausdrücken  gewonnen    ...      0,4.  0,85.  0,45  Ccm.  ' 

DerN.  ischiadicus  durchschnitten. 
Die  Pfote  wird  sofort  warm,  keine 
Pulsation  der  Digitalarterien.  In  je 
40  Minuten  wurden  durch  zweima- 
liges Ausdrücken  gewonnen .    .    .   .      0,8.  0,S.  0,S5.  0,S5.  0,S.  0,S5Ccm. 

XY.  Durch  Opium  betäubt.  Altes 
Thier,  magere  Pfote.  In  je  4  0  Minu- 
ten wurden  durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen     .    .    ^  .   .    .    .      0,8.  0,5.  0,8.  0,8.  0,4.  0,45  Gcm. 

DerN.  ischiadicus  durchschnitten. 
Die  Pfote  sofort  warm.  Pulsa- 
tion der  Digitalarterien  fühl- 
bar. In  je  4  0  Minuten  wurden  durch 
zweimaliges  Ausdrücken  gewonnen     0,S.  0,4.  0,45.  0,45.  0,8.  0,2  Ccm. 

Der  peripherische  Stumpf  des  N. 
ischiadicus  wird  mit  isolirten  Elec- 
troden  versehen  und  gereizt,  sodass 
eine  Stunde  hindurch  die  Muskeln 
des  Unterschenkels  in  Tetanus  ver- 
harren. Die  Pulsation  der  Digiial- 
arterien  verschwindet  und  die  Pfote 
kühlt  sich  rasch  ab.  In  je  4  0  Min. 
wurden  durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen     0,2.  0,45.  0,25.  0,2.  0,4.  0,2  Ccm. 

Meine  Beobacbtungen  bestätigen  somit  im  Wesentlichen 
die  Angaben  Paschutin'Sy  dennoch  möchte  ich  die  Steigerung 
des  arteriellen  Zuflusses  bei  ungehemmtem  AbOuss  durch  die 
Venen  nicht  als  vollkommen  gleichgültig  betrachten,  da  in 
zweien  der  vorstehenden  Beobachtungen  (VI  und  XI}  statt  der 
zu  erwartenden  Abnahme  der  Ausflussgeschwindigkeit  ein 
kleines  Ansteigen  derselben  eintrat.   Aber  auch  dieses  war  doch 


ÄBüXlfGIGKEIT  DSR  LTKPHABSOyDIHlTNG  VOM  BlUTSTROM.       415 

äusserst  gering  im  Vergleich  zi^  der  Vermehrung  dea  arteriellen 
Stromes,  wie  er  sich  namentlich  in  Versuch  XI  bemerkbar 
machte. 

An  diese  durch  das  Experinqent  ermittelte^  Th^^achen 
durften  sich  die  Beobachtungen  der  Pathologen  oft  geni^g  an-r 
schliessen,  da,  wie  ich  sogleich  cjartbui]!  werde,  die  Odema- 
tose  Schwellung  mit  der  vermehrten  Lymphhildung  Hand  in 
Hand  geht.  Denn  in  manchen  Zustanden,  wo  die  Annahme 
einer  Paralyse  der  vasomotorischen  Nerven  gestattet  ist,  findet 
sich  ausser  leichtem  Gedunsensein  der  Thetle,  das  der  vermehr- 
ten GePässfUllung  zuzuschreiben  ist,  keine  Schwellung ,  die  auf 
Austritt  seröser  Flüssigkeit  in  die  Gewebslücken  hindeutet. 
Dagegen  sehen  wir  Schadlichkeilen ,  welche  von  aussen  her  den 
venösen  Abfluss  hemipen,  unter  Umstanden  rasch  eine  Schwel- 
lung in  und  unter  der  Haut  nachfolgen,  wie  sich  an  jeder  festen 
Umschnttrung  eines  Gliedes  durch  ein  Band  nachweisen  lasst. 

4.  An  den  Thieren ,  an  welchen  die  Erfolge  der  Nerven- 
durchschneidung geprüft  waren,  wurde  unmittelbar  nachher 
die  Verengung  der  venösen  Strom wege  vorgenommen. 

Nach  den  Erfahrungen,  die  ich  bei  dieser  Variation  des 
Versuchs  gemacht  habe,  scheint  mir  die  Behauptung  nicht 
unberechtigt,  dass  sich  die  Pfole  des  Hundes  dem  Ohre  des 
Kaninchens,  der  Zunge  und  den  Schwimmfalten  des  Frosches 
ebenbürtig  zur  Seite  stellt,  wenn  es  sich  um  die  Aufklärung 
der  unter  dem  Namen  der  Stauungshyperaemie  zusammen- 
gefassten  Vorgange  handelt.  Nicht  etwa  deshalb,  weil  man  an 
der  Hundepfote  die  Beobacht^ngen  bestätigen  könnte ,  welche 
an  den  andern  Objecten  schon  geipacbt  wurden ,  sondern  viel- 
mehr, weil  an  ihr  neue  Thatsachen  zu  Tage  treten,  welche  die 
schon  bekannten  erweitern  und  erganzen. 

Ueber  die  Behandl ungs weise ,  welche  das  Glied  erfuhr, 
nachdem  seine  Venen  unterbunden  waren,  bedarf  es  keiner 
weiteren  Mittheilung ,  da  sie  dieselbe  blieb ,  welche  in  (Jen  vor- 
hergehenden Versuchsreihen  schon  geschildert  ist.  Die  Ergeb- 
nisse, von  denen  ich  zunächst  spreche,  sind  an  Pfoten  gewon- 
nen, an  denen  die  abführenden  Venen  sammtlich  verschlossen 
wurden.  Der  Gharacter ,  welchen  hierbei  der  Lymphstrom  an- 
nimmt, ist  durch  die  folgenden  vier  Kennzeichen  gegeben. 

a.  Unmittelbar  nach  eingetretenem  Verschlusse  der  Venen 
fliesst  die  Lymphe  reichlicher  als  vorher  und  zugleich  nehmen 
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wahrend  des  fortdauernden  Verschlusses  der  Venen  die  in 
den  aufeinanderfolgenden  Auspr^ssungen  bervorgeiriebenen 
Lymphmengen  nicht  ab,  sondern  im  Gegentheil  eher  zu.  Zur 
Verdeutlichung  des  eben  Gesagten  mögen  die  folgenden  Zahlen 
dienen. 

X.  Durch  Opium  betäubt.  Der 
N.  ischiadicus  durchschnitten,  wo- 
bei durch  Yerletaung  einer  Arterie 
feine  starke  Blutung  entsteht. 

Die  Venen  offen.  In  je  4  0  Minuten 
wurden  durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen 0,2.  0,2.  0,15.  0,25.  0,2.  0,25  Ccm. 

Während  Unterbindung ;  es  wurde 
sofort  in  je  10  Minuten  durch  zwei- 
maliges Ausdrücken  gewonnen    .    .      0,8.  0,6.  0,5.  0,6.  0,5.  0,4  Ccm. 

XI»  Durch  Opium  betäubt.  Der 
N.  ischiadicus  durchschnitten.  Die 
Venen  offen.  In  je  10  Minuten 
wurden  durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen 0,8.  0,7.  0,4.  0,4.  0,45.  0,35  Ccm. 

Während  derUnterbindung  wurde 
sofort  in  je  10  Minuten  durch  zwei- 
maliges Ausdrücken  gewonnen    .    .      1,6.   1,7,  1,7.  2,0.  1,2.  2.1  Ccm. 
Gewicht  der  Pfote  892  Gr.») 

Xn.  Durch  Opium  betäubt.  Der 
N.  ischiadicus  durchschnitten.  Die 
Venen  offen.  In  je  1 0  Minuten  wurde 
durch  zweimaliges  Ausdrücken  ge- 
wonnen          0,3.  0,2.  0,25.  0,25.  0,2.  0,25 Ccm. 

Während  Unterbindung ;  es  wurde 
sofort  in  je  1 0  Minuten  durch  zwei- 
maliges Auspressen  gewonnen    .   .      1,6.  1,8.  1,5.  1,6.  1,7.  1,7  Com. 
Gewicht  der  Pfote  415  Gr.  ♦) 

Xin.  Durch  Opium  betäubt.  Der 
N.  ischiadicus  durchschnitten.  Die 
Venen  offen.  In  je  10  Minuten  wur- 
den durch  zweimaliges  Ausdrücken 
gewonnen 1,9.  1,7.  1,6  Ccm. 

Während  Unterbindung ;  es  wurde 
sofort  in  je  10  Minuten  durch  zwei- 
maliges Ausdrücken  gewonnen    .   .      1,5.  2,4.  2,3  Ccm. 

*)  Nach  dem  Tode  wurde  die  Pfote  in  der  Ebene  abgeschnitten,  welche 
durch  den  Ort  der  Lymphcanüle  bestimmt  war,  und  gewogen. 
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Nach  Unterbindung  der  Venen  sieigt  somit  die  Menge  der 
ausgedrückten  Lymphe  rasch  empor,  denn  es  giebt  der' erste 
Handgriff,  welcher  nach  Unterbindung  der  Vene  ausgeübt  wird, 
nun  das  vier-  bis  sechsfache  mehr,  als  der  letzte  vor  der 
genannten  Operation  erzielt  hatte.  Dieser  vermehrte  Ausfluss  er- 
streckt sich  aber  nicht  blos  auf  die  erste  Auspressung ,  sondern 
er  behauptet  sich  auch  bei  den  folgenden,  wiederholt  zeigte  sich 
sogar,  dass  bei  den  späteren  Auspressungen  mehr  als  bei  der 
ersten  gewonnen  wurde.  Gleichzeitig  mit  diesen  Erscheinungen 
entwickelt  sich  huch  eine  Anschwellung  der  Pfote,  welche  zum 
Theil  wenigstens  auf  der  Anhäufung  von  Flüssigkeit  in  den 
Gewebslücken  beruht. 

b.  In  der  Normalreihe  hatten  wir  bemerkt,  dass  in  den 
Zeiten,  welche  zwei  die  Auspressung  besorgende  Handgriffe  von 
einander  trennten,  nur  Äusserst  selten  ein  selbständiger  Ausfluss 
aus  derCanttle  stattfand.  Während  der  Unterbindung  tritt  spon-^ 
tanes  AbtrOpfeln  in  grösserem  Maasse  sehr  häufig  ein.  Diesem  Vep- 
halten  gemäss  kann  es  nun  auch  nicht  auffallen ,  dass  die  Zahl 
der  Auspressungen ,  welche  in  gleichen  Zeiten  ausgeführt  wer- 
den, nicht  mehr  so  unmittelbar  auf  die  .Menge  der  hervor- 
geholten Flüssigkeit  wirkt,  wie  dieses  an  den  Pfoten  mit  offenen 
Venen  der  Fall  war.  An  dem  Thiere,  welches  schon  auf  pag.  41 1 
erwähnt  wurde,  habe  ich  dem  dort  mitgetheillen  Versuche  bei 
offenen  Venen ,  einen  anderen  bei  geschlossenen  zugefügt,  des- 
sen Ergebniss  folgendes  ist: 


Nach  je  5  Minuten 

Nach  je  4  0  Minuten 

entleert : 

entleert : 

4,5 

«,0 

2,4 

2,4 

2,3 

2,4 

eine  Stunde  später : 

4,« 

^4 

4,6 

4,6 

2,0  2,4 

Demnach  bildet  sich  während  der  Unterbindung  auch  un- 
abhängig von  der  Entleerung  oder,  besser  ausgedrückt,  von  der 
durch  sie  bedingten  Spannungsabnahme  neue  Gewebsflüssigkeit, 
eine  Annahme ,  die  sich  auch  schon  durch  die  Entstehung  des 
Oedems  rechtfertigt,  welches  bis  zu  einer  bedeutenden  Härte 
des  geschwellten  Gliedes  anwachsen  kann. 
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c.  Wenn  die  UnterbiDdung,  nachdem  sie  eine  Stunde  und 
länger  bestanden  hat,  wieder  gelöst  wird,  so  verschwindet  die 
durch  sie  bewirkte  Vermehrung  des  Ausflusses  nicht  augeo- 
bUcklich.  Die  Nachwirkung  der  vorher  vorhandenen  Blut- 
stauung macht  sich  eine  Stunde  und  oft  auch  länger  geltend. 
Dieses  mögen  die  folgenden  Zahlen  erläutern.  Da  die  nach- 
atehenden  Versuche  an  den  Thieren,  die  schon  auf  der  Seite 
416  erwähnt  wurden,  vorgenommen  sind,  und  die  Absende«' 
rungsveiten  und  Auspressungssahlen  dieselben  wie  dort  sind> 
so  kann  ich  hier  die  Uebersohriften  abkürzen. 

XI.  Während  der  Unterbindung.   .      4,6.  4,7,  4,7.  2,0.  4,i.  3,4  Ccm. 

Unterbindung  gelöst 2,2.    4,4.   4,4.   4,8.    4,2.   4,2.   4,2. 

4,4.  4,4.  0,9.  0,8.  0,8  Ccm.  ' 

Die  letftte  Auspressung,  die  vor  der  Unterbindung  der  Venen 
vorgenommen  war,  hatte  0,35  Gem.  getiefert,  somit  war  2  Stun- 
den nach  Läsung  der  Ligatur  die  vor  derselben  vorhandene  ge* 
ringe  Geschwindigkeit  noch  nioht  wieder  erreicht. 

Xn.  Wttiirend  der  Unterbindung  .      4,6.  4,8.  4,5.  4,6.  4,7.  4,7  Ccm. 

Unterbindung  gelöst 2,2.   2,4.    4,3.    4,0.    0,8.    0,8.   0,6. 

0,7.  0,5.   0,4.   0,2.   0,8.   0,3.  0,4. 
0,6.  0,5.  0,4.  0,3  Gem. 

Die  letzte  Auspressung,  die  vor  der  Unterbindung  der  Venen 
vorgenommen  war,  hatte  0,S!5  Ccm.  geliefert,  somit  machte  sich 
in  diesem  Fall  die  Nachwirkung  der  Unterbindung  mindestens 
3  Stunden  hindurch  geltend. 

(Nach  j9  5  Hin.  (N9CI1  je  10  Min. 

ausgepresst)  aasgepreset) 

XIII.  V^fthrend  der  Unterbindung     1,5.  2,4.  2,3.  2,0.  2,4.  2,4  Ccm. 

Unterbindung  gelöst 2,0.  4',4.  4,0.  4,0.  0,6.  0,4    - 

Unterbindung  wiederhergestellt  .      4,2.  4,6.  2,0.  4,4.  4,6.  2,4     - 

Unterbindung  gelöst 2,6.  4,7.  4,5.  0,6.  0,3.  0,4     - 

•  Die  letzte  Auspf essung,  die  vor  Unterbindung  der  Venen 
vorgenommen  war,  hatte  bei  einem  Intervall  der  Drücke  von 
5  Minuten  1,6  Ccm.;  bei  einem  Intervall  von  10  Minuten  da- 
gegen 0,5  Ccm.  betragen.  Es  war  also  in  diesem  Falle  nach 
Verlauf  von  einer  halben  Stunde  die  Nachwirkung  erloschen. 

In  einer  anderen  Beobachtung,  nämlich  in  derjenigen,  bei 
welcher  während  der  Durchschneidung  des  N.  ischiadicus  eine 
starke  Blutung  eingetreten  war^  fand,  wie  die  folgenden  Zahlen 
lehren,  gar  keine  NachwirkuQg  statt. 
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]^.  Während  der  Unterbindung  .   .      0,8.   0,6.   0,5.   0,6.    0,5.   0,4  Ccm. 

Unterbindung  gelöst 0,2.  0,2.  0,25.  0,15.  0,1.  0,2     - 

Unierbindung  wieder  hergestellt     0,7.  0,4.  0,5  Ccm. 

In  dem  Zeitraum,  welchen  ich  als  den  der  Nachwirkung  be- 
zeichnet habe,  pflegt  die  ödematOse  Anschwellung  allmälig  zu 
verschwinden ;  somit  liegt  es  nahe  zu  glauben,  dass  das  grössere 
Volum  von  Flüssigkeit,  welches  in  dem  genannten  Zeitabschnitt 
geliefert  wird,  aus  dem  in  der  Pfote  angehäuften  Vorrath  beiw 
rtthre.  Dieses  ist  zum  Theii  auch  wohl  der  Fall ;  wahrschein- 
lich besteht  jedoch  daneben  auch  eine  vermehrte  Absonderung,  . 
weil  es  sich  wiederholt,  namentlich  aber  in  Versuch  XI  und  XII 
zeigt,  dass  das  Maximum  des  Ausflusses  während  des  Ver- 
schlusses der  Venen  kleiner  als  dasjenige  in  der  Nachwirkung 
ausfällt,  trotzdem  dass  in  dieser  lelzteren  die  Schwellung  des 
Gliedes  schon  merklich  abgenommen  hatte. 

d.  Wahrend  der  Unterbindung  der  Venen  ändert  sich  aber 
nicht  blos  die  Menge ,  sondern  auch  die  Zusammensetzung  des 
Ausfliessenden.  Dieses  drückt  sich  sowohl  in  der  Farbe  der  Ge- 
sammtlymphe,  wie  auch  in  dem  trockenen  Rückstand  ihres  auf 
der  Ceptrifuge  gereinigten  Serums  aus.  Wahrend  nämlich  die 
in  dem  Normalversuch  gewonnene  Flüssigkeit  klar  und  in  der 
Regel  farblos  war,  wurde  sie  nach  der  Durcbschneidung  des 
N.  isohiadicus  gewöhnlich  schon  schwa(;h- gelblich,  während 
der  Unterbindung  dagegen  zeigte  sie  eine  merklichere  Umtärbung 
zum  Rothen  hin ,  die  ich  je  nach  ihrer  Intensität  als  gelbroth, 
rothgelb,  röthlich  und  blutig  bezeichnen  will.  Die  Beziehungen, 
welche  bestehen  zwischen  der  Geschwindigkeit  des  Ausflusses, 
dem  Gehalt  des  Serums  an  Rückstandsprocenten  und  der  Farbe 
der  Gesammtlymphe ,  die  selbstverständlich  durch  eine  Bei- 
mengung von  rothen  Blutkörperchen  bedingt  war,  sind  in  der 
folgenden  Zusammenstellung  ausgedrückt.  In  dieser  sind  die 
Ausflussgeschwindigkeiten  auf  gleiche  Zeiten  reducirt,  wenn  ^\e 
Zeiten,  während  welcher  die  Lymphe  aufgefangen  wurde  ^  nicht 
für  alle  Phasen  des  Versuchs  gleich  gross  waren.  (Auspressungen 
je  nach  5  oder  40  Minuten  vergl.  die  Uebersicht  sämmilicher 
Protocolle  am  Schluss.) 
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Ansflaat 

in  ein«r  halben 

Stund«. 

X«  Normalversach ' 1,3 

N.  tschiadicus  durchschoiUen  .   .  0,6 

Venen  unterbunden 4,7 

Unterbindung  gelöst 0,3 

Wieder  unterbunden 4,6 

XIL  Normalvenuch 4,2 

N.  ischiadicus  durchschnitten  .   .  0,7 

Venen  unterbunden  ......  4,4 

Unterbindung  gelöst  4 .  Portion   .  4,4 

-  2.      -     .   .  4,3 

-  3.       -      .    .  4,2 

XIII  a.    Mit  je   S  Minuten   langer 
Entleerungszeit. 

N.  ischiadicus  durchschnitten  .    .  5,2 

Venen  unterbunden 5,9 

Unterbindung  gelöst 4,4 

Venen  unterbunden 4,4 

Unterbindung  gelöst 5,8 

Xnib.    Mit  je  40  Minuten  langer 
Entleerungszeit. 

N.  ischiadicus  durchschnitten  .    .  2,0 

Venen  unterbunden 6,2 

Unterbindung  gelöst 2,2 

Venen  unterbunden 5,4 

Unterbindung  gelöst 4,3 

Ansflass 

in 

•ln«r  Stunde. 

XL  Normalversuch 4,0 

N.  ischiadicus  durchschnitten  .   .  3,4 

Venen  unterbunden 4  0,3 

Unterbindung  gelöst  4 .  Portion    .  8,7 

-  *    2.       -      .    .  5,8 


B6ck«tondfi- 

Farbe 

procente 

der  Oesammi- 

des  Serums. 

Ijmpbe. 

4,48 

farblos. 

3,62! 

gelbUch. 

8.44 

gelbroth. 

3,20 

gelblich. 

4,49 

rothgelb. 

2,07 

farblos. 

3,84 

forbips. 

2,62 

rötblich. 

2,79 

rothgclb. 

3,95 

rothgclb. 

2,20! 

gelbroth. 

5,46 

farblos. 

3,92 

blutig. 

3,22! 

röthlich. 

4,38 

rothgelb. 

3,04 

rothgelb. 

4,07 

gelbroth. 

3,22 

blutig. 

4,48 

röthlich. 

3,26 

röthlich. 

•      3,43 

rothgelb. 

Bftekstands- 

Farbe 

der  Gesammi^ 

des  Seruias. 

Ijrmpke. 

2,26 

farblos. 

2,421 

gelblich. 

2,40 

gelb. 

2,36 

blutig. 

2,87 

gelbroth. 

Betrachten  wir  zuerst  die  Farbenflnderung ,  welche  die 
Lymphe  während  der  Unterbrechung  des  Venen  Stromes  er- 
fährt ,  so  sehen  wir  durchweg ,  dass  sich  im  Gegensatz  zu  der 
früher  abgesonderten  ihre  Rothung  vermehrt.  Da  diese  letztere 
durch  die  Anwesenheit  von  Blutkörperchen  bedingl  wird,  so  hat 
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Während  der  Unterbindung  der  Venen  die  Auswanderung  der 
genannten  Formbestandtheile  in  einem  erhöhteren  Maasse  statt- 
gefunden, gerade  so,  wie  es  die  Beobachtungen  von  Cohnheim 
verlangen.  Weil  die  Blutkörperchen  nur  durch  grobe,  dem  be* 
waffneten  Auge  erkennbare  Oeffnungen  hindurch  treten  können, 
so  liegt  die  Vermuthung  nahe,  dass  die  vermehrte  Porosität  der 
Wand  eine  der  Ursachen  abgab ,  weshalb  die  Menge  der  abge- 
sonderten Flüssigkeit  anwuchs,  denn  durch  Oeffnungen,  die  ein 
Blutkörperchen  hindurchlassen,  muss  doch  auch  das  Serum  des 
Blutes  ausfliessen  können ;  und  doch  scheint  diese  ausgespro- 
chene Vermuthung  den  Angaben  der  vorstehenden  Tabelle  ge-* 
roäss  nicht  einzutreffen.  Diese  zeigen  nttmlich  mit  nur  zwei 
Ausnahmen  unter  acht  Beobachtungen,  diss  der  Procentgehalt 
des  Lymphserums  an  festen  Bestandtheilen  jedesmal  abnimmt, 
wenn  an  demGliede,  dessen  Nerven  vorausgiingig  durchschnitten 
waren,  die  Unterbindung  der  Venen  eintritt.  Diese  beiden  Aus- 
nahmen betreffen  zudem  ein  Secret ,  welches  bei  der  zweiten 
Unterbindung  ausfloss,  die  mindestens  eine  Stunde  nach  Lösung 
der  ersten  Venenverschliessung  hergestellt  worden  war.  Darum 
kann  meine  Beobachtungsreihe  als  Stütze  für  die  Behauptung 
gelten,  dass  sich  mit  der  ersten  Unterbindung  der  Gehalt  der 
Lymphe  an  aufgeschwemmten  Bestandtheilen  vermehre,  an 
aufgelösten  sich  dagegen  mindere.  Der  Unterschied,  welchen 
der  Procenlgehalt  des  Serums  an  festem  Bücksland  in  der  vor 
und  der  während  der  Venenunterbindung  ausgeflossenen  Lymphe 
darbietet,  ist,  was  ich  besonders  betonen  muss,  zu  gross,  als 
dass  er  auf  eine  fehlerhafte  Bestimmung  zurückgeführt  werden 
könnte,  denn  er  beträgt  in  X  0,51,  in  XII  0,72,  in  Xllla  1,24, 
in  XIII  b  0,85  und  0,92.  Diese  auffallende  Erscheinung  be- 
ruht schwerlich  auf  Zufälligkeiten  und  namentlich  kann  nicht,  wie 
man  vielleicht  zu  glauben  geneigt  wäre,  der  zum  Auspressen*  der 
Lymphe  benutzte  Handgriff  dieselbe  veranlasst  haben.  Denn 
es  nimmt,  wenn  die  Unterbindung  wieder  gelöst  ist,  die  Böthung 
des  Ausgeflossenen  wieder  ab,  der  Procentgehalt  des  Serums  an 
festem  Bttckstand  dagegen  wieder  zu. 

Der  Umstand,  dass  sich  während  der  Unterbindung  der 
Gehalt  der  Lymphe  an  aufgeschwemmten  und  an  aufgelösten 
Bestandtheilen  in  umgekehrtem  Sinne  ändere,  widerlegt  die 
Annahme,  dass  der  Weg,  welchen  die  Blutkörperchen  durch  die 
Gefiisswand  nehmen ,  auch   von  der  Flüssigkeit  benutzt  werde. 
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Jedenfalls  muso  weitaus  der  grOsste  Theil  des  Lymphserums 
Poren  durchwandern,  die  aus  irgend  welchem  Grunde  dem 
Durchgang  des  Eiweisses  eitlen  grössern  Widerstand  als  dem 
des  Wassers  entgegensetzen.  Unseren  gegenwärtigen  Verstel- 
lungen gemäss  mtlssen  diese  weit  enger  als  soldie  sein  y  durch 
die  ein  Blutkörperchen  schlUpfeu  kann. 

Nach  den  Miitheilungen  von  Paschutmy  auf  welche  ich 
gleich  zorttckkommen  werde,  mindert  sich  das  Rückstands- 
pr^cent  im  Lymphseruro ,  wenn  die  Absonderungsgeschwindig- 
keit desselben  zunimmt.  Da  nun  wAhr^Ml  der  Stauung  des 
Y^oenstromes  die  Lymphe  reichlicher  gebiidei  wird ,  so  könnte 
mafi  meine  Beobachtungen  nur  als  einen  besonderen  Fall  dieser 
allgemeinen  Regel  ansehen.  Aber  auch  so  würde  man  immer 
noch  zu  beachten  haben,  dass  sich  wiederholt,  trotz  müssiger 
Aenderungen  in  der  Geschwindigkeit,  sehr  bedeutende  im 
Gehalt  an  festen  Bestandtheilen  einstell^ri ,  woraus  es  allerdings 
den  Anschein  gewinnt,  als  ob  mit  der  Unterbindung  der  Venen 
noch  ein  spezifischer  Grund  für  die  Herabsetzung  des  Prooent- 
gebaltes  gegeben  sei.  Es  könnte  ein  solcher  darin  bestehn, 
dass  sich  mit  der  Unterhindung  der  Venen  die  Flächen 
ändern,  von  wdchen  die  Absonderung  besorgt  wird.  Sind 
die  Arterien  gelähmt  und  eilt  in  Feige  dessen  das  Blut  durch 
die  erweiterten  Zuflussröhren  in  die  Gapillaren,  so  wird  vor- 
zugsweise das  arterielle  Ende  derselben  erweitert  sein;  sind 
dagegen  die  Venen  unterbunden ,  so  wird  auch  der  zu  diesen 
hingewendote  Abschnitt  der  Capillaren  bezüglich  die  Venenwur- 
zeln selbst  in  erhöhte  Spannung  gerathen,  welche,  wie  sie  auch 
wirken  mag ,  doch  jedenfalls  als  der  Ausgangspunkt  aller  spft- 
ter^  Veränderungen  zu  betrachten  ist. 

Wenn  wil*  die  Thatsachen,  welche  die  Unterbindung  der 
Venen  im  Gegensatz  zu  der  LHfamung  der  kleinen  Arterien  ins 
Werk,  setzt,  überblicken,  so  sehen  wir,  dass  die  Aenderang 
der  Spannungen,  welche  in  den  Gettssen  eintreten ,  niobt  allein 
genügen,  um  jene  begreiflich  zu  finden.  Hiergegen  spricht 
nicht  allein  der  chemische  Unterschied  der  abgesonderten  Flüs- 
sigkeit, sondern  auch  der  zeitliche  Verlauf  des  Ansteigens  und 
Wiederabsinkens  der  Absonderungsgeschwindi^eit.  Denn  mit 
dem  Zubinden  der  Vene  erreicht  die  Ausscheidung  der  Lymphe 
nicht  sogleich  ihren  maximalen  Werth  und  nach  der  Lösung  der 
UflAschnUrnng  kehrt  nicht  sofort  die  Geschwindigkeit  des  Aus- 
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flusses  wieder,  die  vor  der  letzteren  vorhendea  gewesen  war. 
Einer  späteren  genaueren  Analyse  der  bekannten  und  der  Aiif^ 
deckung  neuer  Thatsacfaen  muss  es  vorbehalleü  bleiben ,  eine 
zureicheikle  ErklärUDg  zu  liefera. 

Ehe  ich  in  der  Miitheilung  der  von  mir  gewonn^en  Tba4- 
Sachen  weiter  schreite ,  mag  eine  kleine  Abschweifung  gestattet 
sein.  PasckHtin  hatte  die  Beobachtung  gemacht ,  dass  der  feste 
Bttcksland  des  Lymphserums  bis  su  einer  nicht  ttberscbreilr- 
barenGrenxe  einfach  mit  der  Zeit  Eunimmt,  wtthrend  weloberdie 
Absonderung  auf  künstlichem  Wege  befördert  wird,  dass  er 
dagegen  mit  der  steigenden  Absonderungsgeschwindigkeit  al>- 
nimmt.  Bei  den  grossen  Unterschieden  der  Absonderungs- 
geschwindigkeit,  welche  in  meinen  Beobachtungen  zu  Tage 
treten,  war  es  der  MQhe  werth^  sie  zur  Prüfung  jener  Er- 
fahrung zu  verwenden.  Aus  meinen  Zahlen  müsste  siok 
also  ergeben ,  dass'  von  zwei  Portionen  Lymphe,  die  zu  ver^- 
schiedenen  Zeiten  mit  gleicher  Geschwindigkeit  ausgeflossen 
waren ,  diejenige  den  grösseren  Procentfjehalt  an  festem  Rttck*^ 
stand  darbietet ,  welche  später  als  die  andere  gewonnen  war. 
Bei  ungleichen  Absonderungsgeschwindigkeilen  war  zu  erwar-* 
ten  y  dass  der  Einfluss  dieser  letzteren  den  Einfluss  der  spateren 
Gewinnungszeit  überwiegen  werde ,  wenn  der  Unterschied  der 
ausgeflosseoen  Volumina  ein  bedeutender , war,  wahrend,  wenn 
dieser  sich  gering  stellte,  die  Wirtiung  der  Zeit  bestireroend 
hervorzutreten  hatte.  Es  leuchtet  ein ,  dass  dei*  Willkür  ein 
merklicher  Spielraum  bleibt,  wenn  man  die  Beobachtungen 
nach  der  gegebenen  Vorschrift  ordnet  ^  weil  sie  keine  genauem 
Bestimmungen  über  den  Werth  tri^,  mit  dem  die  Unter- 
schiede in  der  Geschwindigkeit  und  ebenso  die  in  der  Zeit  der 
Absonderung  behaftet  sind.  Daraus  folgt,  dass  die  Regeln  von 
Paschutin  noch  keineswegs  als  durchgreifend  gültige  anzusehen 
sind,  wenn  sich  alle  Beobachtungen  nach  den  obigen  Vorschrif- 
ten ordnen  lassen^  dass  dagegen  ihnen  gewiss  keine  allgemeine 
Geltung  zukommt,  wenn  die  Beobachtungen  jener  Oi^dnutig 
nicht  folgen.  --  In  der  That  folgen  nun  jenen  Regeln  alle 
Beobachtungen ,  mit  Ausnahme  von  vieren ,  die  loh  in  der  auf 
pag.  ISO  gegebenen  Zusammenstellung  mit  einem  [  bezeichnet 
habe.  Daraus  dürfte  zu  schliessen  sein,  dass  die  von 
Paschutin  aufgestellten  Regeln  allerdings  von  grosser  Be^ 
deulung  sind,  dass  aber  neben  ihnen  auch  noch  andere  Um- 
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sUinde  den  Gebalt  des  Lymphserums  an  festen  Bestandtheilen 
bestimmen. 

5.  Die  Bedingungen  des  Versuebs,  ttber  den  in  dem  letzten 
Abschnitte  berichtet  wurde,  lassen  sieb  mehrfach  variiren  und 
es  lässt  sich  erwarten,  dass  hierdurch  neue  Aufschlüsse  ge- 
wonnen werden. 

a.  Die  erste  der  möglichen  Aenderungen ,  welche  an  dem 
bisher  geübten  Verfahren  anzubringen  ist,  besteht  darin,  die  Ve- 
nen zu  unterbinden,  ohne  dass  vorausgängig  die  Nervenstämme 
durchschnitten  waren,  welche  alle  Theile  des  Lymphbezirks,  die 
Arterie  mit  eingeschlossen ,  verseifen.  Insofern  man,  was  wohl 
jetzt  unzweifeihaXt  erlaubt  ist ,  Oedem  und  vermehrte  Lymph- 
bildung für  gleichbedeutend  erklärt,  hat  ja  diese  Anordnung  des 
Versuchs  und  seine  Folgen  schon  eine  Geschichte.  Ranvier  be- 
hauptet bekanntlich,  den  älteren  Angaben  von  Lower  und 
Bouillaud  entgegen,  dass  eine  einfache  Venenunterbindung  noch 
kein  Oedem  erzeuge.  Bei  der  Beurtheilung  der  Thatsachen, 
welche  zur  Schlichtung  des  Streites  dienen  sollen,  wird  man 
vor  Allem  darnach  zu  fragen  haben,  wie  vollkommen  der  Ver- 
schluss der  venösen  Abzugswege  gewesen  sei  und  zwar  desshalb, 
weil  die  Unterbindung  der  Venen  zunächst  wirksam  zu  werden 
scheint  durch  eine  UeberfUllung  ihres  Ursprungsbezirkes  mit 
stauendem  Blute.  Eine  solche  kann  aber  ausbleiben,  trotzdem 
dass  ein  bedeutender  Theil  der  Venen  eines  Bezirkes  unter- 
bunden ist ,  wenn  der  Zufluss  von  Blut  sich  in  so  massigen 
Grenzen  hält ,  dass  die  wenigen  noch  offenen  Abzugscanäle  zur 
Entfernung  desselben  genügen.  Dieses  gilt  z.  B.  für  den 
Schenkel  des  Hundes  (im  Gegensatz  zu  dem  des  Menschen?) 
wenn  ohne  vorherige  Durchschneidung  der  Gef^ssnerven  nur 
die  V.  cruralis  unterbunden  wurde;  ja  es  ist  sogar,  wie  ich 
einer  Privatmittheilung  des  Herrn  Professor  W.  Braune  ent- 
nehme (siehe  S.  448),  noch  ein  sehr  merklicher  Strom  aus  dem 
Schenkel  zum  Herzen  des  Hundes  möglich ,  wenn  die  V.  cava 
inf.  unterhalb  der  Nieren  unterbunden  ist.  So  schien  es  mir 
denn,  namentlich  im  Hinblick  auf  die  Beobachtung  von  Cohnhem 
wUnsohenswerth ,  die  Erfolge  der  vollkommenen  Venenunter- 
bindung zu  ermitteln,  ohne  dass  vorher  eine  Durchschneidung 
der  Nerven  ausgeführt  war.  Als  der  Versucb  in  dieser  Weise 
modificirt  wurde,  ergab  sich  : 
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Vnit  Durch  Opium  belaubt. 
Venen  offen.  In  je  <0  Minuten  durch 
zweimaliges  Auspressen  gewonnen     0,9.  0,7.  0,r>.  0,5.  0,3.  0,3  Ccm, 

Venen  unterbunden.  Das  Auf- 
fangen der  Lymphe  beginnt  sofort. 
In  je  10  Minuten  durch  zweimaliges 
Auspressen  gewonnen 0,4.  0,4.  0,5.  0,5.  0,4.  0,6  Ccm. 

Die  Venenunterbindung  bleibt 
nach  Beendigung  der  letzten  Beob- 
achtung zwei  Stunden  hindurch  be- 
stehen. Kein  Oedem.  Dann  werden 
in  je  4  0  Minuten  durch  zweimaliges 
Auspressen  gewonnen    ....;.      4,0.  0,7.  0,7.  0,7.  0,6.  0,6.  0,9  Ccm. 

IX«  Durch  Opium  betäubt.  Ve- 
nen offen.  In  je  4  0  Minuten  durch 
zweimaliges  Auspressen  gewonnen     0,5.  0,4.  9,3.  0,3.  0,S.  0,4  Ccm. 

Venen  unterbunden;  kein  Oedem. 
Die  nach  dem  Tode  vorgenommene 
Injection  ergiebt,  dass  ein  kleiner 
Verbindungszweig  nicht  unterbun- 
den war.  —  Das  Auffangen  der 
Lymphe  beginnt  sofort.  In  je  4  0 
Minuten  durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen     0,6.  0,4.  0,4.  0,35.  0,25.  0,35 Ccm. 

Unterbindung  gelöst 0,5.  0,3.  0,4.    0,4.   0.55.   0,6    - 

Die  Zahlen  zeigen,  dass  die  Unterbindung  der  Venen  ohne  vor- 
ausgängige Nervendurchschneidung  zwar  die  Bildung  der  Lymphe 
vermehrt,  aber  doch  nur  in  müssigem  Grade.  Oedem  entsteht 
nicht;  der  Lymphstrom  erweist  sich  somit  als  das  feinere  Kenn- 
zeichen für  die  Beurtheilung  einer  veränderten  Bewegung  der 
Gewebsäfte.  Zur  vollkommenen  Sichersteilüng  des  Unterschie- 
des, welcher  mit  und  ohne  Durchschneidung  der  Nerven  eintritt, 
würde  es  allerdings geliören,  weitere  Versuche  an  demselben 
Thiere  anzustellen.  Da  ich  hierzu  noch  keine  Zeit  gefunden,  so 
muss  ich  mich  einer  weiteren  Besprechung  der  beachtenswerthen 
Thatsache  enthalten. 

b.  Eine  andere  der  eben  beschriebenen  scheinbar  sehr  nahe 
stehende  Variation  des  Versuches  besieht  darin ,  die  Venen  zu 
unterbinden,  die  Nerven  zu  durchschneiden  und  darauf  die 
Lymphe  aufzufangen,  einmal  während  der  periphere  Stumpf  des 
Nerven  gereizt  vvurde  und  ein  anderesmal,  während  die  Reizung 

Mftth.-phys.  ClasM.  1873.  28 
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unterblieb.  Zu  diesem  sehr  lange  dauernden  Versuche  stand  mir 
ein  kräftiger  Jagdhund  zu  Gebote,  welcher  soviel  Lymphe  bildete, 
dass  dieselbe  auch  in  den  Pausen  zwischen  je  zwei  Auspressun- 
gen ausfloss,  als  die  Venen  unterbunden  und  die  Nerven  nicht 
gereizt  waren.  Die  tetanisirenden  Inductionsschläge  wurden  dem 
peripheren  Stumpfe  des  N.  ischiadicus  mittelst  wohl  isolirler 
Eiectroden  (s.  pag.  407)  zugefdhrt.  Die  Inductionsströme  wirkten 
auf  den  Nerven  ^Yj  Stunden  hindurch,  ohne  dass  der  Tetanus 
nachgelassen  und  die  verschwundene  Pulsation  der  Digitalarterien 
sich  wiedereingestellt  hätte.  Unter  den  verschiedenen  Umständen 
verhielt  sich  der  Lymphstrom  folgendermaassen  : 

XIY.  Durch  Opium  betäubt.  Ge- 
wicht der  Pfote  402  Gramm. 

4.  Nervus  ischiadicus  durchschnit- 
ten. Zehenpulse  fehlen.  Venen 
offen.  In  je  4  0  Minuten  durch 
zweimaliges  Ausdrücken  ge- 
wonnen         0,8.  0,5.  0,7  Gern. 

2.  Venen  unterbunden ;  kein  Oedem. 
In  je  4  0  Minuten  durch  zwei  ma- 
liges Ausdrücken  gewonnen    .    ,      4,2.  2,4.  2,9.  3,4.  3,2.  3,4  Ccm. 

8.  Veoeo  unterbunden.  Oedem  tritt 
auf.  In  je  4  0  Minuten  durch  ein- 
maliges Ausdrücken  gewonnen  .      4,4.  4,5.  2,3  Com. 

4.  Venen  unterbunden.  Der  peri- 
phere Stumpf  des  N.  ischiadi- 
cus gereizt.  Tetanus  der  Unter- 
schenkelmuskela ;  die  Digital- 
pulse  verschwinden.  In  je  40 
Minuten  durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen    4,6.  8,0.  2,5.  2,4.  2,2..  2,6  Ccm. 

5.  Unterbindung  gelöst.  Der  peri- 
phere Stumpf  des  N.  ischiadicus 
gereizt.  Tetanus.  Inje40Minuten 
durch    zweimaliges   Auspressen 

gewonnen 4,9.  2.2    4,4.  4,5.  4.0.  4,4  Com. 

6.  Venen  geschlossen.  N.  ischiadi- 
cus gereizt.  Tetanus.  In  je  4  0  Mi- 
nuten durch  zweimaliges  Aus- 
drücken gewonnen    4,5.  4,4.  4,7  Ccm. 
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7.  Venen  unterbunden.  Die  Reizung 
des  peripherischen  Stumpfes  vom 
N.  ischiadicus  ausgesetzt.  Die 
Digitalpülse  kehren  zurück.  In  je 
4  0  Minuten  durch  zweimaliges 
Ausdrücken  gewonnen     ....      4,9.  1,3.  4,5.  4,9.  2,0.  J,4  Com. 

Wahrend  der  ersten  Reizung  des  N.  ischiadicus  (Beobach- 
tungszeit 4)  floss  die  Lymphe  zwar  nicht  so  reichlich  wie  in  der 
Zeit  S,  die  ohne  Nervenreizung  ablief,  aber  immerhin  war  noch 
ein  bedeutender  Strom-  vorhanden.  Wollte  man  diesen  auch 
zum  Theil  auf  Rechnung  des  Oedems  setzen,  welches  sich  in  der 
Zeit  3  gebildet  hatte,  so  würde  damit  schwer  in  Uebereinstim- 
mung  zu  bringen  sein,  dass  die  Ausflussgeschwindigkeit  mit  der 
fortschreitenden  Zeit  nicht  abgenommen  hat.  Noch  überzeugender 
für  die  Anschauung,  dass  sich  wahrend  der  Unterbindung  der 
Venen  trotz  der  bestehenden  Nervenreizung  die  Abscheidung  der 
Lymphe  mehit,  ist  Beobachtungszeit  6.  Vergleicht  man  die  in 
ihr  gewonnenen  Lymphmengen  mit  denen,  welche  Beobach- 
tungszeit 5  lieferte,  so  ergiebt  sich  ein  Uebergewicht  der  ersteren 
über  die  letztere,  welches  nur  aus  der  Venenunterbindung 
zu  erklaren  ist ,  da  diesmal  von  einer  Nachwirkung  nicht  die 
Rede  sein  kann.  Durch  die  Vergleichung  von  Beobachtungszeit 
6  und  7,  in  denen  die  Venen  verschlossen  blieben,  wird  der  Ein- 
fluss  des  ungehemmten  Stromes  durch  die  Arterien  deutlich  dar- 
gelegt, denn  in  7  steigt  alsbald  die  ausgeflossene  Lymphmenge 
nicht  unbedeutend  an ,  was  der  Anordnung  des  Versuches  ge- 
mäss nur  auf  Rechnung  der  ausgesetzten  Nervenreizung  zu  setzen 
ist.  Hiermit  bestätigt  sich  also  das  Ergebniss  der  Versuche,  in 
welchen  die  Venen  unterbunden,  die  Nerven  dagegen  nicht 
durchschnitten  waren. 

c.  Eine  dritte  von  den  bisher  eingeleiteten  Modificationen 
wesentKch  verschiedene  Veränderung  des  Blutstromes  ist  da- 
durch möglich,  dass  man  die  ganze  Gliedmaasse  umschnürt.  Je 
nach  der  Kraft;  mit  welcher  die  Umscbnürung  geschieht,  und  der 
Nachgiebigkeit  der  Theiie,  welche  die  grossen  Gefässstamme 
umgeben,  wird  die  Hemmung  des  Blutstromes  verschieden  aus- 
fallen, jedenfalls  wird  sich  jedoch  diese  letztere  gleichzeitig  auf 
den  Zu-  und  den  Abfluss  erstrecken.  Als  bekannte  Kennzeichen 
für  den  Grad  einer  jeden  von  beiden  gelten  die  Schwellungen 
der  Venen  und  der  Umfang  der  arteriellen  Pulsation  unterhalb 
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der  umschnürten  Stelle.  Bei  der  Ausführung  von  Versuchen 
mit  Umschnürung  legte  ich  diese  oberhalb  des  Kniegelenkes 
an,  indem  ich  eine  starke  Hanfschnur  mittelst  eines  Knebels 
zusammenzog.  Die  birnförmige  Gestalt,  welche  dem  Querschnitt 
des  Oberschenkels  zukommt  und  die  starken  Sehnenmassen, 
welche  unmittelbar  über  dem  Kniegelenk  gelegen  sind,  machten 
es  unmöglich,  die  tiefern  auf  der  Hinlerfläche  des  Knodiens  lie- 
genden Gefasse  zu  einem  gänzlichen  Verschluss  zu  bringen.  Dies 
ging  deutlich  aus  den  Pulsationen  hervor,  die  man  in  der  Regel 
noch  an  den  Arterien  des  Unterschenkels  fühlte.  Die  Vorbereitun- 
gen, welche  der  Umschnürung  des  Oberschenkels  vorausgingt), 
bestanden  darin,  dass  entweder  die  Nerven,  welche  zu  dem 
Unterschenkel  treten,  unversehrt  blieben,  oder  dass  dieselben  vor- 
ausgängig durchschnitten  wurden.  Da  die  Resultate,  welche  die 
Umschnürung  geliefert  hat,  wesentlich  dieselben  blieben,  möch- 
ten die  Nerven  unversehrt  oder  durchschnitten  sein,  so  lasse  ich 
gleich  alle  drei  Versuche  folgen ,  in  welchen  die  Lymphe  nach 
Unterbindung  des  Oberschenkels  aufgefangen  wurde. 

n.  Mit  Opium  beläubf.    Normal-  ^ 

versuch.   In  je  10  Min.  durch  zwei- 
malij^cs  Ausdrücken  gewonnen    .    .      0,33  Ccm. 

Unmittelbar  nach  Anlegung  des 
Knebels  in  4  0  Minuten  durch  zwei- 
maliges Auspressen 3,0 

30  Minuten  nach  Anlegung  des 
Knebels.    Oedem.    In  je  10  Minuten     2,4 

30  Minuten  später.    In  je  10  Min.      2,5 

Umschnürung  gelöst.  In  10  Min. 
durch  zweimaliges  Au.spressen     .    .      1,5.  0,85.  0,35.  0,35.  0,2.  0,1  Ccm 

HI.  Mit  Opium  betäubt.  Normal- 
versuch. In  je  10  Minuten  durch 
zweimaliges  Ausdrücken 1,4.0,4.0,1.0,3.0^^.0,1.0,3     - 

Umschnürung.  Das  Auffangen  be- 
ginnt eine  Stunde  nach  Anlegung 
derselben.  Oedem.  Während  des 
Ausfliessens  nimmt  das  Oedem 
merkbar  ab.  In  je  1 0  Minuten  durch 
zweimaliges  Ausdrücken  des  Gliedes      1,7.  1,1.  0,6  Ccm. 

Die  Umschoürung  gelöst.  Nach 
einer  Stunde  wieder  angelegt  und 
45  Minuten  nach   Anlegung  wieder 
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aufgefangen.  Oedem.   In  je  4  0  Min. 

durch  zweimaliges  Auspressen    .    .      1,6.  1,3.  üij  Gern. 

Die  UiQSchnürunig  gelöst.  In  je 
40  Min.  durch  zweimal.  Auspressen     1,1    0,9.  1,0.  0,6.  0,3.  0,3  Gern. 

IV.  Mit  Opium  betäubt.  Normal- 
versuch.    In  je   10  Minuten  durch 

zwei  Auspressungen 0,1.   0,15  Gem. 

Umschnürung.  Sofort  wird  in  je 
1 0  Min.  durch  zwei  Auspressungen 
gewonnen     .    .• 0,1.  0,5.  0,4.  0,33.  0,45.  •0,4  Gem. 

Die  Umschnürung  gelöst.  In  je  10 
Minuten  durch  zwei  Auspressungen     0,23.  0,03.  0,i.  0,12.  0,23.  0,15   - 

V.  Durch  Opium  betäubt.  Nerven  , 
in  der  Höhe  des  Knies  durchschnit- 
ten.   In  je  10  Minuten  durch  zwei 

Auspressungen  erhalten 0,6.  0,3.  0,4.  0,3.  0,3.  0,4  Gem. 

Umschnürt.  Pulse  verschwinden. 
In  je  10  Minuten  durch  zwei  Aus- 
pressungen         0,3.   0,2.   0,35.   0,1.  0,06.   0,1  Gciii. 

Umschnürung  gelö.st.  Die  Digital- 
pulse kehren  wieder.  In  je  10  Mi- 
nuten durch  zwei  Auspressungen 
gewonnen 0,6.  0,9.  0,7  Gem. 

YI.  Durch  Opium  betäubt.  Nor- 
malversuch. In  je  10  Minuten  durch 
zwei  Auspressungen 0,6.  0,3.  0,6  Gern 

N.  tibialis  ant.  durchschnitten 
In  je  10  Minuten  durch  zwei  Aus- 
pressungen        0,4.  0,4.  0,7.  0,3.  0,5.  0,6  Gem. 

Umschnürung.  In  je  10  Minuten 
durch  zwei  Auspressungen   ....      0,7.  0,4.  0,2  Gem. 

Lösung  der  Umschnürung.  In  je 
10  Min.  durch  zwei  Auspressungen     0,3.  0,5.  0,3    - 

Diese  Beobachtungen  lehren,  dass  die  Ausscheidung  der 
Lymphe  jedesmal  vermehrt  ist,  nachdem  der  Oberschenkel  um- 
schnürt worden  war,  und  dass  in  einzelnen  Fällen  sogar  Oedem 
eintritt.  Der  Zuwachs,  welchen  die  Geschwindigkeit  der  Lymphe 
empfängt,  steht  ungefähr  in  gleicher  Höhe  mit  demjenigen,  wel- 
dien  die  Unterbindung  der  Venen  hervorbrachte,  wenn  keine 
.  Lähmung  der  Arterienwand  erzeugt  worden  war.  Dieses  Resul- 
tat ist  beachtenswerth,  weil  es  nachweist,  dass  sich  die  Ausschei- 
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düng  der  Lymphe  vermehren  kann ,  trotzdem  dass  die  Zufahr 
von  arteriellem  Blute  zu  dem  absondernden  Bezirke  bedeutend 
herabgesetzt  ist.  So  zeigt  sich  also  von  neuem,  dass  eine  Hem- 
mung in  den  Abzugswegen  von  viel  grösserer  Bedeutung  für  die 
Ausscheidung  der  Lymphe  ist  /  als  Aenderungen  in  der  Starke 
des  arteriellen  Stromes. 

Die  Wirkungen,  welche  die  Umschnürung  des  Oberschenkels 
auf  die  Bildung  der  Lymphe  ausübte,  wurden  nach  Durchschnei- 
dung der  Nerven  nicht  grösser ,  als  sie  vor  derselben  gewesen 
^ waren. '  Somit  ergiebt  sich,  dass  die  Erfolge,  welche  die  Durch- 
schneidung unter  Umständen  nach  sich  zieht,  nur  von  dem  ver- 
mehrten Strome  abhängig  sind,  welcher  nach  jener  Operation 
durch  die  Arterien  fliesst,  nicht  aber  etwa  davon,  dass  die  Wand 
für  den  Durchtritt  seröser  Flüssigkeit  selbst  geeigneter  wird. 

Wenn  der  Oberschenkel  von  seiner  Umschnürung  befreit 
war,  so  hielt  noch  einige  Zeit  hindurch  der  stärkere  Ausfluss  von 
Lymphe  an,  welcher  während  der  Anwesenheit  des  Knebels  be- 
standen hatte,  das  Oedem  dagegen,  welches  durch  die  Umschnü- 
rung hervorgerufen  war,  verschwand  ziemlich  rasch.  Jene 
Nachwirkung  erinnert  an  eine  Beobachtung,  welche  Cohnheim 
unter  ähnlichen  Umständen  am  Ohr  des  Kaninchens  gemacht  hat, 
dessen  Wurzel  längere  Zeit  hindurch  so  fest  umschnürt  gewesen 
war,  dass  der  Blutstrom  in  seinen  Gefässen  vollständig  stillstand. 
Wenn  die  Ligatur  des  Kaninchenohrs  gelöst  w^orden  war,  so  ent- 
wickelte sich  alsbald  ein  Oedero.  Der  qualitative  Unterschied,  wel- 
cher zwischen  den  Wirkungen  der  Massenunterbindung  am  Ohr 
des  Kaninchens  und  am  Unterschenkel  des  Hundes  bleibt,  dürfte 
darin  begründet  sein,  dass  die  völlige  Stockung  des  Blutstromos, 
die  am  ersteren  leicht  herbei  geführt  werden  kann,  an  dem 
letzteren  nicht  zu  bewirken  ist.  So  mögen  denn  überhaupt  die 
mancherlei  Abweichungen ,  welche  die  einzelnen ,  in  der  vor- 
stehenden Zusammenstellung  aufgeführten  Versuche  von  einan- 
der zeigen,  darin  begründet  sein,  dass  in  dem  einen  die  Ligatur 
intensiver  auf  die  Aenderung  des  Blutstroms  wirkte  als  in  dem 
andern. 

d.  Nachdem  ich  verschiedene  Variationen  in  der  Stärke  des 
zufliessenden  Stromes  bei  normalen  und  veränderten  Eigen- 
schaften in  dem  Bette  des  abfliessenden  ausg^hrt,  htttte  es 
zunächst  erübrigt,  auch  noch  die  Veränderungen  in  der  Lymph-. 
bildung  zu  untersuchen,  währenddem  abfliessendm Sirome  vor*- 
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schiedene  Grade  vod  Widerständen  entgegengeseilt  wurden 
(s.  p.  397).  Zur  Ausführung  fehlte  es  mir  leider  an  Zeit  und  Mate- 
rial. Einer  Abnormität  von  dem  gewöhnlichen  Verlaufe  der  Venen 
verdanke  ich  jedoch  die  Möglichkeit,  einen  Versuch ,  der  in  gans 
anderer  Absicht  unternommen  war,  als  ein  Beispiel  anzuffihren, 
das  in  die  eben  angedeutete  Versuchsreihe  gehören  wlirde. 

In  den  nachstehenden  Beobachtungen  glaubte  ich  nämlich 
alle  Venen^  welche  das  Blut  aus  der  Pfote  zurückfuhren ,  unter- 
bunden zu  haben.  Bei  der  nach  dem  Tode  vorgenommenen 
Injection  zeigte  es  sich  jedoch,  dass  noch  mehrere,  wenn  auch 
kleine  Verbindungen  zwischen  den  Venen  des  Unter-  und  Ober- 
schenkels bestanden,  durch  welche  die  in  eine  Digitalvene  einge- 
spritzte Leimmasse  in  die  V.  cruralis  gelangte. 

XV.  Durch  Opium  betäubt.  Ge- 
wicht der  Pfote  334  Gr.  Normal- 
versoch.  In  je  40  Minuten  wurde 
dorch  zweimaliges  Ausdrücken  ge- 
wonaen 0,8.  0,5.  0,3.  0,3.  OJ.  0,45  Gern. 

N.  iscbiadic.  durchschnitten.  Die 
Pulse  der  Digitalarterien  treten  her* 
vor.  In  je  4  0  Minuten  wurde  durch 
zweimaliges  Ausdrücken  gewonnen     0,2.  0,4.  0,45.  0,45.  0,2.  0,2  Gern, 

Der  peripherische  Stumpf  des  N. 
iscbiadicus  gereizt.  Die  Digitalpulse 
verschwinden.  Die  Pfote  wird  kühl. 
Tetanus  der  Muskeln  des  Unter- 
schenkels. In  je  40  Minuten  wurde 
durch  zweimaliges  Ausdrücken  ge- 
wonnen          0,2.  0,15.  0,25.  0,2.  0,4.  0,2  Gem. 

Venen  unterbunden.  Die  Heizung 
des  N.  ischiadicus  unterbleibt.  In  je 
40    Minuten    wurde    durch    zwei*    • 
maliges  Auspressen  gewonnen .   .   .      0,4.  0,45.  0,45.  0,2.  0,2.  0,3  Gem. 

Bei  der  nachfolgenden  Section 
ergab  sich ,  dass  wegen  abweichen- 
den Verlaufes  der  Venen  noch  drei 
Abflusswege  offen  geblieben  waren. 

Die  Durchschneidung  des  N.  ischiadicus  hatte  bei  diesem 
Thiere  den  gewöhnlichen  arteriellen  Strom  erweitert,  was  aus 
dem  Erscheinen  der  Digitalpulse  und  der  Erwärmung  der  Rfote 
hervorging,  dennoch  blieb  die  nachfolgende  Unterbindung  des 
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grössien  Theils  der  venösen  Babnen  vollkommen  wirkungslos  für 
die  Bildung  der  Lymphe.  SolHe  sich  dieses  Ergebniss  bei  spä- 
teren Versuchen  mit  theilweiser  Versohliessung  der  Venen  wie- 
derfinden,  so  würde  dasselbe  auf  die  Orte,  an  welchen  die 
Lymphbildung  vor  sich  geht,  Licht  werfen ;  denn  auch  in  dem 
hier  mitgetheilten  Falle  mussten  doch  in  vielen  Venenwur- 
zeln Stockungen  des  Stromes  und  somit  die  Bedingungen  vor- 
handen gewesen  sein,  auf  welche  an  einer  früheren  Stelle  dieser 
Abhandlung  die  Verschiedenheit  in  den  Wirkungen  des  gestei- 
gerten arteriellen  und  des  gehemmten  venOsen  Stromes  bezogen 
wurde.  Möglicherweise  gehört  aber  dieser  Versuch  gar  nicht  in 
die  Kategorie,  in  welche  ich  ihn  gestellt  habe ;  denn  das  Thier 
war  alt  und  abgetrieben  (ein  Zugtbier],  sodass  die  Lymphbildung 
bei  ihm  überhaupt  zu  keiner  grossen  Entfaltung  gelangen  konnte. 

Was  wäre  nun  aus  den  Versuchen,  deren  Resultate  in 
dieser  Abhandlung  mitgetheilt  sind,  für  die  Bildung  der  Lymphe 
unter  den  gewöhnlichen  Verhältnissen  des  Lebens  in  solchea 
Theilen  zu  schliessen,  die  ähnlich  den  unseren  gebaut^  durch- 
strömt und  innervirt  sind?  Ohne  Gefahr  einen  Fehler  zu  begehen, 
wird  man  wohl  behaupten  dürfen,  dass  in  der  cutis  und  in 
ihrem  Fettpolster  während  einer  Lage,  bei  der  ihr 
Venenbiut  ohne  jegliche  Behinderung  abfliessen 
kann,  nur  äusserst  wenig,  ja  vielleicht  gar  keine 
Lymphe  erzeugt  wird;  dieses  wird  gelten,  gleichgültig 
wie  auch  der  Strom  des  arteriellen  Blutes  zu  den  genannten 
Theilen  beschaffen  sein  mag. 

Augenblicklich  wird  sich  aber  die  Neubildung  von  Lymphe 
entwickeln,  entweder,  wenn  das  elastische  Gleich- 
gewicht der  Gewebstheile  zu  einander  gestört, 
oder  wenn  dem  Abfluss  des  Venenblutes  irgend 
welches  Hinderniss  entgegengesetzt  wird.  Je 
nachdem  das  eine  oder  andere  Ereigniss  eintritt,  gewinnt  nun 
auch  das  verschiedene  Verhalten  des  arteriellen  Blutstromes  seine 
eigenthümliche  Bedeutung;  denn  es  ist  aus  den  Versuchen  an 
der  Pfote  des  Hundes  zu  schliessen ,  dass  die  aus  ihr  hervorge- 
drückte Lymphe  gerade  nur  wieder  ersetzt  wird;  unabhängig 
davon,  ob  die  Arterien,  welche  zu  dem  ausgedrückten  BeziiiLe 
gehen,  ungewöhnlich  viel  oder  ungewöhnlich  wenig  Blut  führen. 
Tritt  dagegen  dem  Abfluss  des  venösen  Blutes  ein  Hemmniss  ent- 
gegen ,-  so  wird  jetzt  die  Lympbbildung  zwar  unter  allen  Um* 
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ständen  wachsen ,  aber  der  Umfang,  in  dem  dieses  geschieht, 
wird  nun  wesentlich  von  dem  Zustande  der  arteriellen  Gefäss- 
wand  abhangen,  indem  die  Absonderung  auffallend  vermehrt 
wird,  wenn  die  ausgedehnten  Arterien  das  Blut  reichlicher  her«* 
,  beischaffen. 

Ob  die  Schlüsse  aus  den  Versuchen  an  dem  von  mir  ge- 
wählten Beobachtungsobjecte  auf  den  Menschen  vollständig  su 
übertragen  sind',  muss  die  Erfahrung  an  Fisteln  der  Lymphge- 
fässe  lehren,  die  bei  Menschen  bisweilen  beobachtet  \^erden.  Als 
den  wesentlichen  Gewinn  für  die  Aufklärung  der  Bedingungen, 
unter  denen  die  Bildung  der  Lymphe  beim  Menschen  vor  sich  geht, 
betrachte  ich  die  Aufstellung  der  soeben  mitgetheilten  Gesichts- 
punkte, unter  welchen  zukünftig  die  Untersuchungen  an  Fisteln 
der  Lymphgefässe  auszuführen  sind. 


Erklärung  der  Abbildangeii. 


Taf.  I.  Die  Lymphgeftisse  der  Hundepfote.    Venen  roth,  Lymphgeftlsse 
blau. 

Taf.  II.  Die  Venen  der  Hinterextremitttt.    Art.  roth,  Venen  blau,  Lyniph- 
geftisse  schwarz  (neben  der  V.  saph.  parva). 

Die  Figur  zur  Linlcen  stellt  die  an  der  Innenfläche  des  Unter- 
schenkels verlaufende  V.  saph.  magna,  die  Figur  zur  Rechten  die 
an  der  Aussenfläche  verlaufende  V.  saph.  parva  und  die  an  der 
Vorderfläche  unter  den  Muskeln  aufsteigende  doppelte  V.  tibialis 
antica  in  ihrem  Verhältniss  zu  den  Knochen  und  den  Weich- 
theilen  dar. 
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Yergueh  I. 

Grosser  junger  Jagdhund 

mit  OpiooD  betfiobt. 

Die  BxtremiUit  wird  mit  der  Hand  im  fipraog-  uDd  FaBBgetook  bewegt  and 

die  Zehenballen  gedrückt,  sowie  längs  des  Verlaufs  der  LymphgeQisse  ge* 

strichen. 


Zttii  in 

Ljmph- 

Verhalten 

No. 

Hitt. 

m«iig« 

d.  Extrem. 

Bem«rk«iig«B 

5 

4,0  CG. 

Rube 

Lymphe  klar  farblos. 

40 

1  1  V          • 

• 

45 

4,0     » 

» 

20 

*  i" 

» 

25 

1  ,ü      >» 

» 

30 

l,P     » 

» 

35 

4fO     * 

Druck  alle 
5  Min. 

40 

4,45  « 

» 

45 

1 ,0      » 

» 

Umschnürung  über  d.  Knie. 

40 

50 

4,6     » 

Ruhe 

n 

55 

1,0      » 

» 

1« 

60 

1,0      » 

» 

Lymphe  am  Schluss  etwas  blutig ,  ge- 

ringe  Gerinuselbildung. 


Tersnoh  DL« 

Grosser  Fleischerhund 

mit  Opium  betäubt. 

Bei  Druck  auf  den  Lymphbezirk  von  5  zu  5  Min.  entleeren  sich  in  4  0  Min. 

0,33  CG.  Lymphe, 
nach  Umschnürung  der  Extremität  unter  denselben  Bedingungen  des  Druckes 
in  40  Min.  3,0  GG.  Lymphe  (vorausgängige  Bestimmung). 

4]  Während  der  Umschnürung. 


No. 

Zeil  in 

Min. 

Ljmph- 
menge 

Verhalten 
d.  Extrem. 

Bemerhangen 

4 

5 

4,6  CG. 

Druck  alle 
5  Min. 

Lymphe  klar,  leicht  gelblich. 

40 

2,4     » 

j» 

45 

8,0     . 

» 

20 

3,4     » 

Ruhe 

25 

3,4     »   , 

» 

>  Oedem  der  Extrem. 

80 

3,1     - 

li 

35 

4,9     . 

Druck  alle 
5  Min. 

8 

40 

5.6     » 

» 

9 

45 

6,0     » 

» 

Lymphe  am  Schluss  rothgelb ,  meh- 
rere Gerinnsel  führend,  klar. 
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2)  Unmittelbar  nach  Lösung  der  Umscbnürung  bei  Druck  von  5  2u  5  Min; 


No. 

Zeit  in 
Hin. 

Lymph- 
neiige 

Bamerkangen 

5 

0,4  CC. 

Lymphe  rotbgelb,  etwas  getrübt. 

40 

0,65  » 

45 

0,9     » 

20 

4,5     » 

25 

4,65  » 

80 

4,85  » 

Anfangs  noch  Oedem  der  Extrem.,  im  Verlaufe 

35 

2,0     » 

der  Beobachtung  verschwindet  es  allmählich. 

40 

2,2     « 

45 

2,25  » 

40 

50 

2,4     » 

44 

55 

2,5     » 

42 

60 

2,5     . 

Lymphe  am  Schluss  stark  blutig  gefärbt,  getrübt 
mehrere  Gerinnsel  führend. 

Tersiioli  in« 

Grosser  Jagdhund 

mit  Opium  betäubt 

Druck  von  5  zu  6  Min. 


No. 

Zeit  in 
Min. 

Lymph- 
menge 

Feste 
TheUe  •!• 

Bemerknngen 

60 

70 

4.4  CC. 

4.8  » 

4.9  » 
2,2     » 

2.5  » 

2.6  • 
2,9     » 

>  8,S6 

Lymphe  klar  hellgelb. 

Lymphe  am  Schluss  klar  hellgelb,  spu- 

renweise  Gerinnung. 
2)  Während  Umschnürung,  die  seit  4  Stunde  besteht. 

4  4  0       4 ,7  CC.    \  \  Lymphe  röthltch  getrübt. 

Anfangs  Oedem  der  Extremität ,  wel- 
ches im  Verlauf  der  Deobacht.  rasch 
abnimmt.    . 

Lymphe  am  Schluss  rothgelb  getrübt, 
stark  geronnen. 

Das  Thier  bleibt  ohne  Umscbnürung  eine  Stunde  ruhig  liegen ;  nach 
Ablauf  dieser  Zeit  wird  abermals  umschnürt.  Nach  45  Minuten  ist 
deutliches  Oedem  eingetreten.  Beginn  der  Beobachtung  um  diese  Zeit. 

3) 


40 

4,7  CC. 

\ 

20 

2,8     » 

3,80 

30 

3,4     « 

1 

40 

4,6  CC. 

1  Lymphe  röthlich  trüb. 

2 

20 

2,9     » 

[2,27 

f  Oedem  langsam  abnehmend. 

3 

30 

5,0     . 

1  Lymphe  am  Schluss  trüb  roth ,  stark 
geronnen. 
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4)  Die  Dmschnüruog  gelöst. 

Mo. 

Zeit  in 
Min. 

Lymph- 
meng» 

Feste 
Tbelto«|« 

Bemarkongeii 

4 

40 
90 

4,4  GG. 

\ 

Lymphe  roth  trüb. 

30 
40 

8,94 

Oedem  allmählich  ganz  verscbwindeod 

r'" 

50 
'  60 

Lymphe  am  Schlass  roth  trüb ,  stark 

geroDDen. 


Tersach  lY« 

Grosser  Fleischerhund 

mit  Opium  betäubt. 

Druck  Ton  5  zu  9  Min. 


Mo. 

Zeit  in 
Min. 

Lympb- 
menge 

BemerknngeB 

4 
9 

40 
90 

0,4  CG. 
0,95  • 

Lymphe  klar  farblos. 

Lymphe  am  Schluss  gelblich  klar,  massige  Ge- 
rinnung. 

9}  Extremität  umschnürt ,  Beginn  der  Beobachtung  gleich  nach  der  Um- 
schnürung. 

Lymphe  klar  farblos. 

>  Hautwunde  blutet  etwas,  kein  Oedem  der  Pfote. 

Lymphe  am  Schluss  gelblich  klar,  massige  Ge- 
rinnung. 


0,4  CG. 

0,6     » 

4,0     » 

4,35  » 

4,8     . 

9,9     • 

8)  Umschnürung  gelöst. 


40 

0,95  GG. 

90 

0,3     » 

80 

0,5     » 

40 

0,69  » 

•0 

0,85  » 

60 

4,0     » 

Lymphe  klar,  röthlicb  gelb. 


»       Lymphe  am  Schluss  klar,  nicht  geronnen. 
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Yonmeli  Y. 

Mittelgrosse  Dogge 
mit  Opium  betfiubt. 

N.  tibialisu.  peron.  durchschnitten:  der  Fuss  erwttrmt  sich,  die 
kleinen  Zehenarierien  pulsiren. 

4)  Druck  von  5  zu  5  Min. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


Lymph- 
nienge 


Feste      I 
Theile  «{o  | 


Bemerknagen 


40 
20 
30 
40 
50 
60 


0,6  CG. 
0.9     » 

4.3  » 
4,7  . 
2,0     • 

2.4  » 


4,84 


Lymphe  klar  gelblich. 


Lymphe    am    Schluss 
stark  geronnen. 


rüthlich    trüb, 


2)  Extremität  umschnürt:  rasche  Abkühlung  der  Pfote,  keine  Pulse  der 
Zehenarterie  mehr,  kein  Puls  der  Art.  tibialis. 


40     10,8  CG. 


20 
80 

40 
50 
60 


0,5 
0,86 
0,95 
^4 

^2 


4,66 


Lymphe  leicht  getrübt  rüthlich. 


Lymphe  am  Schluss  trüb  blutig  gefiirbt, 
stark  gerinnend. 


3)  Umschnürung  gelöst:  Pfote  wieder  warm,  Pulse  wieder  vorhanden. 

Lymphe  stark  blutig  gefärbt,  trüb. 


4 

40 

0,6  CG 

2 

20 

4,5     » 

8 

SO 

2,2     » 

[  5,*8 


Lymphe  am  Schluss  blutig  stark  gerin- 
nend trüb. 


Tersaeh  Tl. 

Mittelgrosser  Hund, 
keine  Narkose. 


<) 

Druck  von  5  zu  5  Min. 

No. 

Zeit  in 
Hin. 

Lymph- 
menge 

Feste 
Theil«  •(• 

Bemcrknngea 

4 
2 

3 

40 
20 
30 

0,6  GG. 
0,9     » 
4,5     • 

1  2,66 

Lymphe  klar  farblos. 

Lymphe    am    Schluss    klar    gelblich, 

spuren  weise  geronnen. 
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2}  Durchschneidung  (^sN.  tiblalls:  rasche  Erwärmung,  keioe  Pul- 
,  sation  der  ZehenarterieD. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


40 
90 
30 
40 
50 
60 


Lynph- 
menge 


0,4  CC. 
0,8     » 
4.5     » 

1.8  • 
2,3     » 

2.9  » 


Feaia 

Theile  o(. 


8,65 


B«merknngen 


Lymphe  klar  gelblich. 


Lymphe  am  Schluss  klar  gclbrüthlich, 
stark  geronnen. 

8)  Umschnürung  der  Extremität:   Abkühlun(^  der  Pfote,  Art.  tibialis 
pulst rt  noch. 

Lymphe  klar  röthlich. 
Capillarblutung  aus  der  Hautwunde. 

Lymphe  am  Schluss    röthlich  etwas 
getrübt,  stark  geronnen. 


40 
20 
30 


0,7  CC. 
4,4     » 
4,6     . 


l  8.44 


4)  Lösung  der  Umschnürung:  Pfote  wieder  warm. 


40 
20 
80 


0,8  CC. 
0,8     » 
^4     » 


[  3,44 


Lymphe  getrübt  roth,  stark  ^rinnend. 

.Lymphe  am  Schluss  roth,  stark  geron- 
nen trüb. 


Mittelgrosser  Hund 
mit  Opium  betäubt. 
Durchschneidung  des  N.  tibialis!  Pfote  warm,  Pulsation  der  Zeben- 
arterien. 

Druck  von  5  zu  5  Min. 


No. 

Z«itin 
Min. 

Lymph- 
menga 

Bemerknngeii 

40 

0,2  CC. 

Lymphe  klar  farblos,  Spur  von  Gerinnung. 

20 

0,4      n 

80 

0,6     « 

40 

0,8     . 

50 

0,9     » 

60 

4,4     » 

70 

4,8     . 

«0 

4,45  » 

90 

4,6     . 

Lymphe  am  Schluss  wenig  getrübt,  wenig  gerin- 

nend  gelblich. 

Es  werden  die  Venen  der  Extremität  unterbunden  und  zwar 
V.  cruralis  an  der  EinLrillstelle  in  den  Ichenkelnng, 
V.  ischiadica  unter  d.  Lig.  sacrotuberosum. 
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Der  Lymphstrom  stockt  voMkommen,  eine  derbe  ödematöse  Anschwel- 
lung in  der  Umgebung  der  Canüle  entsteht.  Die  Pfote  ist  nicht  ange- 
schwollen. 

Nach  einer  Stunde :  noch  kein  Lymphausfluss  beim  Druck ,  die  Pfote 
nicht  angeschwollen,  die  Anschwellung  in  der  Nfihe  der  Canüle  umRing- 
lieber,  derber. 

Nach  zwei  Stunden:  kein  Lymphausfluss  beim  Druck,  keine  Schwellung 
der  Pfote,  die  örtliche  Ansobwellang  noch  umfänglicher  und  fester. 

Die  Section  ergiebt,  dass  eine  Com munication  der  V.  ischiadica  mit  der 
V.  cruralis  besteht,  indem  eine  Vene  vom  unterbundenen  Theil  der  ersteren 
entspringend  durch  die  Adductoren  verläuft  und  im  Schenkelring  in  die 
Cruralis  mündet. 

Im  Lymphgeföss  sass  ein  Gerinnsel,  dessen  Centrnm  ein  wahrschein- 
lich von  der  Kuppe  der  Reinigungsborste  abgelöstes  Häutchen  bildete. 


<) 


Yerrach  ?in. 

Mittelgrosser  Hund 

mit  Opium  betäubt. 

Druck  von  5  su  5  Min. 


:N0. 


Zeit  in     Lymph-    |     Pest« 
Min.         menge       Theil«  »f« 


Bemerkungen 


40 
20 
80 
40 
50 
60 


0,9  CC. 
1.6     » 
t\i      » 
2,6     • 

«.»     • 
8,4     . 


Lymphe  klar  farblos. 


2,46 


Lymphe  am  Schluss  gelblich  leicht  ge- 
trübt, nicht  geronnen. 

2)  Unterbindung  der  Venen  (sapb.  magna  u.  parva,  tibial):  Pfote  kühl 
und  cyanottsch.  * 

Lymphe  klar  gelblich. 


40 

0,4  CC. 

V 

20 

0,8  » 

30 
40 

4,9  » 
4,8  » 

2,87 

SO 

2,2  » 

60 

2,8  u 

Bitttang  u.  Lymphausfluss  ans  d.  Haut- 
wunden, kein  Oedem. 


Lymphe  am  Schluss  getrübt  röthlich- 
gelb,  wenig  gerinnend. 

S)  Zwei  Stunden  später,  die  Venen  sind  noch  unterbunden:'die 
Hautwunde  lympht  und  blutet  etwas.  Haut  der  Pfote  geröthet  mit  einem 
Stich  in's  Bläuliche,  derber  als  auf^er  andern  Seite ;  kein  ausgesproche- 
nes Oedem.    Berührung  der  Haut  schmerzt. 

Lymphe  röthlich,  etwas  getrübt. 

Blutung  u.  Lymphausfluss  aus  d.  Haut- 
>  2, 8»      }  wunde,  d.  Hattt  d.  Pfote  röthet  sich  star- 
ker wfihr.  d.  scbmerzh.  Manipulationen. 

Lymphe  am   Schluss    blutig  getrübt, 
stark  geronnen. 


4 

40 

4,0  CC. 

2 

20 

1,7  » 

3 

30 

2,4  » 

4 

40 

3,0  i> 

5 

&0 

3.6  » 

6 

60 

4,5  « 
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Terrach  IX« 

Mittelgrosser  Hand 

mit  Opium  betäubt. 

Druck  von  5  zu  5  Mio. 


No. 

Zeit  in 
Min. 

Lymph. 
menge 

Feste 
Theile  »jo 

Bemerkungen 

4 
2 
3 
4 
5 
6 

40 
20 
30 
40 
SO 
60 

0,6  CC. 
0,9     . 

4,2     » 
4.4     » 

4.6  » 

4.7  n 

>  4,82 

Lymphe  klar  farblos ,  rasch  gerinnend. 

Lymphe  am   Schluss  gelblich  getrübt, 
Stark  geronnen. 

2)  Venen  unterbunden:  Pfote  cyanotisch,  kühl. 


40 

0,6  CC. 

' 

20 

4,0     » 

30 
40 

4.4       n 

4,75  » 

>«,<• 

• 

50 

2.0     » 

60 

2,25  » 

40 

0,5  CC 

20 

0,8     • 

30 
40 

4,2     » 
4,6     » 

>  4,00 

50 

2,45  » 

60 

2,75  » 

Lymphe  etwas  getrübt  röthlich,  rasch 
gerinnend. 

Lymphaosfluss  aus  den  Hautwunden. 


Lymphe  am  Schluss  trüb  roth ,  stark 
geronnen.    . 


Lymphe  röthlich  klar,  wenig  gerinnend . 


3)  Venen  aufgebunden. 

4 
2 
3 
4 


Lymphe  am  Schluss  trüb  röthlich,  stark 
geronnen. 

I  Die  Section  nach  vorheriger  Injection  von  einer  Zehenvene  aus  ergiebt, 
dass  eine  kleine  zwischen  Tibia  und  Fingerstreckern  gelegene  Vene  nicht 
unterbunden  war.  Sie  mündete  in  die  V.  tibialis  oberhalb  der  Ligaturstelle. 


<) 


Tersneh  X. 

Mittelgrosse  Dogge 

mit  Opium  betttubt. 

Druck  von  5  zu  5  Min. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


Lympli- 
menge 


Feete 

Theile  »je 


Bemerhnngen 


40 
20 
30 


0.6  CC. 
4,0     *• 
4,3     « 


I  4.43 


Lymphe  klar  farblos. 

Lymphe  am  Schluss  gelblich  klar,  we- 
nig gerinnend. 
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2)  Durchschneidung  des  N. 
Pfote  heiss,  keine  Pulsation. 


ischiadicus:  starke  arterielle  Blutung, 


No. 

Zeit  in 
Hin. 

Lymph- 
menge 

Feet« 
Theile  »j« 

*                      Bemerkungen 

4 

40 

0.2  CC 

Lymphe  klar  gelblich„  rasch  gerinnend. 

2 

20 

0,4     » 

3 

30 

0.55  » 

8,62 

^  Lymphausfluss aus  d.  Wunden,  Oedem 

4 

40 

0.8     » 

an  der  Ferse. 

& 

50 

4,0     » 

6 

60 

4,25  » 

Lymphe  am  Schluss  getrübt  gelbrtfth- 

3)  Unterbindung  der  Venen. 

4 
2 


40 

0,8  CC. 

20 

4,4     . 

30 
40 

4,9     » 
2,5     » 

.  3,44 

50 

8.0      n 

60 

3,4     » 

4)  Venen  aufgebunden. 

4 
2 

3 

4 
5 
6 


5)  Venen  zugebunden. 


0,2  CC. 

0,4     » 

0,65  »» 
0.8     » 

>  3,20 

0,9     » 

4,4      » 

40 
20 
30 


0,7  CC.  1] 

4,4     »     W  4,49 

4,6     »     Ij 


lieb,  stark  geronnen. 


Lymphe  gelbroth  getrübt,  massig  ge- 
rinnend. 
^  Oedem  der  Ferse  und  Lymphausfluss 
aus  den  Wunden  nehmen  zu. 

Lymphe    am   Schluss    blutig    gefärbt 
trüb,  stark  geronnen. 


Lymphe  hellgelb  klar,  leicht  gerinnend. 

>  Oedem  der  Ferse  nimmt  ab. 

Lymphe  am  Schluss  gelb  etwas  ge- 
trübt, stark  gerinnend. 


Lymphe  röthlich   gelb  getrübt,    stark 

gerinnend. 

Lymphe  am  Schluss  röthlich  trüb,  stark 

geronnen. 


Yersncli  XI. 

Sehr  grosser  Hund 

mit  Opium  betfiubt. 
Druck  von  5  zu  5  Min. 


No. 

Zeit  in 
Min 

Lyoph- 
menge. 

Feste 
Theile  »jo 

Bemerkungen 

6 

40 
20 
80 
40 
50 
60 

4,2  CC. 
2,0     1» 
2,6     . 
3,4     » 
3,6     » 
4.0     « 

►  2,26 

Lymphe  klar  farblos,  stark  gerinnend. 

Geringer    Lymphausfluss    aus    den 
Wunden. 

Lymphe    am   Schluss    klar    gelblich, 

gleichmössig:  geronnen. 


Math.-phys.  Classe.  1^73. 


29 
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9)  Durchschneidung  des  Ischiadicus:  Pfote  warm,  Pnisation  der 
Zehenarterien. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


Lymph- 
in«nge 


Fest« 
Thflile  «lo 


Bemarkiingen 


Lymphe  klar  gelblich,  wenig  gerinnend. 

'2,43     j }  Geringer Lymphausfluss  aus  d.  Wunde. 

Lymphe    am   Schluss    klar   gelblich, 
wenig  geronnen. 

8)  Unterbindung  der  Venen:  Pfote  heiss  und  turgescirend. 

Lymphe  getrübtgelb,  mfissiggerinnend. 


40 
20 
80 
40 
50 
60 


0,8  CC. 
4,5    » 

<.•    - 

2,8    » 
2,75  » 

8,4      n 


40 

4,6  CC. 

' 

20 

8,3  » 

30 

5.0  B 

40 

7,0  . 

>  2,40 

50 

8,2  • 

60 

40,8  •• 

4)  Venen  aufgebunden. 

4 
2 
8 

4 
5 
6 


5)  Venen  offen. 

4 
2 
3 
4 
5 
6 


40 

2,2  CC. 

20 

3,6  » 

30 
40 

5.0  n 

6,8  » 

2,86 

50 

7,5  » 

60 

8,7  » 

40 

4,2  CC. 

20 

2,2  - 

30 

3,8  » 

40 

4,2  - 

>  2,87 

50 

5,0  « 

60 

5,8  • 

Es  entwickelt  sich  starkes  Oedem  der 
Pfote.  Lymphausfluss  aus  d.  Wunden. 

Lymphe  am  Schlttss  blutig,  stark  ge- 
ronnen, trüb. 


Lymphe  getrübt  röthlich,   stark  ge- 
rinnend. 

Oedem  nimmt  ab. 


Lymphe  am  Schluss  blutig  trüb ,  stark 
geronnen. 


Lymphe  klar  gelb  röthlich,  wenig  ge- 
rinnend. 

•  Oedem  verschwindet  ganz. 

Lymphe  am  Schluss  gelblichroth  trüb, 
wenig  geronnen. 


<) 


VersBoli  Xn. 

Sehr  grosser  Fleischerhund 

mit  Opium  betäubt. 

Druck  von  5  zu  5  Min. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


Lynph- 
raeng^ 


FesU» 
Thsile  0|« 


B«merkaiigen 


40     I  0,4  CC.  ]  :  Lymphe  klar  farblos. 

20         0,75  »    :}   2,07 

30     I  4,i     u    J  I  Lymphe  am  Soliluss  klar  farblos,  wenig 

gerinnend. 
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9)  Durchschneidung  des  Ischiadicus  mit  Schonung  der  Aeste  für 
den  Biceps  femoris:  Pfote  warm,  keine  Pulsationen. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


Lymph- 
menge' 


Fest« 
Theile  «fo  I 


Benerkangen 


10 
20 
80 
40 
50 
60 


0,8  CC. 
0,5  » 
0,75  » 
4,0  » 
4,2  » 
4,45  » 


>  8,34 


Lymphe  klar  farblos. 


Lymphe  am  Schluss  klar  farblos,  wenig 
geronnen. 


8)  Unterbindung  der  Venen:  Pfote  turgescirend. 


4.6CC. 

8,4  » 

4,9  » 

5,5  » 

7,2  » 

60 

8,9  » 

>  2,62 


^  Lymphe  klar  röthlich. 

Es  entwickelt  sich  starkes  Oedem,  die 
'  Wunde  blutet'und  lympht. 

Lymphe    am    Schluss    getrübt    rotb, 
stark  geronnen. 


4)  Venen  aufgebunden. 


40 

2,2  CC 

20 

4,3  » 

30 

5,6  » 

40 

6,6  » 

50 

7,4  » 

60 

8,2  » 

2,79 


'  Lymphe  rothgelb  trüb,  rasch  gerinnend. 

Oedem  abnehmend. 

Lymphe  am  Schluss   rolhgdlb,   stark 
geronnen. 


5)  Venen  offen. 


4 

0.6  CC. 

2 

4,3  » 

3 

4.8  » 

4 

2,2  » 

5 

2,4   n 

6 

2,7  n 

8,95 


Lymphe  wenig  getrübt  rotbgelb,  wenig 
gerinnend. 

Oedem  verschwindet. 


Lymphe  röthlichgelb  klar,  wenig  ge- 
rinnend. 


6)  Venen  offen. 


40 

0,8  CC 

20 

0,7  . 

80 

4,3  » 

40 

4,8  • 

50 

2,2  » 

60 

2,5  . 

>  2.20 


Lymphe  röthlichgelb  klar,    wenig  ge- 
rinnend. 


Lymphe  am  Schluss  klar  rothgelb,  stark 
geronnen. 


89^ 
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Yersaeli  XIIL 

(Irossor  Fleischorhund 
mit  Opium  betäubt. 

4)  Durchschneidung  des  Ischiadicus  mit  Schonung  der  Aeste  für 
den  Biceps  femoris :  Pfote  heiss,  Zcheiipulse. 


Zeit 

Lymph- 
menge 

Verhalten 

Zahl  der 

Feste 

No. 

in 

der 

spontan. 
Tropfen 

Theile 

Bemerkungen. 

Mio. 

Extreip. 

•|o       1 

Druck  alle 

1 

10 

1,9  CC. 

5  Min.     ,       2 

] 

Lymphe  farblos  klar,  rasch 

2 

20 

3,6     » 

»                 4 

\  3.16 

^erinncnd. 

3 

90 

5,2     » 

4 
1 
Druck  alle 

1 

Lymphe  am  Schluss  röth- 
lichgelb getrübt,  stark  ger. 

4 

40 

0,8     » 

4  0  Min.          3 

!    Lymphe  klar  röthlichgelb, 

5 

50 

4,5     » 

%               2 

4,07  1    rasch  gerinnend. 

6 

60 

2.0     « 

» 

3 

Lymphe  am  Schluss  rölh- 

2)  Venen  zugebunden:  Pfote  tu rgescircnd. 


40 
20 
30 


40 
50 
60 


IDruck  alle< 
4,5  CC.  ;    5  Min. 


3,6 
5,9 


2,0 
4,1 
6.2 


Druck  alle 
10  Min. 


3)  Venen  aufgebunden. 


10 
20 
30 

2,0  CC. 
3,4     » 
4,4     - 

40 
50 
60 

1,0    . 
1,6     . 

2.2      n 

Druck  allej 
5  Min.     I 


Druck  ailOj 
10  Min.   I 


4 

7 

14 


>3,92 


3,22 


.. 


48 


L>  niphc  blutig  getrübt,  nicht 
gerinnend. 

Schwellg  d.  Pfote  nimmt  zu. 
Lymphe  am  Schluss  roth- 
gelb gelr.,  stark  gerinnend. 

I  Lymphe  roth  trüb,    rasch 
gerinnend. 
Schwellung  nimmt  zu. 
Lymphe  am  Schluss  blutig 
trtib,  stark  gerinnend. 


I  Lymphe  roth  trüb. 
3,22    [  Pfote  schwillt  ab. 

!|  I^ymphe    am  Schluss 
I    trüb,  wenig  geronnen. 


Lymphe  roth  trüb. 


Lymphe  am    Schluss 
trüb,  wenig  geronnen. 


roth 


roth 


4)  Venen  zugebunden:  Pfote  tu rgescirend. 


4.2  CC. 

2,8     » 
4,*     • 


IDruck  allei 
'    5  Min. 


4,38 


11    Lymphe  rothgclb  trüb,  stark 
gerinnend. 
Pfote  schwillt  an 
Lymphe  am  Schluss  roth- 
gelb trüb,  stark  geronnen. 
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No. 


Z.«»^      Lymph- 


Verhalten 

der 
Extrem. 


Zahl  der 
spontAii. 
Tropfen 


Feste 
Theile 


Bemerkangen 


40 


50 
60 


1,4  CC. 

3,0      n 
5,«      » 


DrUi^k  alio 
10  .Min. 


5)  Venen  aufgebunden. 

Druck  alle 
4       10     2,6  CC.       5  Min 
2 
3 


10 
20 
30 

2,6  CC. 
4,3  » 
5,8  i> 

40 
50 
60 

0,6  » 
0,9  . 
1,3  n 

Druck  alle 
10  Min. 


'3,26 

[8,01 
[8,48 


Lymphe  rothgelb  trüb,  stark 
gerinnend. 

'  Schwellung  nimmt  zu. 
Lymphe    am  Schluss  roth 
trüb,  stark  geronnen. 


{Lymphe  röthlichgelb  klar. 
Pfote  schwillt  ab. 
Lymphe  am  Schluss  rothgelb 
trüb,  massig  geronnen. 

Lymphe  rothgelb  klar,  we- 
nig gerinnend. 
Lymphe  am  Schluss  roth- 
gelb  klar,  wenig  gerinnend. 


Yergaeh  XIY. 

Grosser  Jagdhund 
^  mit  Opium  betäubt. 

N.  ischiadicus  durchschnitten:  Pfote  warm,  Zehenpulse. 
Druck  von  5  zu  5  Min. 


No. 


Zeit  in 
Min. 


Lymph- 
iltenge 


Zahl  der 
spontan. 
Tropfen 


Feste 
Theile 


Bemerkungen 


1  ;      10 

2  20 

3  I      30 


0,8  CC. 
1,4    » 
2,1     » 


2^  Venen  unterbunden: 


Lymphe  klar  farblos,   rasch  gerin- 
nend. 

Lymphe  am  Schluss  klar  farblos , 
stark  geronnen. 

Pfote  turgescirend. 


[2,72 


Druck  von  5  zu  5  Min. 


10 

1,2  CC. 

1 

' 

20 

3,3  » 

4 

30 

6,2  » 

3 

40 

9,6  » 

5 

V2,42 

50 

12,8  » 

8 

60 

16,2  u 

5 

Lymphe  klar  farblos. 

Pfote  schwillt  langsam  an. 

Lymphe  am  Schluss  gelblich  trüb, 
massig  geronnen. 


3)  Venen  noch  unterbunden. 

Druck  von  1 0  z  u  1 0  M  i  n. 


1 

10 

1,1  CC. 

2 

2 

20 

2,6  • 

3 

3 

30 

4,9  « 

4 

l|  h  Lymphe  trüb  röthlich. 

!}  2,30   [  Pfote  angeschwollen. 
IJ  IJ  Lymphe  am  Schluss  trüb  röthlich, 

massig  geronnen. 
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4)  Venen  noch  unterbunden. 

N.  ischiadicus  am  peripheriscben  Stumpf  gereizt  (Indact.  Strom 
38  Cm.  RoIIenabst.);  sofort  Tetanus,  Pulse  im  Bereich  der  N.  isch.  nicht 
zu  fühlen. 

Während  des  Versuchs  ^ird  das  Bein  öfter  spontan  bewegt  (N.  cruralis). 
Druck  von  5  zu  5  Min.,  ebenso  in  allen  folgenden  Versuchabschnitten. 


•  No. 

Zeit  in 
Hin. 

Lymph- 
menge 

Zahl  der 
spontan. 
Tropfen 

Feste 
Theile 

Bemerkungen 

t 

5 

4,2  CC. 

0 

Lymphe  rötblich  trüb. 

2 

40 

4,6     » 

0 

3 

45 

i,6    » 

0 

4 

20 

4,6    » 

4 

5 

25 

5,7    » 

0 

6 

7 

30 
35 

7,4     » 
8,2    . 

2 

4 

2,42 

8 

40  ' 

9,2    » 

2 

9 

45 

4  0^4     » 

4 

40 

50 

44,4     » 

2 

H 

55 

42,8    » 

3 

Lymphe  am  Schlnss  röthlich  trüb, 

42 

60 

44.0     » 

2 

massig  gerinnend. 

5)  Venen  aufgebunden 

N.  ischiadicus  gereizt :  Erfolge  wie  vorher. 


4 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

40 

44 

42 


5 
40 
45 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 


4,4  CC. 

4,9     » 

2,6    .. 

3,3    » 

4,0     » 

4,7    « 
5,2    » 

2,49 

5,8    » 

6,8    » 

6.8    » 

7,4     « 

7,9    • 

Lymphe  röthlich  klar. 


Lymphe  am  Schluss  röthlich  klar, 
wenig  gerinnend. 


6)  Venen  unterbunden 

N.  Ischiad.  gereizt:  Erfolge  wie  vorher. 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7}  Reizung  ausgesetzt:  Pfote  warm,  Zehenpulse. 
Venen  noch  unterbunden. 


5 

0,8  CC. 

0 

\ 

40 

4,5     » 

0 

45 

2,3     » 

0 

>  2  49 

20 

2,9    » 

0 

25 

3,4     » 

0 

30 

4,2    » 

0 

Lymphe  klar  röthlich. 


Lymphe  am  Schluss  wenig 
röthlich,  wenig  gerinnend. 


trüb 


40 

4,9  CC. 

^       1 

20 

3,4    » 

4 

30 
40 

4,9    « 

6,8     » 

2,07 

50 

8,8     « 

60 

4  0,9    • 

0 

Lymphe  röthlichgelb  trüb. 


Lymphe  am  Schluss  röthlich  trüb, 
massig  geronnen. 
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<) 


YeruiQh  XY. 

Grosser  Schäferhund 

mit  Opium  betäubt. 
Druck  von  5  zu  5  Min. 


Zeit  in 

Lymph- 

Feat« 

So. 

Min. 

menge 

Theile  »jo 

4 

40 

0,8  CG. 

2 

20 

4,3     » 

3 
4 

30 
40 

4,6     » 
4,9     >> 

4,66 

5 

50 

2,0     » 

6 

60 

2,45  » 

Bemerkungen 


Lymphe  klar  farblos. 


Lymphe  am  Schluss  klar  gelblich,  eine 
Spur  von  Gerinnung. 


2)  N.  ischiadicus  durchschnitten:  Pfote  warm,  Zehenpulse. 


4 

40 

0,2  CG 

2 

20 

0,3     » 

3 

30 

0,45  » 

4 

40 

0,6     » 

5 

50 

0,8     « 

6 

60 

4,0     » 

>  4,97 


Lymphe  klar  farblos. 


Lymphe  am  Schluss  klar  gelblich,  wenig 
gerinnend. 


3)  N.  ischiadicus  am  peripherischen  Stumpf  gereizt  (33 Gm.  Rollenabst.) 
sofort  Tetanus,  Zehenpulse  verschwunden.  Puls  der  Gruralis  noch  vor- 
handen aber  klein,  leer,  hoch ;  Pfote  kühl. 


40 

0,2  CG 

20 

0,35  » 

30 

0,6     » 

40 

0,8     » 

50 

0,9     » 

60 

4.4     » 

>  5,86 


Lymphe  klar  farblos. 


4)  Reizung  des  Ischiad.  ausgesetzt 
Venen  zugebunden. 


Lymphe  am  Schluss  klar  farblos. 
Pfote  warm,  Zehenpulse. 


4 

40 

0,4  GG 

2 

20 

0,25  » 

3 

30 

0,4     « 

4 

40 

0,6     » 

5 

50 

0,8     » 

6 

60 

4,4     « 

4,98 


Lymphe  röthlich  getrübt. 


Lymphe  am  Schluss  röthlich,  wenig  ge- 
ronnen trüb. 


Die  Section  weist  nach,  dass 

4)  die  Vena  saph.  magna  einen  collateralen  Zweig  der  Haut  unterhalb 
der  Unterbindungsstelle, 

2)  die  Vena  ischiadica  einen  kleinen  Zweig  aus  der  V.  saph.  parva 
unterhalb  der  Ligatur  aufnimmt, 

3]  die  Vena  tibtalis  doppelt  ist  und  nur  ein  Zweig  ligirt  worden  war. 


448  Dr.  H.  Emminghaus,  Abhängigkeit d\  Ltmphabsondbrung  etc. 

Die  MiitheiluDg  des  Herrn  Prof.  IT'.  Braune^  die  auf  p.  424 
erwähnt  wurde,  lautet  folgendermaassen : 

Die  Unterbindung  der  ven.  cava  inferior  unter  den  Nie- 
renvenen Undert  heim  Kaninchen  den  Zufluss  des  Blutes  zum 
Herzen  nur  wenig,  denn  der  Blutdruck ,  der  während  der- 
selben in  der  art.  caotis  oder  der  art.  cruralis  gefunden  v^ird, 
ist  nur  um  ein  Geringes  niedriger  als  der,  welcher  vor  und  nach 
derselben  vorhanden  ist.  Injectionen  am  todten  Thiere  mit 
darauf  folgender  Präparation  lehrten,  dass  sich  nach  der 
Unterbindung  der  untern  Hohlvene  der  Strom  herstellt  theils 
durch  die  Lumbaivenen  in  die  ven.  azygos,  theils  durch  die 
Spinalplexus  und  von  diesen  zum  System  der  obei'en  Hohl- 
vene. 


2urJbhmäflI^I!.Emminifhms. 


Taf.  II. 


j/jüfJiffi^  fUlJT'l 


Dr.  C.  Dittmar,  lieber  die  Lage  des  sogenannten  Gefhsscen- 
trums  in  der  Medulla  oblongata.  Aus  dem  physiologischen  In- 
stitute zu  Leipzig.     Vorgelegt  v.  d.  wirkt.  MitgUede  C.  Ludwig. 

Schon  seit  Langem  haben  uns  Experimente  und  Beobach* 
tungen  gelehrt,  dass  wir  die  Genlralorgane  mehrerer  der  wich- 
tigsten, theils  physiologischen,  theils  pathologischen  Vorgänge  im 
Thierkdrper  innerhalb  der  Medulla  oblongata  zu  suchen  haben; 
so  die  Centralorgane  ftlr  die  Respirationsbewegung,  für  die  Ge- 
fässcontraction,  fttr  die  fallsuchtartigen  ZuföUe  u.  s.  w.  Aber  es 
ist  eine  eben  so  wahre,  wie  bekannte  Tbatsache,  dass  unsere 
Kenntniss  vom  Bau  der  Medulla  obi.  zu  ihrer  Wichtigkeit  in  umge- 
kehrtem Verhaltniss  steht.  Eine  Reihe  renommirler  Techniker  des 
Mikroskops,  wie  Stillmg,  Clarke,  Deiters  u.  A.  haben  uns  zwar 
durch  ihre  Arbeiten  wichtige  Einblicke  in  den  Bau  des  verlän- 
gerten Marks  ihun  lassen ;  aber  die  Methoden  ihrer  Forschung, 
die  mikroskopische  Untersuchung  suooessiver  Durcbsdmitte  war 
bis  jetzt  nicht  zureichend  um  ihnen  auch  nur  eine  plausible 
Vermuthung  über  die  Lage  der  erwähnten  Organe  innerhaU)  der 
Med.  obl.  zu  erlauben,  und  man  wird  nach  den  Leistungen,  wie 
sie.  bis  jetzt  vorliegen  und  der  ausserordentlichen  darauf  ver- 
wandten Mtthe  kaum  die  noch  in  neuster  Zeit  ausgesprochene 
Ansicht  zu  theilen  geneigt  sein,  dass  diese  Methode  allein 
einen  FortschriU  und  AbscMuss  in  der  feineren  Anatomie  der 
nervösen  Centralorgane  hoffen  lässt.  —  Auf  der  andern  Seite 
haben  Experimentatoren  mit  dem  Messer  am  lebenden  Thiere 
den  Ort  dieser  Organe  enger  zu  begrenzen  versucht  und  (wenn 
auch  nicht  Überall  mit  der  wünschenswerthen  Uebereinstim- 
mung)  gewisse  grössere  oder  kleinere  Bezirke  kennen  gelehrt, 
innerhalb  deren  sie  gelegen  sein  sollen.  Aber  sie  begnügten  sich 
damit,  diese  Bezirke  nach  ihrer  Entfernung  von  gewissen  aus- 
serlich  markirten  fixen  Punkten  zu  charakterisiren  und  unter- 
liessen  es,  die  Merkmaie  ihrer  Grenzen  aus  der  innern  Struktur 
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der  Medulla  obl.  zu  entnehmen.  Und  doch  scheint  dies  das  ein- 
zige Mittel  der  anatomischen  Durchforschung  des  Baues  vom 
verlängerten  Mark  feste  Stützpunkte  zu  geben,  deren  sie  so  sehr 
bedürftig  ist.  Ich  habe  daher  auf  den  Ralh  des  Herrn  Professors 
Ludwig  einen  Versuch  zur  Ausfüllung  dieser  Lücke  gemacht  und 
zwar  war  es  die  Erforschung  der  Lage  des  Gefosscentrums  in 
der  Medulla  obl.,  welche  den  Vorwurf  meiner  zunächst  ange- 
stellten Untersuchungen  bildete. 

Wie  bereits  bekannt^  liegen  in  der  Medulla  obl.  die  Orte, 
von  welchen  aus  die  Nerven  der  ringförmigen  Geßlssmuskulatur 
in  tonisch^  Erregung  versetzt  werden  und  wo  auf  sensible  Rei- 
zung eine  reflectorische  Erregung  der  genannten  Nerven  su 
Stande  kommt»  Da  sich  die  Zusammenziehung  der  Gefässmus- 
kulatur  in  einer  Erb^hung  des  Blutdrucks  äussert,  so  haben  wir 
in  der  Beobachtung  des  letztem  ein  Mittel  den  Grad  der  toni- 
schen Contraction  sowohl,  wie  den  der  r^ectorischen  zu  beur- 
theilen.  Mit  welcher  Constanz  und  Sicherheit  die  reflectorische 
Blutdruckerhöhung  auf  sensible  Reize  eintritt,  habe  ich  in  einer 
frühem  Arbeit  über  die  Heizbarkeit  des  Rückenmarks  gezeigt  i) 
und  dort  zugleich  die  Gautelen  erörtert,  durch  die  sich  ander- 
weite Verändemngen  des  Blutdrucks  mit  einem  ziemlichen  Grad 
von  Sicherheit  vermeiden  lassen.  Wir  dürfen  also  aus  dem  Ver- 
halten des  Blutdmcks  und  aus  der  Stärke  jseiner  reflectorischen 
Steigerang  nach  der  Zerstörung  gewisser  Theile  der  Medulla  obl., 
auf  die  Integrität  resp.  die  Verletzung  des  reflectorischen  event. 
tonischen  Gentralorganes  oder  seiner  zu-  resp.  abführenden  Fa- 
sern schliessen. 

Nach  dieser  Methode  nun  hat  schon  Owsjannikow  eine  ge- 
nauere Abgrenzung  des  in  Rede  stehenden  Medullentheils  ver- 
sucht^« Durch  paarweise,  neben  die  Mittellinie  gelegte  kleine 
TrepanOffnungen,  ging  er  mit  einem  feinen  Messerdien  ein  und 
durchschnitt  mit  demselben  die  Medulla  obl.  in  verschiedenen 
Höhen  der  Quere  nach,  während  gleichzeitig  der  Blutdruck  in 
der  Garotis  des  Thieres  —  er  operirte,  wie  auch  ich,  an  cura- 
risirten  Kaninchen  —  auf  dem  Kymographion  verzeichnet  wurde. 
Die  Ebene  desjenigen  Querschnitts,  nach  welchem  er  zuerst 


4)  Arbeiten  der  physiolog.  Anstalt  zu  Leipzig  4870. 

5)  Arbeiten  der  physiolog.  Anstalt  zu  Leipzig  4874. 
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(mit  den  SchDiUen  von  oben  nach  abwärts  ^]  gebend)  ein  Sin- 
ken des  Blutdrucks  oder  einen  Nachlass  in  der  Stärke  der  re- 
flectorischen  Steigerung  desselben  wahmaho),  bezeichnet  er  als 
obere  Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks.  Tiefer  gelegene  Quer- 
schnitte Hessen  den  Druck  weiter  sinken  und  die  Reflexe  noch 
schwächer  werden  und  alsbald  wurde  eine  Stelle  erreicht,  de- 
ren quere  Durchtrennung  den  Reflex  auf  die  Gefässe  ganz 
ausbleiben  und  den  Blutdruck  ein  Minimum  werden  Hess,  ein 
Verhaltniss,  das  durch  noch  tiefer  gelegene  Schnitte  nicht  weiter 
verändert  ward.  Diese  Stelle  bezeichnet  Owsjannikow  als  un- 
tere Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks  und  gibt  ihre  Ent- 
fernung von  Calamus  script.  auf  etwa  4"™  an.  Die  obere 
Grenze  liegt  nach  ihm  um  4  ^^  höher,  1  —  2 "»"  unterhalb  der 
Vierhügel.  — 

Controlversuche  hatten  ihn  gelehrt,  dass  die  Zerstörung  des 
kleinen  Gehirns,  durch  welches  hindurch  das  Messerchen  nach 
der  Medulla  obl.  hinabgesenkt  wurde,  ohne  Einfluss  auf  Blut- 
druck und  seine  reflectorische  Steigerung  ist  ^j . 

Meine  erste  Aufgabe  nun  musste  in  der  Prüfung  und  Si- 
cherstellung dieser  Resultate  bestehen.  Die  Methode  (hüsjafmi- 
kow^s  schien  mir  mehrfacher  Verbesserungen  fähig  und  bedürf- 
tig. Zunächst  dürfte  bei  Führung  des  Messers  aus  freier  Hand 
eine  genauere  Zerlegung  der  Medulla  obl.  durch  parallele  Quer- 
schnitte kaum  möglich  sein.  Die  tiefe  Lage  derselben  unter  dem 
kleinen  Gehirn  entzieht  sie  nicht  nur  dem  Gesicht,  sondern  be- 
wirkt auch,  dass  die  geringste  Verschiedenheit  in  der  Neigung 
des  durch  die  kleine  KnochenöShung  eingeführten  Messers  auf 
die  Stellung  der  Messerspitze  in  der  Medulla  obl.. selbst  einen 
bedeutenden  Einfluss  hat.  —  Ich  habe  mir  daher  ein  Instrument 
anfertigen  lassen,  dessen  wesentHcher  Theil  ein  mit  einem  lan- 


i)  In  der  nachfolgenden  Abhandlung  werden  die  nach  dem  Schwanz- 
ende des  Thieres  zu  gelegenen  Theile  der  Medulla  obl.  als  untere  —  die 
der  Schnauze  zu  gelegene  als  obere  bezeichnet.  Der  graue  Boden  des 
vterien  Ventrikels  Hegt  also  an  der  hinteren  Fläche  der  Medulla  obl., 
der  Clivus  liegt  der  vorderen  Flttcbe  derselben  an. 

2)  Die  über  der  oberen  Grenze  gelegten  Querschnitte  brachten  für 
sich  eine  vorübergehende  Druckerhöhung  ohne  nachheriges  Absinken  un- 
ter den  Anfangsdruck  hervor.  Dieselbe  rührt  möglicherweise  von  einer 
Verletzung  des  Quintus  her,  welcher  beiderseits  vor  der  Medulla  nach 
oben  zieht. 

30* 
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gen  Schulze  versehenes  Metallprisma  ist,  das  an  den  Maulkorb 
befestigt  war  so  dass  es  unverrückt  in  der  Stellung  zum  Kopfe 
Meibt  die  ihm  gegeben  wurde  (Fig.  1  a  u.  1 6) .  Durch  diesen  Schlitz 
wurde  das  Messerchen,  welches  seiner  Dicke  nach  genau  ttn  ihn 
passt,  hindurch  geführt  und  so  die  Medulla  obl.  an  einer  be- 
stimmten Stelle  geradlinig  durchschnitten.  Durch  feine  Schrau- 


Fig.  1  a. 


bell  konnte  das  Prisma  parallel  mit  sich  selbst  nach  den  ver- 
schiedensten Richtungen  verschoben  werden.  —  Es  schien  bei 
diesen  Versuchen  weiterhin  wünschenswerth,  die  zu  operiren- 
den  Himtheile  freizulegen,  theils  um  mehr  Einsicht  in  dieselben 
zu  gewinnen,  als  es  nach  der  Methode  Owsjannikow^s  der  Fall 
ist,  theils  aber  um  eine  Ansammlung  von  Blut  im  Durasack  des 
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Rückenmarks  zu  verhüten,  von  welcher  ich  in  einer  frühern 
Arbeit ij  nachgewiesen  habe,  dass  sie  (wahrscheinlich  durch 
Druck]  das  Zustandekommen  der  ReOexo  auf  die  Gefässnerven 
vollständig  zu  verhindern  im  Stande  ist.  —  Ich  nahm  also  die 
medialen  Theile  des  Hinterhauptbeins  weg  und  ebenso  die  Mem-' 
brana  obUir.  sowie  den  hinteren  Winkel  des  Os  inteiparietale, 
dessen  vollständige  Wegnahme  nur  mit  Verletzung  des  unter 
ihm  gelegenen  Sinus  oonfl.  möglich  wäre.  Die  Sinus  transv. 
vermeidet  man  dabei  am  besten;  sind  sie  doch  verletzt,  so  lässt 
sich  die  Blutung  aus  ihnen  —  wie  alle  Knochenblutungen  — 


Fig.  1  b. 

durch  einfaches  Andrücken  von  Papierpartikelchen,  die  in  Ei- 
senchiorid  getaucht  und  dann  getrocknet  sind  rasch  und  sicher 
stillen^).  —  Es  wird  alsdann  das  Prisma  so  über  der  Medulla 
befestigt,  dass  die  Längsaxe  desselben  senkrecht  auf  die  Sagit- 
talebenc  des  Thierkörpers  zu  stehen  kommt  undzwar  zunächst 
in  einer  Lage,  dass  ein  durch  den  Schlitz  gestecktes  Messerchen 
genau  die  Spitze  des  Calamus  Script,  treffen  würde.  Man  kann 
dann  von  da  aus,  da  man  die  Weite  der  Schraubenwindungen 
kennt,  das  Prisma  um  ein  beliebiges  Bestimmtes  nach  oben  füh- 


1)  a.  a.  O.  pag.  28. 

%)  Man  kann  auch  einen  grossen  Theil  des  grauen  Bodens  dadurch  zu 
Gesicht  bekommen,  dass  man  das  kleine  Gehirn  nach  oben  schiebt,  was 
bei  einiger  Vorsicht  und  Geduld  leicht  gelingt. 
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ren  und  so  die  Querschnitte  genau  in  die  gewünschte  Entfer- 
nung vom  Galamus  Script,  legen. 

Meine  auf  die  hier  erörterte  Art  und  Weise  angestellten 
Versuche  *)  haben  die  Angaben  von  Owsjannikow  im  Wesent- 
lichen bestätigt.  Eine  leichte  Ueberlegung  zeigt,  dass  die  obere 
wie  die  untere  Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks  um  so  weiter 
oben  gelegen  erscheinen  mfissen,  je  weniger  schonend  die  — 
die  nächste  Umgebung  doch  immerhin  etwas  zerrenden  Schnitte 
ausgeführt  werden.  Ich  fand  beim  Kaninchen  die  untere  Grenze 
des  vasomotorischen  Bezirks  etwa  3"^"*  über  der  Spitze  des  Ga- 
lamus Script.  4  —1 72°"  unterhalb  des  untern  Randes  vom  Tuber- 
culum  laterale  gelegen;  die  obere  Grenze  liegt  in  der  Gegend  der 
Fovea  ant.  ungefähr  am  obem  Rande  des  Corp.  trapezoides  ^) . 
Es  entspricht  der  so  abgegrenzte  Raum  ziemlich  genau  dem 
Ursprungsgebiet  des  Facialis,  dessen  Fasern  nicht  nur  mit  dem 
sogenannten  Facialis-Abducenskerne,  sondern  zum  Theil  auch 
in  tiefer  gelegenen  Theilen  der  MeduUa  mit  der  reticulären  Sub- 
stanz derselben  [Henle)  —  vielleicht  auch,  wie  Einige  wollen, 
mit  den  Zellen  eines  grauen  Kernes  zusammenhängen,  der  beim 
Kaninchen  etwa  3"^°^  lang  und  im  vorderen  Theile  der  Seiten- 
strangreste  gelegen  ist. 

Nachdem  so  die  Grenzen  des  Organs  in  der  Höhendimension 
bestimmt  waren,  musste  die  weitere  Aufgabe,  die  sich  hieran 
knüpfte,  in  der  Abgrenzung  desselben  auch  nach  den  beiden  an- 
dern Dimensionen  bestehen.  Als  Fingerzeig  für  meine  weiteren 
Forschungen  diente  mir  die  Thatsache,  dass,  wie  Miescher^)  und 
Nawrocki^)  gezeigt  haben,  die  centripetaleh Fasern  desN.Ischiad. 


4 )  Man  findet  deren  einige  im  Anhang  genauer  angeführt.  (Versuch 
A-E.) 

t)  In  einigen  meiner  Versuche  (cf.  Vers.  B  u.  C)  war  bei  Schnitten  an 
der  oberen  Grenze  die  Abnahme  der  Reflexe  früher  bemerklich,  wie  das 
Absinken  des  Drucks,  was  mit  derVermuthungOwx/anniftoir'«  nicht  stimmt, 
dass  möglicherweise  das  Centrum  für  die  tonische  Gefässinncrvation  höher 
gelegen  sei,  als  das  refleclorische  Genisscentrum. 

Interessant,  und  für  die  Lehre  von  den  vicarirenden  Ftthigkeiteo  der 
Ganglienzellen  von  Wichtigkeit  wäre  der  Nachweis,  ob  es  sich  nach  den 
Schnitten  innerhalb  des  vasomotorischen  Bezirks  um  eine  gleichmässige 
Abnahme  der  Contraction  sämmtlicher  Gefässe  oder  um  ein  Erlöschen  der- 
selben nur  für  einzelne  Gefttssbezirke  handelt,  während  sie  für  andere  un- 
geschwächt fortbesteht. 

3)  Arbeiten  aus  derphysiol.  Anstalt  zu  Leipzig.  Jahrgg.  4S70  u.  1871. 
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deren  Reizung  jene  reflectorisobe  Zusammenziehung  der  Gefiisse 
zur  Folge  bat,  in  den  Seitensträngen  des  RUokenmariLS  verlau- 
fen. Würde  sieb  diese  zunächst  fUr  das  Lendenmark  geltende 
Beobacbtung  für  die  ganze  Länge  des  Rückenmarks  bestätigen 
und  Hesse  sieb  für  die  Gefössnerven  selbst  vielleicbt  eine  äbn- 
liche  Vorlaufsweise  nacbweisen,  so  wäre  für  die  Bestimmung 
der  Lage  ibrer  Endigung  in  der  Medulla  obl.  ein  wesentlicher 
Anhalt  gewonnen.  Ich  habe  daher  in  einigen  Versuchen  die  von 
Miescher  und  Nawrocki  am  Lendenmark  angestellten  Durcb- 
schneidungen  innerhalb  des  dritten  Halswirbels  vorgenommen 
und  gefunden,  dass  die  Zerstörung  der 
Vorder-  und  Hinterstränge,  sowie  der 
grauen  Substanz  daselbst  die  reflectori- 
sehe  Dlutdruckerhöhung  auf  Reizung  des 
Ischiad.  nicht  alterirt.  Ich  theile  im  An- 
hange einen  dieser  Versuche  mit  (cf. 
Vers.  F  und  Fig.  2).  —  Es  folgt  daraus, 
dass  nicht  nur  die  centripetalen  Fasern  ^ig.  2.  (Vgi.  Anh. :  ver».  f.) 
des  Ischiad.  deren  Erregung  den  Geföss- 

reflex  hervorbringt,  sondern  auch  die  Gefässnerven  selbst  in 
den  Seitensträngen  des  Rückenmarks  verlaufen.  Wo  und  wie 
diese  letzteren  den  Seitenstrang  verlassen,  muss  dahin  gestellt 
bleiben. 

Wir  werden  also  wohl  auch  in  der  Medulla  obl.  unser  Or- 
gan in  dem  den  Seitensträngen  des  Rückenmarks  entsprechen- 
den Gebiete  zu  suchen  haben.  Dieselben  haben,  wie  bekannt, 
beim  Uebergang  des  Halsmarks  in  die  Hedulla  obl.  einen  Theil 
ihrer  Fasern  nach  vorne  zur  Bildung  der  Pyramiden  abgegeben ; 
ihr  Rest  (Fig.  3,  L)  liegt  nach  derEröfihung  des  Centralcanals  la- 
teralwärts  von  den,  beiderseits  der  Raphe  anliegenden  Vorder- 
strangresten  (Fig.  3,  A)y  von  diesen  durch  einige  ganz  nach  dem 
Typus  der  vorderen  Rückenmarkswurzeln  entspringende  Hira- 
nerven  (Hypoglossus,  Abducens)  abgegrenzt.  Die  Grenze  der 
Seitenstrangreste  gegen  die  gleichfalls  lateralwärts  verschobenen 
Reste  der  Hinterstränge  (J)  ist  durch  die  Lage  der  Fortsetzung  des 
Kopfes  vom  Hinterhom  (C)  und  die  denselben  durchziehenden 
Wurzeln  des  N.Vagus  und  Glossopharyngeus  (die  morphologisch 
ganz  den  hinteren  Rückenmarks  wurzeln  entsprechen)  deutlich 
angedeutet. 

Man  könnte  nun  also  zunächst  an  die  Pyramiden  oder  viel- 
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leicht  an  die  mit  ihnen  in  Verbindung  siehenden  grauen  Massen 
der  Raphe  denken.  Indess  bemerkt  schon  Owsjaimikow  gele- 
gentlich, dass  man  mit  den  Schnitten  weit  nach  unten  gehen 
kann,  ohne  Blutdruck  und  Reflexe  zu  alteriren,  wenn  man  sich 
in  der  Mittellinie  h^it  und  die  seitlichen  Theile  der  Medulla  obl. 
schont,  und  auch  ich  fand,  dass  man  die  Vordersirangreste,  so- 
wie die  Pyramiden,  zerstören  kann,  ohne  die  vasomotorische 
Reflexthätigkeit  wesentlich  zu  beeinträchtigen.  Es  wird  das 
Ol^an  demnach  im  eigentlidi  sogenannten  Seitenslrangenrest  zu 
zuohen  sein  und  es  gelingt  leicht,  diese  Vermuthung  durch  den 
Versuch  zu  bestätigen. 


Fig.  3.    Quert>chniii  vom  verl.  Marke  des  Kaninchens  etwas  nnierhalb  des  vasomotor.  Be- 
zirks ;  A  Vorderstrangresi.    L  Seitensiningrest.    J  Uinier:<irangrest.     C  ForisetcaBg  des 
Kopfes  vom  Hinterhorn  des  Kfickenmarkefl.  A  Raphe.  0  antere  OÜTe.  iTymmide.   X'  Ya- 
gnskern.  X  n.  vagus.  XIF  H^poglossnskern.    X//'  n.  hypoglossas. 

Zerstört  man  nämlich  innerhalb  des  vasomotorischen  Be- 
zirks die  Umgebungen  der  Raphe  und  trägt  man  daselbst  zu- 
gleich mit  einem  feinen  Messerchen  'oder  noch  besser  mit  einer 
feinen  in  geeigneter  Weise  nach  der  Fläche  gekrümmten  Scheere) 
die  Hinterstrangreste  von  unten  her  ab,  so  wird  die  reflectori- 
sche  Function  des  vasomotorischen  Bezirks  nicht  beeinträchtigt 
(vergl.  Vers.  G).  Die  Fig.  4  teigt  einen  Durchschnitt  aus  einer 
so  operirten  Medulla  (von  Vers.  G).  Es  sind  hier,  wie  man  sieht, 
nur  die  Seitenstrangreste  stehen  geblieben  und  es  ist  damit  be- 
wiesen, dass  sie  unser  Organ  in  der  That  enthalten. 
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Aber  alle  weiteren  Versuche  seinen  Ort  innerhalb  des  Sei- 
ienstrangrestes  nach  dieser  Methode  noch  enger  zu  begrenzen, 
misslangen.  Es  konnte  daran  entweder  der  Umstand  Schuld 
sein,  dass  das  Organ  den  ganzen  Seitenstrangrest  ausfüllt,  oder 
dass  eine  Verletzung  seines  Gebietes  jedesmal,  sei  es  zufahrende 
sensible,  sei  es  abgehende  motorische  Fasern  durchtrennt.  Es 
konnte  aber  auch  die  alilugrosse  Zerrung,  wie  sie  bei  Schnitten 
aus  freier  Hand  in  der  Umgebung  unvermeidlich  ist,  die  Schuld 
dieses  Misslingens  tragen.  Von  dieser  letztern  Voraussetzung 
ausgehend,  machte  ich  den  Versuch  die  Medulla  obl.  von  der 


Fig.  4.    Die  gescliwirsieB  Partien  bexeichnen  die  Aneiehnung  des  ia  die  Schnitte  erfolgten 
BlnieztraTaeaieä.    Die  scliraffirten  den  durchschnittenen  Antheil. 

Seile  her  bloss  zu  legen.  Meine  Absicht  war  nümlich,  mittelst 
der  von  Mie^cher  und  Nawrocki  angewandten  Schutzmesserchen, 
welche  im  Rückenmark  eine  so  scharf  isolirtc  Zerstörung  ein- 
zelner Marktheile  ermöglicht  hatten,  eine  genauere  Abgrenzung 
des  Organs  in  der  Richtung  von  hinten  nach  vorne  zu  versuchen. 
Die  beiden  genannten  Forscher  haben  nachgewiesen,  dass  der 
Einslich  eines  solchen  Messerchens,  sofern  seine  Fläche  dem  fa- 
serverlauf eines  Rückenmarkslranges  parallel  gestellt  ist,  fast 
gar  kein  Blutextravasat  setzt  *)  und  dass  unter  seinem  Schulze 


I)  Dieser  Vortheil  wird  freilich  in  der  Medulla,  die  nicht  bloss  von 
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die  auf  einer  Seite  desselben  gelegenen  Marktheile  quer  durch- 
trennt und  rtlcksichtslos  zerstört  werden  können,  ohne  dass  der 
auf  der  andern  Seite  gelegene  Theil  gezerrt  oder  mit  Blutextra- 
vasat  durchsetzt  wird.  Ich  erreichte  meinen  Zweck  durch  Ab- 
tragung des  sog.  Proc.  lateralis  des  Hinterhauptbeins  und  des 
hinteren  Theils  vom  Felsenbein  einer  Seite,  wobei  die  Bulla  ossea 
mit  eröffnet  wurde.  Vagus  und  Glossopharyngeus  derselben  Seite 
werden  bei  diesem  OperaUonsverfahren  durcbirennl.  Die  Blu- 
tungen aus  den  Sin.  transv.  und  petros.  müssen  durch  An- 
drücken der  oben  beschriebenen  Papierpartikelchen  gestillt 
werden^).  «Es  gelang  auf  diese  Weise  eine  Lücke  neben  der 
Medulla  zu  schaffen,  welche  die  Einschiebung  eines  bajonnettr- 

artig  gestalteten  Messers    in 
^^         v^  dieselbe  von  der  Seite  her  ge- 

stattete.   Der  möglichst  feine 


^ 


_        schneidende  Theil  dieses  Mes- 
'     serchens  war  (s.  Fig.  5  a  6) 
Fig.  5.  ca.  4  0  "™  lang  und  2"""  breit, 

der  Stiel  (c  d)  desselben  lief 
in  einer  Führung  in  welcher  er  leicht  und  sicher  auf  und 
ab  geschoben  werden  konnte.  Das  Messer  liess  sich  mit  der 
Führung  durch  feine  Schrauben  nach  allen  Richtungen  bewe- 
gen. Ich  pflegte  die  Spitze  des  Messerchens,  dessen  Fläche 
ungefähr  dem  Clivus  parallel  lag,  zunächst  genau  in  die  Höhe 
des  Winkels  zu  stellen,  den  der  untere  Rand  des  Tuberculum 
laterale  mit  dem  Corpus  restiforme  macht;  von  da  aus  konnte 
sie  um  eine  beliebige  Zahl  von  mm  nach  vorne  geschraubt 
und  dann  eingestochen  werden  2].  Die  vasomotorischen  Re- 
flexe zeigen  sich  nach  einem  solchen  Einstich  in  keiner  Weise 
gestört,  selbst  ]dann  nicht,  wenn  man  das  Messer  innerhalb  der 
Medulla  in  der  Richtung  seiner  Schneide  etwas  verschiebt  ^j. 
Von  meinen  zahlreichen  nach  dieser  Methode  angestellten  Ver- 


parallelen Lfingsbündeln ,  sondern  auch  von  zahlreichen  Fibr.  arcuatae 
und  radial,  durchsetzt  ist,  nicht  so  vollkommen  zu  erreichen  sein. 

4)  Die  venösen  Blutungen  sind  durch  Schiefstellung  des  Tbierkörpers 
(etwa  45^,  Hintertheil  nach  unten)  zu  vermindern. 

5)  Hat  man  sauber  operirt,  so  kann  man  sich  auch  nach  den  Aus- 
triitsstellen  der  Glossophar^'ng.-  und  Vaguswurzeln  orientiren. 

8)  Es  handelt  sich  hier  und  im  Nachfolgenden  nur  um  Operationen 
innerh  alb  des  vasoro.  Bez.    Unterhalb  seiner  unteren  Grenze  sowie  am 
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suchen  theile  ich  hier  nur  einige  mit.  In  Vers.  I  lief  das  Schuiz- 
messer  4""  hinter  die  Pyramiden.  Die  hinter  demselben  gele- 
genen Theile  waren  weggenommen  und  dadurch  der  vasomoto- 
rische Reflex  auf  Reizung  des  Ischiad.  wie  man  sieht  (vgl.  den 
Anhang) ,  nichts  weniger  als  geschwächt.  (Vergl.  ebenso  die 
Versuche  K  und  L.)  In  Vers.  M  geschah  der  Einstich  an  der 
unteren  Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks,  3™°>  hinter  den 
Pyramiden  (Fig.  6).    Durch  Zerstörung  der  hinter  dem  Messer 


gelegenen  Theiie  wurde  der  reflcctor.  Effect  nicht  alterirt.  Aehn- 
lich  ist  der  Versuch  N  (Vergl.  Fig.  7) ,  wo  etwas  oberhalb  der 
untern  Grenze  des  Bezirks  operirt  wurde.  Auch  hier  blieb  der 
Effect  ganz  ungeschwächt.  Tiefer  konnte  ich  mit  den  Einstiohen 
nicht  nach  vorne  gehen  (cf.  Vers.  O) ;  zerstörte  ich  nämlich  in 
Versuchen,  wie  die  obigen,  nicht  die  hinter,  sondern  vor  dem 
Messer  gelegenen  Theile,  so  wurde  der  Effect  aufgehoben  (Vers. 
P  und  Q)  ^) .  Ganz  analoge  Resultate  erhält  man  in  den  oberen 
Theilen  des  vasomotorischen  Bezirks. 


Rückenmark  bat  dieses  Verfahren  von  der  Seite  bis  jetzt  nioht  recht 
gelingen  wollen. 

4)  In  Fällen,  wo  ich  an  der  untern  Grenze  des  Bezirks  mit  dem  Ein- 
sticbmesser tief  nach  vorne  gegangen  war  und  die  davor  gelegenen  Theile 
nicht  zerstört,  sondern  durch  einen  einfachen  Schnitt  (etwa  mit  einem 
feinen  Paracentesen- Messerchen,  wie  es  die  Ophthalmologen  brauchen) 
durchtrennt  hatte,  konnte  ich  hie  und  da  bei  Anwendung  sehr  heftiger 
länger  dauernder  Ströme  auf  den  Ischiad.  noch  eine  geringe  Blutdrucker- 
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Fassen  wir  die  gewonnenen  Resultate  zusammen.  Wir 
haben  oben  pag.  456  gesehen,  dass  man  immer  die  Vorder- 
strangreste  und  Pyramiden  und  so  eben,  dass  man  die  Hin- 
ierstrangreste  und  den  hintern  Theil  der  Reste  der  Seitenstränge 
wegnehmen  kann,  ohne  die  vasomotorischen  Reflexe  zu  stören. 
Es  bleibt  also  beiderseits  nur  ein  kleiner  pris- 
matischer Raum  innerhalb  des  vasomotorischen 
Bezirks  übrig,  dessen  Verletzung  jene  Reflexe 
stört  oder  aufhebt.  Er  bildet,  den  vorderen  Theil 
des  Seitenstranges.  Aus  den  angeführten  Versuchen  folgt 
weiterhin,  dass  die  (vom  Ischiad.  wenigstens]  zum  Organ  ge- 
henden sensiblen,  sowie  die  von  ihm  abgehenden  Gef^ssnerven 
im  Wesentlichen  von  unten  her  an  dasselbe  herantreten  <). 


Fig.  7.  (Vera.  N.) 

DU  AQtfdelnmig  der  BlniexInvaMt«  iul  durch  die  Schw&rziitig  »ngedeeiet.    Die  dnrcli- 

schnHtnen  Theile  wind  scbr«ffirt.   I>ie  beiden  senkrechten  Striche  neben  der  B«phe  ttcblies- 

een  den  Bezirk  ein,  der  immer  ohne  Beeintrftchtigong  der  vasonotor.  Beflexthitigkeit  ser- 

•Urt  werden  kann.  (p.  466.) 

Ich  sprach  zuletzt  immer  nur  von  dem  Ungestörtsein  der 
Reflexe.  Mehrmals  nämlich  habe  ich  bemerkt,  dass  der  Einstich 
des  Messers  von  der  Seite  her  den  Blutdruck  etwas  sinken  Hess, 
ebenso  die  Zerstörung  der  Theile  hinter  dem  Messer.  (Vergl.  u. 
a.  die  Vers.  I  und  Q.)    Ob  man  hier  an  ein  von  dem  reflectori- 


höhang  erzielen.  Es  schernen  Fasern  auf  indirectem  Wege  durch  den  hin- 
tern Theil  des  Seitenstrangs  nach  dem  Organ  zu  gelangen,  was  bei  der 
grossen  Complication  des  Faserverlaufs  im  verlängerten  Mark  niobt  auf- 
fallen kann. 

()  Vergi.  jedoch  Anmerk.  pag.  459. 
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sehen  gesondertes  ionisches  Centralorgan  denken  soll,  \iie  Ows- 
jannikow  ein  solches  anzunehmen  geneigt  scheint,  oder  ob,  wenn 
wir  bei  der  einfacheren  Voraussetzung  bleiben,  dass  der  Ge- 
fdsstonus  reflectorischer  Natur  sei,  wie  dies  ja  auch  vom  Tonus 
der  Skelettmuskeln  behauptet  wird,  ob,  sage  ich,  diese  Erschei- 
nung durch  Abtrennung  sensibler  Fasern  vom  Centralorgan 
bedingt  ist,  muss  dahin  gestellt  bleiben.  Vagusfasern  werden 
jedenfalls,  Quintusfasern  wahrscheinlich  durchtrennt.  Vielleicht 
handelt  es  sich  aber  auch  bloss  um  eine  Reizung  depressori- 
scher  Fasern.  Einige  Versuche,  in  denen  die  Druckemiedrigung 
eine  bloss  vorübergehende  war,  scheinen  auf  diese  Möglichkeit 
hinzudeuten.  (Vergl.  Vers.  L.)  Weitere  Versuche  müssen  hier 
Aufklärung  bringen. 


Untersuchen  wir  nun  den  so  abgegrenzten  Raum  mikro- 
skopisch 1] ,  so  finden  wir  ihn  stets  mehr  oder  minder  von  einem 
grauen  Kerne  ausgefüllt,  der  von  Dean  ^)  und  Küüiker  als  unterer, 
diffuser  Theil  der  oberen  Olive,  von  Clarke^)  beim  Kaninchen 
als  Anterolateral  Nucleus  beschrieben  worden  ist.  Wenn  es 
richtig  ist,  dass  zur  Vermittlung  von  Reflexen  Ganglienzellen  ge- 
hdren,  so  haben  wir  in  ihm  ohne  Zweifel  das  eigentliche  und 
wesentliche  Organ  für  das  Zustandekommen  der  vasomotorischen 
Reflexe  vor  uns*).  Der  Korn  erstreckt  sich  beim  Kaninchen  von 
der  unteren  Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks  3  ^^  weit  nach 
oben,  ist  4  —4 1/2""*  breit  und  mit  seinem  innernBand  i — 2^2™"' 
von  der  Rapbe  entfernt.  Beim  Menseben  erscheint  er  auf  einem 
Durchschnitte  in  der  Gegend  des  Facialisaustritts  als  eine  oder 
mehrere  Anhäufungen  von  grauer  Substanz  an  der  medialen  Seite 


4)  Das  verläDgerle  Mark  warde  nach  jedem  Versuche  in  Cbromsäure 
gehärtet  und  einer  genauen  mikroskopischen  Untersuchung  unterworfen. 
Zur  Anfertigung  der  Schnitte  bediente  ich  mich  des  von  BeU  {Schuttxe's 
Arohiv  IX.  B.  4.  Hefk)  beschriebenen  Instrumente.  Legt  man  die  Schnitte 
mehrere  Minuten  in  eine  Lösung  von  Platincblorid  (4:40)  so  flirben  sie 
sich  in  einer  etwas  concentrirten  alcal.  Carminlösung  fast  momentan  auf 
das  Schönste. 

2)  The  gray  subst.  of  the  Med.  obl.  pag.  63. 

8}  Phiios.  Trans.  Vol.  458,  pag.  807  und  Tef.  XU,  Fig.  48  (#). 

4}  So  lange  dieser  allgemein  adoptirte  Satz  nicht  ganz  sicher  bewie- 
sen ist,  darf  indess  doch  wohl  die  Möglichkeit  nicht  von  der  Hand  gewie- 
sen werden,  dass  auch  die  Theile  in  der  näheren  Umgebung  des  Keroe« 
vasomotorische  Eigenschaften  l)esilzcn. 
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i.j  i.\ß  t^-^^^ 


Flg.  8. 


Durchschnitt  durch  die  Hednlla  ohtongata  d«6  Menschen  in  der  Oeg^^nd  des  Facia- 
lisanttrittee.  —  Nach  Meyverk 


5i      / 


Fig.  9.  Xaaimehenme  - 
dnlla  (nach  Eckhardt, 
Beiträge  znr  Anatomie 
n.  Fhysiol.  Bd.  IV,  1). 


desFacialisstammes.  Er  kann  schon  mit  blos- 
sem Äuge  gesehen  werden  (s.  Fig.  80).  Er  ent- 
hält ziemlich  grosse  multipolare  Gangliensellen 
die  schon  mehrfach  beschrieben  sind  (cf.  Henle 
Anatomie  des  Menschen.  Nervenl.  pag.  217  u. 
Fig.  U7j  und  zunächst  keine  besondere  Merk- 
male darbieten.  Eine  genauere  mikroskopi- 
sche Untersuchung  desselben,  sowie  seiner 
Verbindungen  steht  noch  aus  ^) .  —  Ob  auch 
das  an  der  oberen  Grenze  des  vasomotorischen 
Bezirks  gelegene  eigentliche  sogen.  Corp.  den- 
tatuip  der  oberen  Olive  vasomotorische  Eigen- 
schaften hat,  könnte  vielleicht  eine  noch  ge- 
nauere Feststellung  dieser  Grenze  entscheiden. 


1)  Es  darf  natürlich  nicht  behauptet  werden,  dass  dieser  Kern  bloss 
vasomotorische  Functionen  habe.  Bekanntlich  sind  die  zasammenhängen- 
den  grauen  Massen  der  Hirnrinde  und  der  sogen,  grossen  Hirnganglien 
mit  sehr  verschiedenen  Functionen  begabt.  Die  nach  einigen  Angaben 
aus  ihm  entspringenden  Faciaü^fasern  dürften  wohl  die  bekannten  vaso- 
motorischen und  secretorischen  Antheile  dieses  Nerv'en  sein  (Chorda 
Tymp.,  N.  petros.  sup.  min.). 
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Ich  reproducire  hier  (Fig.  9]  die  Abbildung,  welche  Eck- 
hardt von  dem  Umfang  der  Stelle  gibt,  deren  Verletzung  Dia- 
betes mell.  erzeugt;  dieselbebedarf  keines  weitem Commentars. 
Eckhardt  bemerkt  ausdrücklich,  dass  es  bei  der  Piqüre  auf  eine 
Verletzung  der  vorn  am  Clivus  gelegenen  Theile  ankommt,  wäh- 
rend die  Verletzung  bloss  der  am  grauen  Boden  gelegenen  Par- 
tien unwirksam  sei. 


Anhang. 

Versuchstabellen. 

Sfimmtliche  Versuche  wurden  an  curarisirten  Kaninchen  angestellt. 
Die  künstliche  Respiration  geschah  durch  eine  Maschine  mit  grosser  Re> 
gelm&ssigkeit.  Der  Blutdruck  wurde  stets  in  der  Carotis  und  zwar  mittelst 
des  Quecksilbermanometers  gemessen  und  nebst  der  Zeit  (in  Secunden), 
sowie  den  Perioden  der  elektrischen  Reizungen  auf  einem  endlosen  Papier 
verzeichnet. 

Unter  Reizung  ist  immer  die  des  Nervus  Ischiadicus  (meist  dexter) 
verstanden. 

RA.  bedeutet  den  Rollenabstand  des  Du6oi^schen  Schlittenapparates 
in  Centimelem.    Bei  RA  1 0  waren  die  Rollen  aufgeschoben. 


Ir 

oder  sink? 

l<2 

tom 
mm 

mm 

4 

438 

473 

436 

446 

48 

446 

446 

43 

423 

448 

436 

50 

!«< 


Tersnch  A. 

Der  erste  Schnitt  geht  durch  diePov.  anter. 
und  den  oberen  Rand  des  Corp.  trapez.    Der 
zweite  Schnitt  liegt  etwa  4"*"*  tiefer,  Si^m 
über  der  Spitze  des  Calamus  Script.  V^^  un- 
ter dem  unteren  Rande  des  Corp.  trapez., 
4—4 1/2™"  unter  dem  Tuberc.  laterale. 
Beide  Vagi  durchschnitten. 
4.  Reizung  des  Ischiadicus  dext.  RA  48  .   .   .   . 
8.  Erste  Querdurchschneidung 

3.  Reizung  RA  48 

4.  Reizung  RA  48 

5.  Zweite  Qnei*durchschneidung 

Weitere  Reizungen  RA  48  (Dauer  47  See.) 
femer  RA  40  (Dauer  43  und  34  See.)  sind 
ohne  Effect. 


6,S 

8 
7,5 
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8» 

Druck  steigt 
oder  fiokt 

von   1    anf 
mm       mm 

5 

444 

4  82 

8 
3 

430 
486 
4  36 
434 

456 

468 

460 

44 

4  08 

442 

5 

438 

480 

5 

432 

480    ' 

5 
22  * 

418 

126 
72 
68 

4  56 

440 

72 

82 

80 

4  02 
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Yensnch  B. 

Lage  derSchnitte  wie  im  vorigen  Versuch. 

Ein  Vagus  durchschnitten. 

Reizung  des  Ischiad.  dext.  RA  48 

Erste    Querdurchschneidung :     Druclt    steigt 

vorübergehend 

Reizung  RA  48 

Dasselbe 

Zweite  Querdurchschneidung 

Reizungen  RA  48  (4  3  See.)  RA  43  (4  3  See.) 
RA  40  (48  See.)  bleiben  ohne  EfTect. 


Yenncli  C. 

Kleines  Thier.  Der  zweite  Querschnitt  fölll 
an  den  untern  Rand  des  Tuberc.  lat.  3,5  ^n^ 
über  derSpitze  desCalamus  Script.  Der  erste 
Schnitt  liegt  2  "»">  höher. 

Ein  Vagus  durchschnitten. 

!4.  Zerrung  des  Ischiad 
Gleich  darauf: 
2.  Reizung  RA  4  8 
Bald  darauf: 
3.  Reizung  RA  48 

4.  Erste  Querdurchschneidung:     Druck   steigt 
vorübergehend 

5.  Reizung  RA  48 

6.  Zw.eite  Querdurchschneidung 

7.  Reizung  RA  48 

3.  Reizung  RA  40  (starker  Strom) 

YerHuch  D. 

Letzter  Querschnitt  etwa  5™«  übei  dem 
Calamus  Script.  Beide  Vagi  durchschnitlei). 

4.  Erster  Einstich  1)  in  der  Mittellinie 


40 

7 


9 

7 

5 

5» 
4 

9 
43 


40 


4]  Ich  habe  in  diesem  und  dem  nachfolgenden  Experimente  den  Ver- 
such geroachti  die  Zerrung  des  verlängerten  Marks  bei  den  Querschnitten 
durch  das  Einstecken  eines  Seh utcmeasercheus  (cf.  pag.  457}  in  dar  Ge- 
gend der  Raphe  zu  vermindern.  Z^  diesem  Behufs  hatte  das  Prisma  aus- 
ser dem  Längsschlttze  noch  einen  oder  einige  darauf  senkrechte  Quer- 
scblitzcben  in  welche  das  Messerchen  genau  passte.  Zu  beiden  Seiten  des 
Messers  wurde  dann  die  Querdurchschneidung  vorgenommen.  Ich  zog  es 
vor,  diese  Schutzmesserchen  (ebenso  wie  das  in  den  Versuchen  I— Q  an- 
gewandte Bajonnettmesser)  nach  Beendigung  des  Versuchs  vorsichtig  wie- 
der herauszuziehen,  statt  sie,  wie  Miescher,  mit  dem  Präparate  in  die  Här- 
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Drnck  steigt 
oder  sinkt 


anf 
mm 


H 


Der  Druck  hält  sich  längere  Zeit  auf  der 
erreichten  Höhe ;  wöhrenddess  : 

2.  Querdurchschneidung  nach  rechts 

3.  Querdurchschneidung  nach  links 

4.  Reizung  RA  451/2 

5.  Zweiter  Einstich  etwa  2>n"Miefer 

6.  Durchschneidung  nach  beiden  Seiten.    .    .    . 

7.  Reizung  RA  18 

8.  Reizung  RA  451/2 

9.  Dritter  Einstich  etwa  4°)*"  tiefer        ^  kein 
Durchschneidung  nach  beiden  Seilen/  EfTeot 

40.  Reizung  RA  45V2 

4  4.  Reizung  RA  451/2 

Tersneh  E. 

Vorletzter  Querschnitt  in  der  Gegend  des 
Facialisaustrittes;  letzter  Schnitt  S«""!  tiefer, 
etwa  h^^  über  dem  Eingang  in  den  Centrai- 
caual.    Beid^e  Vagi  durchschnitten. 

Vor  jedem   EingrilT   schwankender  Blul- 
druck. 
4.  Erster  Einstich  in  der  Mittellinie 

Der  Druck  fällt  dann  auf  76. 

2.  Durchschneidung  quer  nach  links 

Druck  fällt  auf  57,  steigt  dann  wieder 
auf  74. 

3.  Querschnitt  nach  rechts 

4.  Reizung  RA  48 

5.  Zweiter  Einstich,  2  mm  tiefer 

6.  Durchschneidung  nach  links 

7.  Durchschneidung  nach  rechts 

8.  Mechanische  Reizung  des  Nerven 

9.  Elektrische  Reizung  RA  4  8 

4  0.  Dritter  Einstich  2^«)  tiefer;  unmittelbar  dar- 
auf Durchschneidung  nach  rechts  und  links 
(Gerinnung) . 

44.  Reizung  RA  48 

42.  Reizung  RA  44 

Tergnch  F. 

Beide  Vagi  durchschnitten.  Rückenmark 
im  dritten  Halswirbel  blossgelegt.  Der  Ein- 
stich mit  dem  Schutzmesserchen  geschieht 
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tungstlüssigkeil  zu  bringen:  sie  lassen  sich  nur  schwer  in  die  compakte 
Substanz  des  Os  occip.  eintreiben,  und  die  Schnittrtöhtung  lässt  sich  nach 
der  Härtung  immer  aufs  deutlichste  erkennen. 
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Druck  steigt 
od«r  sinkt 


an  der  Grenze  des  linken  Seitenstrangs.  Zer- 
störung der  übrigen  Stränge  ziemlich  voll- 
ständig, nur  vom  rechten  Seitenslrang  ein 
kleiner  Rest  erhalten.  {Fig.  2.) 

4.  Einstich  mit  dem  iSchotzmesser 

i.  Mechanische  Reizung  des  Ischiad.  dext.    .    . 

8.  Zerstörung  der  nach  rechts  vom  Messer  ge- 
legenen Theile 

Gleich  darauf 

4.  Nochmalige  Zerstörung 

5.  Reizung  des  Ischiad.  dext.  RA  18 

6.  Reizung  des  Ischiad.  sin.  RA.  4  8 

Verflach  6. 

Die  Umgebungen  der  Raphe  innerhalb  des 
vasomotorischen  Bezirks  durch  einen  kreuz- 
weisen Einstich  zerstört.  Die  Scheeren- 
tehnitte  (pag.  456)  gehen  links  von  der  Fissura 
mediana  post.  durch  den  hinleren  Theil  des 
Caput  cornu.  Rechts  läuft  der  zweite  eben- 
.so;  der  erste  liegt  etwas  weiter  hinten.  (Ge- 
gend der  unteren  Grenze  des  vasomotori- 
schen Bezirks.)   (Fig.  4.) 

1.  Reizung  RA  18 

Druck  hält  sich  lange  hoch. 

2.  Einstiche  mit  einem  Messer  in  der  Gegend 
der  Mittellinie 

3.  Abtragung  beider  Hinterstrangreste  (von  un- 
ten her) 

4.  Reizung  RA  4  8 

5.  Zweite  Abtragung  links  und  rechts 

«.  Reizung  RA  18 

Yersach  I. 

Medulla  obl.  von  der  rechton  Seile  her 
blossgelegt.  Der  Einstich  mit  dem  Bajon- 
nettmesserchen  (pag.  458)  von  der  Seite  der- 
selben geschieht  etw^as  über  der  unteren 
Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks  und 
läuft  1 — 4»/, mm  hinter  dem  grauen  Kern-), 
4  «n«n  hinter  den  Pyramiden.  Die  hinter  dem  i 
Messer  liegenden  Partien  sind  weggenom-  I 
men. 
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1)  cf.  pag.  460. 
i)   siehe  pag.  461. 


Über  d.  Lage  d.  sogen.  GEFÄsscBifTRims  in  d.  Mbdulla  obl.     467 


11 


Druck  steigt 
oder  einki 


auf 


4.  Reizung  RA  46 

2.  Einstich  mit  dem  Bajonnettmesserchen  von 
der  Seile 

3.  Reizung  RA  46 

k.  Zerstörung  der  Theile  hinter  dem  Messer  .    . 

5.  Reizung  RA  46 

6.  Nochmalige  Zerstörung  hinter  dem  Messer  . 

7.  Reizung  RA  441/2 

Yersneh  K. 

Einstich  von  der  Seite  geschieht  4mm  hin- 
ter den  Pyramiden,  41/2™™  hinter  dem  grauen 
Kern,  links  steht  das  Messer  etwas  höher 
(mehr  der  Schnauze  zu)  als  rechts,  wo  es 
hinter  dem  unteren  Theil  des  grauen  Kerpes 
sich  befindet. 

4 .  Einstich  mit  dem  Bajonnettmesser 

3.  Manipulationen  am  Nerven 

Gleich  darauf 

3.  Reizung  RA  48 

4.  Zerstörung  hinter  dem  Messer 

5.  Reizung  RA  48 

Yersneh  L. 

Wie  beim  vorigen  Versuch. 

1 .  Reizung  RA  4  8 

2.  Einstich  mit  dem  Bajonnettmesser 

Gleich  darauf 

3.  Reizung  RA  4  8 

4.  Zerstörung  hinter  dem  Messer 

Gleich'  darauf 

3.  Reizung  RA  48 

6.  Reizung  RA  48 

Tersach  M. 

Ein  Vagus  durchschnitten.  Ein  Querschnitt 
aus  der  Ebene  des  unteren  Randes  vom  Tu- 
berc.  lat.  (Fig.  6)  zeigt  den  rechten  Hinter^ 
Strangrest  und  die  hintere  Partie  des  Seiten- 
und  Vorderstrangrestes  zerstört,  links  trennt 
ein  Schnitt  (5)  zwischen  dem  grauen  Kerne 
und  dem  Caput  cornu  den  Seiten-  und  Hin- 
terstrangrest. Aehnliche  Verhältnisse  weiter 
oben.  Zerstörung  daselbst  noch  vollständiger. 
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4)  cf.  pag.  460. 
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Drack  steigi 
oder  sinlit 


a«f 


4.  Reizung  RA  18 

3.  Einstich  mit  dem  Bajonnettroesser  von  der 
Seite. 

8.  Reizung  RA  48 

4.  Zerstörung  hinler  dem  Messer. 

Druck  steigt  gleich  darauf  (vorübergehend)  . 
Sptftcr: 

5.  Reizung  RA  48 

6.  Nochmalige  Zerstörung  hinter  dem  Mcs.ser. 

7.  Reizung  RA  4  8 

Yersiich  N« 

Einstich  mit  dem  Bajonnetlmesser  von  der 
Seite  geschieht  etwas  über  der  unteren 
Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks  und 
läuft  am  hinteren  Rande  des  grauen  Kerns 
hin.  Die  hinter  dem  Schutzmesser  gelege- 
nen Theile  sehr  vollständig  zerstört  (Fig.  7). 
4.  Mechanische  Reizung  der  Nerven 

3.  Elektrische  Reizung  RA  48 

8.  Einstich  von  der  Seite .... 

4.  Reizung  RA  48 

5.  Zerstörung  hinter  dem  Messer 

6.  Reizung  RA  48 

7.  Reizung  RA  4  4 

Nach  wiederholter  breiter  Zerstörung  hin- 
ter dem  Moser : 

8.  Reizung  RA  44 

Teniich  0« 

Der  Einslich  von  der  Seite  läuft  rechts  un- 
mittelbar hinler  dem  unleren  Ende  des 
grauen  Kernes  links  durch  dasselbe. 

4.  Reizung  RA  43 

2.  Auf  den  Einstich  mil  dem  Bajonnetlmesser 
von  der  Seite  sinkt  der  Druck  auf  60. 

8.  Reizung  RA  48 

4.  Reizung  RA  4  0  (sehr  starker  Strom)  .  .  .  . 
Die  darauf  folgenden  ähnlich  starken  Rei- 
zungen ohne  allen  Effect.  —  Druck  zulctil  84. 


Tersuch  P. 

Einstich  von  der  Seite  geschieht  an  der 
unteren  Grenze  des  vasomotorischen  Bezirks 
und  Itfuft  am  hinteren  Rande  des  grauen  Ker- 
nes hin. 
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Druck  Bteiitt 
oder  sinkt 


Mt 


h 


1 .  Mechanische  Reizung  des  Nerven 

f.  Elektrische  Reizung  RA  1 8 

3.  Einstich  von  der  Seite 

h.  Reizung  RA  48 

5.  Eingehen  mit  dem  Paracentesenmesserchen 
(cf.  pag.  459  Anm.)  vor  dem  Schutzmesser 

zuerst 

dann ' 

6.  Reizung  RA  18 

Zurückschrauben  des  Schutzmessers  um 
ca.  4>nDa  nnch  dem  Schwänze  zu.      • 

7.  Reizung  RA  48 

8.  Nochmaliges  Eingehen  mit  dem  Paracente- 
senmesserchen  (dasselbe  läuft  ziemlich  im 
vorigen  Schnitt) 

Druck  sinkt  von  da  alimtthlig  auf  88.  Wäh- 
rcnddess  sind  Reizungen  RA  4  8  ferner  RA  4  4 
(48  See.)  RA  40  (4  2  See.  sehr  starker  Strom, 
neue  Nervenstelle)  ohne  Effect. 

Tergneh  ({• 

Der  Einstich  mit  dem  Bajonnettmesser  läuft 
rechts  etwa  4  Vi"*"* hinter  dem  hinteren  Rande 
des  grauen  Kernes  (am  unteren  Ende  dessel- 
ben) ;  links  unmittelbar  über  dem  hinteren 
Rande  clesselben.  Schnittwunde  vom  unte- 
ren Rande  der  Einstichswunde  nach  dem 
Clivus. 

1.  Reizung  RA  4  8 

3.  Einstich  mit  dem  Bajonnottmesser  von  der 
Seite 

3.  Reizung  RA  48 

4.  Bajonnettmesserchen  innerhalb  der  Med.  obl. 
um  i  nun  nach  dem  Schwänze  zu  geschraubt 
(macht  keine  besondere  Veränderung  des 
Drucks). 

5.  Reizung  RA  48 

6.  DurchschneJdung  mit  dem  Paracentoscnmos- 
serchen  nach  vorne.  Druck  sinkt  allmählig 
von  80  auf  32.  Reizungen  RA  48  (46  See.) 
RA  4  0  (30  See.)  bleiben  ohne  Effect.  Nach 
etwa  iO  Minuten  ist  der  Herzschlag. noch  voll- 
kommen deutlich  und  Druck  auf  den  Bauch 
des  Thieres  bewirkt  «ein  Ansteigen  des  Blut- 
drucks. 
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Dr.  O.  Asp,  Zur  Atiatome  und  Physiologie  der  Leber. 
Aus  dem  physiologischen  Instilutc  zu  Leipzig.  Vorgelegt  von 
dem  wirklichen  Mitglied  C.  Ludwig. 

Mit  3  Holzschnitten  u.  4  Tafel  in  Farbendruck. 

1.  Anatomischer  Theil. 

Bei  Versuchen  über  Gallenabsonderung,  welche  ich  in 
dem  physiologischen  Laboratorium  zu  Leipzig  anstellte ,  lag  es 
mir  nahe,  den  feinern  Bau  der  Kaninchenleber  in  der  Absicht  zu 
Studiren,  ob  aus  ihm  nicht  ein  Aufschluss  darüber  zu  gewinnen 
sei,  warum  und  wie  die  aus  dem  Blute  abgeschiedene'FlUssigkeit 
sich  zwischen  den  Lymph-  und  den  Gallenwegen  theile.  Eine 
andauernde  Beschäftigung  mit  dem  Gegenstande  liess  erkennen, 
dass  unsere  Methoden  noch  bei  Weitem  nicht  genügen,  um  das  Ziel 
zu  erreichen,  welches  ich  mir  gesteckt;  desshalb  sind  jedoch,  was 
die  folgenden  Mittheilungen  beweisen  sollen,  meine  Bemühungen 
nicht  ganz  vergebens  gewesen.  Das  Neue,  was  ich  gefunden  zu 
haben  glaube,  werde  ich  möglichst  gelreu  beschreiben  und  mich 
jeder  Hypothese  enthalten.  Denn  bei  dem  hohen  Grade  von  Deut- 
lichkeit, zu  welchem  es  die  Anatomie  bringen  kann,  erscheint  es 
nicht  gerade  nothwendig ,  auf  Grundlage  des  schon  Erkannten 
der  Zukunft  vorzuschreiben,  wie  sie  das  gegenwärtig  Unbekannte 
dereinst  sehen  soll. 

I .  Obwohl,  wie  bekannt,  der  Kern  der  Leberzelien  oft  dop- 
pelt vorhanden  ist,  so  ist  er  doch  kein  nothwendiger  Bestandtheil 
derselben,  und  wenn  er ,  wie  dieses  meist  der  Fall,  vorhanden, 
so  bietet  er  nicht  immer  dasselbe  Ansehen  dar  (siehe  Figur  4  der 
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Farbentafel}.  —  Am  häufigsten  erscheint  er  in  der  Flachen- 
ansicht als  eine  runde  Scheibe,  die  gegen  das  Centrum  hin  durch 
eine  Anhäufung  von  Körnern  getrUbt  ist.  Um  diesen  dunkeln 
Abschnitt  erstreckt  sich  ein  heller  Hof,  welchen  eine  doppelte 
Gontur  umgiebt.  Nicht  selten  fehlt  jedoch  der  helle  Saum,  so 
dass  dann  nur  der  Körnerhaufen  allein  übrig  bleibt.  Zuweilen 
jedoch  fehlt  auch  dieser  Körnerbaufen,  so  dass  der  Leberzelle 
auch  jede  Andeutung  eines  Kernes  abgeht.  Aus  solchen  kernlosen 
Zellen  findet  man  nun  entweder  alle  Schniltchen  zusammenge- 
setzt, die  man  der  Untersuchung  unterwirft,  oder  es  zeigt  sich, 
dass  nur  einzelne  Theile  der  Leber  kernlose  Zellen  enthalten, 
wahrend  andere  aus  kerntragenden  zusammengesetzt  sind.  Die 
Behauptung,  dass  die  Leberzellen  kernlos  sein  können,  gründe 
ich  selbstverständlich  nicht  blos  auf  das  Ansehen  feinster  Schnitl- 
chen,  die  ich  aus  der  gefrorenen  oder  durch  chromsaures  Kali 
geharteten  Leber  genommen  habe.  Denn  da  mir  die  Abwesen- 
heit der  Kerne  sehr  überraschend  war,  so  habe  ich  kein  Mittel, 
durch  welches  man  dieselben  nachzuweisen  vermag,  unversucht 
gelassen.  Aber  trotzdem  dass  ich  die  Schnittchen  mit  heissem 
Aether,  durch  Kochen  mit  salzsäurehaltigem  Alkohol,  durch 
wasserige  Essigsäure  oder  durch  mehrtägige  Einwirkung  einer 
4  Oprozentigen  Kochsalzlösung  auf  hellte  oder  die  Schnitlchen  in 
saurer  Carminlösung  färbte,  gelang  es  nicht,  einen  Kern  sichtbar 
zumachen.  Da  mir  nun  eine  Leber  mit  kernlosen  Zellen  zuerst  an 
einem  Thiere  aufstiess,  das,  weil  es  zu  Versuchen  über  Gallen- 
absonderung benutzt  war,  viele  Stunden  hindurch  ohne  gefüttert 
zu  werden  gelegen  hatte ,  so  kam  ich  auf  den  Gedanken ,  dass 
dieser  kernlose  Zustand  der  Leberzelle  vielleicht  mit  den  Yer- 
dauungsperioden  in  Verbindung  stehe.  Um  hierüber  Aufschluss 
zu  erhalten,  wurde  einigen  Kaninchen  das  Futter  bis  zu  60  Stun- 
den entzogen,  und  ihnen  durch  einen  entsprechenden  Schnitt  in 
der  linea  alba  ein  kleiner  Theil  der  Leber  entnommen.  Hierauf 
wurden  die  Wunden  zur  Heilung  gebracht,  was  in  der  Regel  ge*- 
Inng.  Wenn  sich  die  Thiere  wieder  erholt  und  mehrere  Tage 
reichlich  gefressen  hatten,  wurden  sie  durch  Verblutung  getödtet 
und  ihre  Leber  behufs  weiterer  Untersuchung  möglichst  rasch 
ausgeschnitten.  Auf  diese  Weise  gelang  es,  die  Leber  derselben 
Thiei*e  aus  zwei  verschiedenen  Ernährungsstadien  der  mikro- 
skopischen Beobachtung  zu  unterziehen.  Das  Resultat  der  Ver- 
suche hat  meine  Vermuthung  nicht  bestätigt.     Die  Leberzellen 
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der  hungernden  Thiere  zeigten  sich  stark  getrübt  durch  Körnchen, 
welche  sich  durch  Aether  wegschaffen  Hessen.  War  dieses  ge- 
schehen, so  erwies  sich  allerdings  einigemal  eine  Anzahl  der 
Zellen  als  kernlos,  aber  es  fanden  sich  solche  von  gleicher  Eigen- 
schaft auch  in  der  Leber  desselben  Thieres ,  nachdem  es  wieder 
gefuttert  worden  war. 

Das  Verhalten ,  welches  die  kernfreien  Leberzellen  bieten, 
ist  noch  anderweit  so  eigenthttmlioh,  dasses  sich  der  Mühe  lohnt, 
bei  seiner  Betrachtung  zu  verweilen.  Die  Fig.  2,  welche  ich 
der  Beschreibung  zu  Grunde  lege,  ist  nach  einem  Präparate  ge- 
fertigt, das  dem  Thiere  entnommen  wurde,  in  dessen  Leber  nir- 
gends eine  kernhaltige  Leberzelle  zu  finden  war.  Es  hatte  das- 
selbe vor  und  nach  der  Durchschneidung  des  Rückenmarks  in  cura- 
resirtem  Zustande  zur  Beobachtung  über  Absonderung  der  Galle 
gedient  und  im  Verlaufe  von  2  Stunden  und  20  Minuten  30,6 
Cubik-Gm.  Galle  ausgeschieden.  Nach  dem  durch  Erstickung 
herbeigeführten  Tode  des  Thieres  war  so  rasch  als  möglich  der 
Gallengang  mit  gelöstem  Beriinerblau  und  die  Pfortader  mit 
Carminleim  ausgespritzt.  Darauf  wurde  die  Leber  mittelst 
einer  Kältemischung  in  den  gefrorenen  Zustand  versetzt.  Sehr 
feine  Schnittchen,  die  von  ihr  genommen  waren,  wurden  vorder 
mikroskopischen  Untersuchung  zumTheil  in  Jodserum,  zumTheil 
in  lOprozentiger  Kochsalzlösung  aufbewahrt  und  nachträglich 
mit  Carmin  gefärbt.  An  diesen  Präparaten  verliefen  die  Gallen- 
Capillaren  als  sehr  feine  blaue  Streifen  in  der  bekannten  Weise. 
Das  Parenchym,  welches  von  ihnen  und  den  Blutgefässen  um- 
säumt wurde,  verhielt  sich  dagegen  sehr  eigen thttmlich,  denn  es 
ward  durch  ein  sehr  zartes,  netzförmigem  Bindegewebe  sehr 
ähnliches  Fadenwerk  durchzogen,  in  dessen  Maschen  eine  durch- 
scheinende von  diffundirtem  Carmin  röthlich  gefärbte  Masse  lag, 
welche  durch  ihr  mattes  Ansehen  von  den  glänzenden  Fäden  des 
Netzwerks  deullich  abstach.  Die  Zelle  erschien  sonach  aus  einer 
Zahl  deutlich  von  einander  geschiedener  Klümpchen  ungleicher 
Grösse  zusammengesetzt. 

Wenn  man  die  Frage  erbebt,  ob  sich  Aehnliches  nicht  auch 
an  der  gewöhnlichen  Leberzelle  finde ,  so  kann  man  zum  min- 
desten auf  das  Verhalten  hinweisen ,  welches  feine  Schnittchen 
der  Leber  darbieten ,  die  viele  Tage  hindurch  in  4  Oprozentiger 
Kochsalzlösung  unler  öfterer  Erneuerung  derselben  gelegen  haben. 
Diese  Lösung  lockert  den  Zusammenhang  zwischen  den  Leber- 
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Zellen  so  sehr,  dass  sie  bei  selbst  massigen  Bewegungen  des  Prä- 
parates auseinanderfallen ;  verweilen  die  isolirten  Zellen  noch 
einige  Tage  in  der  Kochsalzlösung,  so  zerlegt  sich  jede  derselben 
in  eine  Anzahf  kleiner  kugeliger  Bröckchen;  eins  von  diesen 
schliesst  den  Kern  der  Zelle  ein ,  alle  aber  erweisen  sich  als  ein 
Gonglomerat  noch  kleinerer  Körnchen.  Sonach  besteht  auch  die 
gewöhnliche  Leberzelle  aus  kugeligen  Stückchen ,  welche  durch 
ein  Bindemittel  zusammengehalten  sind,  das  sich  leichter  als  alle 
übrigen  Theile  in  4  Oprozentiger  Kochsalzlösung  verflüssigt. — Mit 
dem  Bilde,  welches  die  Figur  2  von  der  Structur  der  Leberzelle 
entwirft,  stehen  möglicherweise  auch  die  oft  beschriebenen  Fäden 
in  Verbindung,  welche  man  aus  der  Substanz  der  Zelle  heraus 
sich  erstrecken  sieht.  Diese  Fädchen  sind  allerdings  nur  in  der 
mit  chromsaurem  Kali  gehärteten  Leber  sichtbar,  aber  sie  sind  so 
scharf  begrenzt  und  öfter  mit  so  zahlreichen  Aestchen  ausge- 
stattet, dass  es  schwer  sein  dürfte,  sie  für  Bruchstücke  einer  ur* 
sprünglich  formlosen  Substanz  zu  erklären,  die  erst  durch  die 
Härtung  eine  Gestalt  gewann. 

Beachtenswerth  erscheinen  auch  die  Gestalten,  welche  die 
ZeUen  der  ganz  frischen  Leber  anzunehmen  vermögen,  wenn  die 
Pfortader  unter  einem  Druck  von  mehr  als  50  Mm.  Quecksilber 
mit  steifem  Leim  (40  Wasser  zu  \  Gel.)  injicirt  wurde.  Unter 
diesen  Umständen  pressen  und  zerren  die  nach  allen  Richtungen 
hin  ausgedehnten  Blulcapillaren  die  Leberzellen  in  die  abenteuer- 
lichsten Gestalten.  Die  Zellenbaiken  erscheinen  viel  schmaler 
als  an  der  uninjicirten  Leber.  Die  Brücken  zwischen  ihnen  sind 
in  die  Länge  gezogen.  Diese  Gestaltsveränderung  bezeugt,  dass 
die  Massentheile,  aus  welchen  die  Zelle  besteht ,  gegen  einander 
eine  grosse  Verschiebbarkeit  besitzen.  Als  eine  nothwendige 
,  Folge  derselben  wird  man  es  anzusehen  haben ,  dass  die  soge- 
nannten Gallencapillaren  mit  jeder  Aenderung  des  Blutstromes 
ihre  Lichtung  und  ihren  Verlauf  ändern.  Vorausgesetzt  nun, 
es  seien  dieselben  Intercellulargänge,  wofür  man  sie  gegenwärtig 
allgemein  hält,  so  würde  man  eine  eigenthümiiche  Verbindung»^ 
weise  je  zwei  benachbarter  Zellen  anzunehmen  haben,  um  es  zu 
erklären,  warum  die  Gallencanäie  sich  nicht  öffnen,  trotzdem 
dass  die  Kräfte,  welche  auf  die  Zellenoberflächen  wirken,  sie 
nach  entgegengesetzter  Richtung  auseinanderzerren. 

2.  Ueber  die  Structur,  welche  den  Wandungen  der  kleinem 
Gallengänge  eigen  ist,  habe  ich  Folgendes  mitzutheilen.  So  lange 
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denselben  das  oft.  beschriebene  Cylinderepiihel  zukommt,  ist 
auch  auf  der  ifussern  Seile  dieses  letztem  eine  mehrfeche 
Schiebt  eines  gestreiften  Gewebes  sichtbar,  zwischen  das  in 
regelmässigen  Abstünden  zahlreiche  Spindelchen  eingesprengt 
sind.  Die  Streifen  und  die  längere  Achse  der  Spindeln 
laufen  nach  der  Länge  des  Ganges.  Fig.  3  im  Quer-  und 
Fig.  4  im  Llingenschnitt.  Aus  der  streifigen  Masse  und  na- 
mentlich aus  ihren  äussern  i^gen  lassen  sich  leicht  sehr  lange 
ungetheilt  verlaufende  Faserchen  isoliren,  welche  den  Binde- 
gewebsfibrillen  vollkommen  ähnlich  sehen.  Werden  feine 
Schnitte  des  interlobularen  Lebergewebes  bis  zwei  Stunden  hin- 
durch in  salzsSurehaltigem  Alkohol  (1  p.  Mille)  gekocht,  so  ver- 
schwindet das  streifige  Gewebe  spurlos ;  dieses  verhalt  sich  somit 
wesentlich  anders  als  die  'Mittelschicht  der  kleinen  Arterien, 
welche  zu  jener  Zeit  von  dem  genannten  Reagens  noch  nicht 
merklich  angegriffen  ist.  Diese  Thatsachen  sprechen  dafür,  dass 
die  Streifen  aus  mehrfachen  Lagen  collagener  Fibrillen  gebildet 
sind.  Die  Spindelchen  gewahren  den  Anschein  vonZellenkemen. 
Ob  sie  als  solche  zu  deuten  sind ,  wird  erst  dann  entschieden 
sein,  wenn  es  gelungen  ist,  die  Zellen,  denen  sie  angehören,  zu 
isoliren.  An  den  Präparaten,  die  in  salzsaurehaltigem  Alkohol 
gekocht  sind  ,  liegen  die  Spindeln  noch  fest  iu  ihrer  i^ge;  ob 
dieses  darum  geschieht,  weil  ihre  zugehörigen  Zellen  zu  Hauten 
verschmolzen  sind,  bleibtdarum  unentschieden,  weil  nach  dieser 
Behandlung  auch  elastische  Formen  in  der  Wand  des  Canals  zu 
Tage  kommen. 

Nach  der  gegebenen  Beschreibung  würde  die  Umhüllung 
des  Epithels  der  feinern  Gallengange  zu  den  Bindegewebshauten 
gestellt  werden  dürfen,  die  abwechselnd  aus  Fibrillen  und  Zellen 
bestehen,  es  würden  derselben  dagegen  die  Muskeln  fehlen, 
welche  ihr  Hetdenkain  zutheiit.  Da  die  anatomische  Zergliederung 
von  faserigen  Gebilden  den  physiologischen  Beweis,  auf  welchen 
Hetdenkain  seine  Annahme  gründet,  nicht  umstossen  kann,  so 
muss  es  der  Zukunft  überlassen  bleiben ,  die  Faserung  nachzu- 
weisen, welche  durch  den  electrischen  Strom  zu  Zuckungen 
veranlasst  wird.  Sollten  nun  auch  dereinst  durch  die  anatomische 
Untersuchung  Muskelfasern  an  der  Wand  der  feinem  Gallengange 
nachgewiesen  werden,  so  würden  dieses  nur  solche  sein  können, 
welche  längs  der  Achse  des  Gallengangs  verlaufen,  niemals  aber 
ctrculare,  da,  wie  erwähnt,  die  Streifung  der  Wand  und  die 
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grosse  Achse  der  spindelförmigen  Kerne  immer  dem  Längsver- 
lauf der  Gänge  parallel  geben. 

Innerhalb  des  Raumes,  der  zwei  Leberinseln  von  einander 
trennt,  bilden  die  Gallengänge  bekanntlich  ein  sehr  reichliches 
Netzwerk,  Pig.  4.  Die  zahlreichen  Aestchen,  welche  aus  diesen 
in  die  Leberläppchen  selbst  hineintreten,  fuhren  anfänglich  noch 
eine  Wand,  welche  zwar  zarter  als  die  der  grösseren  Gänge,  aber 
sonst  noch  aus  denselben  Elementen ,  wie  diese ,  gebaut  ist. 
Wenn  sie  aber  in  das  Läppchen  hineintreten,  so  verschwindet 
die  streifige  Umhüllung  zugleich  mit  dem  Cylinderepithel ;  es 
verbleibt  ihnen  somit  nur  noch  die  Sehioht  platter  Zellen  mit 
spindelförmigem  Kerne.  Diese  letzteren,  welche  in  spiraliger  An- 
ordnung um  das  Gefäss  herumliegen ,  treten  in  der  Regel  stark 
Über  die  Wandfläche  hervor ,  welche  sich  als  eine  äusserst  feine 
Haut  von  einem  zu  dem  andern  Kerne  hin  erstreckt.  Canäle, 
deren  Wände  die  eben  beschriebenen  Eigenschaften  besitzen, 
lassen  sich  zwischen  die  Leberzellen  selbst  verfolgen.  Dies  ge- 
lingt mit  Sicherheit  auf  zweierlei  Weise,  von  denen  jede  ihre  be- 
sonderen Vorzüge  besitzt. 

lieber  den  Verlauf  der  Gänge  bis  in  die  Läppchen  hinein 
gewinnt  man  sicheren  Aufschluss  an  kleineren  Stückchen  Leber- 
substanz ,  die  unter  wiederholter  Erneuerung  der  Flüssigkeit  so 
lange  in  1 0prozentiger  Kochsalzlösung  macerirt  sind,  bis  bei  leisem 
Schütteln  derselben  die  Leberzellen  herausfallen,  so  dass  im 
Wesentlichen  nur  noch  die  Stämmchen  der  Blut-  und  Gallen- 
gefiisse  sammt  ihrem  Bindegewebe  übrig  bleiben,  ist  das  Prä- 
parat so  weit  gediehen ,  so  kocht  man  dasselbe  etwa  2  Stunden 
in  salzsäurehaltigem  Alkohol  (4  p.  Mille)  ,  giesst  diesen  ab  und 
wäscht  die  Stückchen  unter  wiederholter  Erneuerung  des  Was- 
sers in  einer  flachen  Schale  mehrere  Tage  hindurch  aus.  Unter 
dieser  Behandlung  quellen  die  Stückchen  bedeutend  auf  und 
werden  zugleich  sehr  brüchig,  so  dass  dieselben  nur  bei  grosser 
Vorsicht  im  Zusammenhang  auf  das  Objeotglas  zu  bringen  said. 
Da  die  Structur  der  Wand  des  Gallenganges  bei  dieser  Behand- 
lung sich  mehr  oder  weniger  verwischt,  so  ist  es  rathsam,  die 
Gallengänge  mit  einer  wässerigen  Lösung  von  Berlinerblau  zu 
injiciren,  bevor  man  die  Leberstttckchen  der  beschriebenen 
Reihenfolge  von  Operationen  unterwirft. 

Um  die  Einzelheiten  der  Wandstructur  mit  Deutlichkeit  zu 
erkennen ,  .spritzt  man  in  den  ductas  choledochus  der  möglichst 

8i» 


476  Dr.  G.  Asp, 

frischen  Leber  eine  0.5prozentige  Lösung  von  Ghlorpalladium  so 
lange  ein,  bis  die  wuisiförmige  Erhebung  auf  der  Leber- 
Oberfläche  das  Eindringen  der  Flüssigkeit  in  die  Zwischen- 
räume der  Läppchen  anzeigt.  Diese  so  vorbereitete  Leber  legt 
man  in  eine  kalt  concentrirte  Lösung  von  chromsaurem  Kali; 
nachdem  sie  dort  etwa  zwei  Tage  verweilt ,  führt  man  einige 
Schnitte  durch  dieselbe ,  um  das  Eindringen  der  Salzlösung  zu 
erleichtem.  Wenn  nun  etwa  im  Verlaufe  von  8  Tagen  die  Leber 
den  nöthigen  Härtegrad  erreicht  hat,  so  lässt  sich  mit  Hülfe  einer 
Zahnbürste,  mit  der  man  die  in  eine  verdünnte  Lösung  von 
chromsaurem  Kali  eingetauchte  Leber  klopft,  die  grösste  Masse 
der  Leberzellen  leicht  entfernen.  Ist  dieses  geschehen,  so  bleibt 
ein  steifes  cubisches  Netzwerk  übrig ,  das  im  Wesentlichen  nur 
noch  die  Bestandtheile  des  Inierlobularengewebes  enthält. 

Aus  diesem  gelingt  es  nun  leicht^  mittelst  der  Scheere  und 
des  Pinsels  Präparate  herzustellen,  an  denen  man  den  Uebei^ng 
der  feinen  Gallencanäle  zwischen  die  Leberzellen  zu  verfolgen 
vermag.  Für  diese  Präparationen  ist  es  nicht  noth wendig ,  die 
Gallengänge  mit  gefärbter  Masse  auszuspritzen ,  weil  sie  an  der 
untadelhaft  erhaltenen  Structur  ihrer  Wandungen  kenntlich  sind. 

Die  Figur  4  gjebt  den  Verlauf  der  Gallengänge  und  zwar 
möglichst  getreu  nach  einem  Präparate  wieder,  welches  durch 
Macerationen  und  Kochen  in  salzsäurehaltigem  Alkohol  darge- 
stellt war.  Die  Structur  y  welche  eine  Anzahl  von  Gängen  in 
dieser  Figur  zeigt,  ist  dagegen  Präparaten  nachgebildet,  welche 
durch  Chlorpalladium  und  chromsaures  Kali  gehärtet  waren.  — 
Aus  den  grösseren  Stämmen ,  welche  innerhalb  eines  Leber- 
lappens laufen,  treten  zahlreiche  Aeste  hervor,  und  bilden  in 
dem  interlobidaren  Räume  ein  Netz ,  welches  in  vollkommen- 
ster Klarheit  vorliegt,  da  alles  verdeckende  Bindegewebe  ent- 
fernt ist.  Dieser  durchsichtige  Raum  ist  beiderseits  von  Häuf- 
chen krümelicher  Massen  begrenzt,  welche  durch  die  Reste  von 
Leberzelien ,  die  sie  enthalten ,  sich  als  die  Residuen  der  Läpp- 
chen zu  erkennen  geben.  Die  ganze  Masse  dieser  Rückstände 
der  Läppchen  enthält  ausser  den  Trümmern  von  Leberzellen 
noch  eine  verfilzte  elastische  Masse ,  deren  Formbestandtheile  so 
innig  miteinander  verschmolzen  sind,  dass  mir  eine  klare  Ein- 
sicht in  ihre  Elemente  nicht  gelungen  ist  In  und  auf  diesem 
elastischen  Filz  liegen  feine  netzförmig  verbundene  Gallengänge 
zu  Maschen  angeordnet,  welche  denjenigen  der  Gallencapiilaren 
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vollkommen  gleichen.  Wenn  ich  dennoch  ansiehe,  sie  ohne 
Weiteres  dafür  zu  erklären ,  so  geschieht  dieses  darum,  weil  die 
Gef^sse  des  Haschennetzes  einen  grösseren  Durchmesser  haben, 
als  er  sonst  den  Gallencapillaren  eigen  ist  und  weil  ihre  Lichtung 
von  einer  Haut  umgeben,  die  namentlich  an  den  Stellen  deutlich 
hervortritt,  an  welchen  der  blaue  Inhalt  des  Canals  von  einander 
gewichen  ist.  Die  beiden  genannten  Eigenschaften  machen  aller- 
dings die  Deutung  der  netzförmigen  Gefässe  als  Gallencapillaren 
nicht  unmöglich,  aber  sie  mahnen  zur  Vorsicht,  so  lange  es  nicht 
feststeht;  dass  die  letzteren  eine  selbständige  Wand  besitzen,  die 
elastisch  genug  ist,  um  nach  ihrer  Lösung  aus  der  nattirlichen 
Verbindung  aus  feinen  und  gestreckten  in  weite  und  kurze  Gänge 
überzugehen. 

3.  Aufgemuntert  durch  die  Erfolge,  welche  die  Injection 
einer  Lösung  von  Alkannin  in  Terpentinöl  im  Bereich  derLymph- 
gefösse  erzielt  hat,  verwendete  ich  dieselbe  Flüssigkeit  zur  Aus- 
spritzung der  Gallengange.  Die  Alkanninlösung  geht  unter  dem 
Druck  von  25  Mm.  Hg.  äusserst  rasch  in  dem  Gallengang  vorwärts, 
wobei  sich  die  peripherischen  Theiie  der  Läppchen  stark  und 
gleichmässig  roth  färJsen.  Um  die  Erfolge  der  Injection  zu  stu- 
diren,  ist  es  am  gerathensten ,  aus  der  gefrornen  Leber  feine 
Schnittchen  darzustellen  und  diese  entweder  frisch  oder  nach 
längerem  Liegen  in  4  Oprozentiger  Kochsalzlösung  zu  untersuchen. 
Das  Aussehen  eines  solchen  Schnittes  giebt  die  Figur  5  wieder. 
Die  Stämmchen  der  Gallengänge  zeigen,  so  lange  sie  in  den  inter- 
lobulären  Räumen  verlaufen,  nichts  Abweichendes.  Sehr  eigen- 
thümlich  verhalten  sie  sich  dagegen  beim  Uebergang  in  die 
Läppchen  selbst.  In  diesen  vermisst  man  jede  Andeutung  von 
Gallencapillaren.  Statt  in  dieser  weiter  zu  schreiten ,  ist  die 
Farbstofflösung  unmittelbar  in  die  Leberzellen  übergegangen  und 
zwar,  wie  es  scheint,  durch  Gänge,  welche  vom  interlobulären 
Raum  her  unmittelbar  in  die  angrenzenden  Leberzellen  aus- 
münden. So  erscheinen  denn  die  Balken  der  Leberzellen  als 
eine  directe  Fortsetzung  der  Gallengänge ,  die  zu  den  Läppchen 
herantreten.  Dieses  Bild  entspricht  ganz  der  Beschreibung, 
welche  E.  H.  Weber  schon  vor  vielen  Jahren  nach  der. Injection 
des  Leberganges  mit  einer  weingeistigen  Lösung  von  Gummi 
guttae  gegeben  hat.  Durch  eigene  Versuche  kann  ich  die  von 
dem  berühmten  Anatomen  gelieferte  Beschreibung  nur  bestäti- 
gen.    Die  Flüssigkeit,  welche  ich  zur  Injection  verwendete,  be- 
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reitele  ich  dadurch,  dass  ich  käufliches  Gummi  guttae  mit  Alkohol 
auszog,  diesen  filtrirte  und  die  Lösung  durch  Eindampfen  con- 
centrirte.  Diese  klare,  sehr  intensiv  gelb  gefärbte  Flüssigkeit 
wurde  in  den  Gallengang  eingespritzt.  In  dem  Augenblick,  wo 
sie  mit  den  feuchten  Wandungen  des  Ganges  in  Berührung 
kommt,  fällt  das  Harz  in  den  bekannten  äusserst  feinen  Kugel- 
chen  aus  der  Lösung  aus.  Trotzdem  gelangt  der  Farbstoflf  in  die 
Leberzellen  und  erfüllt  diese  mit  einer  grossen  Zahl  feiner 
Kömchen. 

Um  diesen  Befund  mit  demjenigen  in  Einklang  zu  bringen, 
welchen  die  Einspritzung  einer  wiisserigen  Lösung  von  Berliner- 
blau herbeiführt,  könnte  man  zu  verschiedenen  Annahmen  grei- 
fen. Eine  der  nächstliegenden  würde  behaupten,  dass  durch 
den  Alkohol  und  das  Terpentinöl  die  Grenzschiebt,  welche  die 
Binnenräume  der  Gallenoapillaren  und  der  Leberzellen  von  ein- 
ander trennt,  aufgelöst  oder  durch  Schrumpfung  zerrissen  sei, 
so  dass  sich  nun  die  genannten  Flüssigkeiten  in  das  Innere  der 
Leberzelle  ergiessen  konnten.  Die  Bichtigkeit  dieser  Unterstel- 
lung suchte  ich  dadurch  zu  prüfen ,  dass  ich  auf  eine  Injection 
mit  Alkannin  eine  solche  mit  wässerigem  Beriinerblau  folgen  Hess. 
Der  Erfolg  zeigte  die  Unbaltbarkeit  der  soeben  versuchten  Er- 
klärung, denn  das  Berlinerblau  beschränkte  sich  innerhalb  der 
Leberläppchen  durchaus  nur  auf  die  Wege,  welche  es  auch  ohne 
eine  vorhergegangene  Injection  von  Alkanmn  und  die  dadurch  be- 
wirkte Bötbung  der  Leberzellen  innehält.  Somit  konnte  das 
Alkannin  nicht  durch  grobe  Oeffnungen  in  das  Innere  der  Leber- 
zellen gelangt  sein.  Die  angestellte  Doppel-Injection  war  jedoch 
nach  einer  Richtung  hin  lehrreich.  Der  Durchmesser  der  grossem 
Gänge,  Fig.  8,  und  derjenige  der  Lebercapillaren  war  auGEallend 
grösser,  als  er  nach  der  einfachen  Injection  zu  sein  pflegt.  Im 
Bereiche  der  Capillaren  lässt  sich  diese  Aenderung  kaum  anders 
als  durch  eine  Schrumpfung  der  Leberzellen  erklären.  Wenn  aber 
diese  stattgefunden  hat,  so  müssen  die  beiden  Hälften,  aus  wei- 
chen sich  die  als  Intercellülargang  ged^achten  Gallencapiliairen  zu- 
sammensetzen sollen,  sehr  innig  mit  einander  verschmolzen  sein, 
weil  sich^der  Durchmesser  der  letzteren  so  bedeutend  erweitern 
kann,  ohne  eine  Zerreissung,  ja  ohne  eine  Aenderung  ihres  kreis- 
förmigen Querschnittes  berbeizvführen. 

Nachdem  die  Vorstellung  beseitigt  war,  dass  dem  Eindrin- 
gen des  harzigen  Farbstoffes  in  die  Leberzellen  eine  Zerreissung 
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vorausgegangen  sei,  war  an  einen  Uebergang  durch  Inhibitionen 
zu  denken.  Um  den  UebertriU  der  in  Wasser  unlöslichen  Sloffe 
in  die  mit  letzterem  durchtränkten  Gebilde  erklärlich  zu  macheu, 
wttrde  man  die  Anwesenheit  von  Gallenbestandtheilen  zu  Hülfe 
zu  nehmen  haben.  Aus  einer  genaueren  Betrachtung  der  Prä- 
parate erwächst  jedoch  alsbald  die  Ueberzeugung,  dass  keine 
Diffusion  stattgefunden  hat ,  denn  es  ist  ein  gewöhnliches  Vor* 
kommen»  dass  tiefrothe  und  vollkommen  farblose  Zellen  unmit- 
telbar neben'einander  gelegen  sind.  Zudem  lässtsich  auch  leicht 
nachweisen,  dass  die  Alkanninlösung  in  das  Lebergewebe  nicht 
zu  diffiindiren  bestrebt  ist.  Denn  wenn  man  Stttckchen  des- 
selben in  die  AJkanninlOsung  untertaucht  und  sie  dort  noch  so 
lange  verweilen  lässig  so  dringt  die  rothe  FIttssigkeit  niemals  in 
das  Innere  des  Lebers tUckcbens,  wohl  aber  haftet  sie  fest  an  der 
Oberfläche,  woraus  denn  hervorgeht,  dass  das  Terpentinöl  nur 
bis  zu  dem  Punkte  vorschreitet,  zu  welchem  es  durch  den  Druck 
getrieben  ist. 

Sonach  wird  man  auf  dem  Wege  der  Exclusion  zu  der 
Ueberzeugung  geführt ,  dass  die  Lösungen  in  Terpentinöl  und 
Spiritus  durch  Filtration  in  das  Innere  der  Leberzellen  gekommen 
seien.  Da  das  Terpentinöl  aus  den  grösseren  Lebergängen  nicht 
in  das  umgebende  Bindegewebe  filtrirt,  so  liegt  der  Gedanke 
nahe ,  dass  sich  die  Umgrenzung  der  Gallencapillaren  einer  be- 
sonders  porösen  Beschaffenheit  erfreue,  was  ja  auch  der  Fall  sein 
müsste,  wenn  die  Capillare  nichts  Anderes  als  ein  Ausschnitt  der 
Zellenmasse  selbst  wäre. 

Man  könnte  desshalb  in  dem  Verhalten  des  flüchtigen  Oeles 
einen  Beweis  für  die  Abwesenheit  einer  selbständigen  Wand 
sehen.  Dieser  Schluss  wäre  jedoch  ein  voreiliger.  Denn  beach- 
tenswerther  Weise  gelingt  es,  auch  bei  Anwendung  von  Drücken, 
die  30  Mm.  Hg.  nicht  überschreiten,  von  der  Pfortader  aus  die 
Leberzellen  mit  alkanninhaltigem  Terpentinöl  roth  zu  färben  und 
zwar  ganz  in  derselben  Weise,  wie  von  dem  Lebergange  aus. 
In  diesem  Falle  musste  also  das  Terpentinöl  durch  eine  ausEndo- 
theiien  gebildete  Wand  dringen ,  bevor  es  in  die  Leberzelle  ge- 
langen konnte.  Bei  dieser  Gelegenheit  scheint  es  der  Erwähnung 
wertb ,  dass  Terp^iiinöl ,  welches  aus  den  Pfortaderzweigen  in 
die  Leberzellen  gelangt  ist,  nicht  in  die  Gallencapillaren  oder  in  die 
Stämmchen  der  Gallenwege  übergeht,  eine  Erscheinung,  welche 
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abermals  für  einen  besondern  Abschluss  des  Binnenrauros  der 
Zelle  von  demjenigen  der  Gallencapiliaren  spricht. 

4.  Mac  Gülavry  hat  bekanntlich  sowohl  von  den  Lymph- 
geßissen  aus  als  auch  durch  Einstich  Räume  injicirt ,  welche  die 
in  den  Läppchen  gelegenen  Blutgefässe  umgeben.  Diese  Beob- 
achtungen ,  welche  ursprünglich  nur  für  die  llundeleber  galten, 
sind  von  Frey  und  Itjninge}^  auch  für  die  Leber  der  Kaninchen 
bestätigt  worden.  Gegen  die  Deutung  dieser  perivasculären 
Räume  als  Anfänge  der  Lymphgefässe  ist  indess  £.  Hering  in 
seiner  ausgezeichneten  Abhandlung  aufgetreten.  Den  Wider- 
spruch mit  seinen  Vorgängern  stützt  Hering  vorzugsweise  darauf, 
dass  es  ihm  beim  Kaninchen  nicht  gelungen  sei,  jene  perivascu- 
lären Räume  herzustellen.  Aus  diesem  Grunde  dürfte  es  nicht 
ohne  Interesse  sein,  zu  erwähnen,  dass  ich  ebenfalls  in  der  Ka- 
ntnchenleber  mittelst  Einstichs  die  genannten  Räume  mit  wässe- 
rigem Berlinerblau  zu  füllen  vermochte.  Wenn  dieses  geschehen 
ist,  so  ziehen  sich  feine  blaue  Streifen  zwischen  den  Blutcapillaren 
und  den  LeberzcUen  hin.  Vorzugsweise  schön  wird  das  Bild, 
wenn  sich  die  Räume  um  die  vena  centralis  gefüllt  haben,  weil 
von  dem  blauen  Kreise ,  der  sie  umgiebt,  den  Blulcapiiiaren 
entlang  feine  blaue  Streifen  bis  gegen  den  Umfang  des  Leber- 
läppchens  sich  erstrecken.  —  Die  perivasculären  Räume  kann 
man  dadurch  darstellen,  dass  man  Blutserum  unter  einem  Druck 
von  30—50  Mm.  anhaltend  in  die  Pfortader  fliessen  lässt.  Schnitte 
aus  einer  auf  diese  Weise  bebandelten  und  in  chromsaurem  Kali 
gehärteten  Leber  lassen  die  perivasculären  Räume  so  erkennen, 
wie  sie  in  Figur  6  dargestellt  sind.  In  solchen  Präparaten  wer- 
den die  Blutgefässe  von  scharf  markirten  Kreisen  umsäumt. 
Jenseits  dieser,  dicht  an  den  Leberzellen ,  sieht  man  denn  auch 
öfter  Kerne,  deren  Deutung  allerdings  fraglich  ist,  die  aber  doch 
wahrscheinlich  Endothelzellen  angehören ,  welche  man  an  Zer- 
zupfungspräparaten  der  Leber  häufig  genug  zu  Gesicht  bekommt. 

Ein  eigenthümliches  Ansehen  gewinnt  die  Umgebung  in  der 
Centralvene  eines  Läppchens,  wenn  die  Leber,  aus  welcher  man 
sich  einen  feinen  Schnitt  bereitet  hat ,  mit  alkannahaltigem  Ter- 
pentinöl injicirt  war.  Werden  die  feinen  Schnittchen,  die  aus  der 
gefromen  frischen  Leber  bereitet  wurden ,  eine  Zeit  hindurch  in 
Essigsäure  macerirt,  so  gewinnt  man  ein  Bild,  wie  es  in  Figur  7 
wiedergegeben  ist.  Ich  will  hier  gleich  bemerken,  dass  es 
gleicbgilüg  ist,  ob  man  die  Schnitte  senkrecht  oder  parallel  zur 
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LängeDachse  der  Cenlralvenen  geführt  hat.  Man  erkennt,  dass 
die  Leberzellen  von  der  Wand  der  Vene  zurückgewichen  sind 
und  dass  sich  an  ihrer  Stelle  kleine  runde  Hohlräume  eingefun- 
den haben,  die,  also,  weil  sie  in  zwei  aufeinander  senkrech- 
ten Schnitten  dieselbe  Gestalt  aufzeigen ,  als  kugelige  Bäume 
anzusehen  sind.  Die  Lage  derselben  entspricht  einer  Fortsetzung 
der  Lcberzellenbalken.  Durchzogen  werden  sie  häufig  von  sehr 
feinen  Fäden  und  getrennt  werden  je  zwei  benachbaite  durch 
einen  breitem  Streifen  faseriger  Masse.  Diese  Fäden  können 
der  grössern  Menge  nach  nichts  Anderes  als  Bindegewebe  sein, 
das  in  dem  Zwischenraum  zwischen  je  zwei  Balken  von  Leber- 
zellen die  Läppchen  durchzieht.  Die  Bichtigkeit  dieser  Annahme 
ergiebt  sich  daraus,  weil  an  dem  Ort,  wo  jene  Streifen  auftreten, 
ausser  den  Blutgefässen  gar  nichts  Anderes  vorkommt,  als  Binde- 
gewebe. Man  hat  also  nur  die  Wahl  zwischen  beiden.  Wollte 
man  also  auch  annehmen,  dass  diese  Streifen  Blutgefässe  seien, 
so  würde  immer  nur  ein  kleiner  Theil  derselben  auf  sie  bezogen 
werden  können ,  denn  es  dringen  bekanntermaassen  die  Blutge- 
fässe nicht  in  so  reichlicher  Menge,  als  hier  Streifen  vorhanden 
sind,  in  die  Centralvene  ein.  Einer  Deutung  als  Blutgefässe  sind 
die  feinen  Fasern,  welche  den  kugeligen  Hohlraum  durchsetzen, 
überhaupt  nicht  fähig,  somit  bleibt  kein  anderer  Ausweg,  als 
einen  grossen  Theil  der  Fasern  für  Bindegewebe  zu  erklären, 
wozu  man  denn  auch  durch  ihr  optisches  Verhalten  berechtigt 
ist.  An  den  Schnitten,  welche  längere  Zeit  iu  Essigsäure  mace- 
rirt  sind,  sieht  man  von  den  genannten  Streifen  aus  Fortsetzungen 
in  das  Läppchen  hineindiingen ,  welche  überall  die  Blutgefässe 
begleiten.  Diesen  Erfahrungen  gemäss  muss  ich  mich  *auf  die 
Seite  der  Anatomen  stellen,  welche  innerhalb  des  Leberläppchens 
ein  Netz  von  zarten  Bindegewebsräden  annehmen.  Eine  Be- 
ziehung dieses  letzteren  zu  den  Lymphgefässen  glaube  ich  darin 
zu  erkennen,  dass  ich  öfter  an  erhärteten  Präparaten  um  die  6e- 
fasse  herum ,  welche  im  Innern  der  Läppchen  liegen ,  Lymph- 
körperchen,  zuweilen  sogar  in  grösseren  Massen,  angetroffen 
habe.  , 
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Die  EnlstehuDg  der  Galle  würde  sich  jedenfalls  genauer,  als 
es  bis  dabin  müglicb  war,  beobachten  lassen,  wenn  es  gelange, 
die  absondernde  Thäügkeit  der  ausgeschnittenen  Leber  unter 
Beihilfe  eines  künstlichen  Blutstromes  zu  erhalten.  Die  Hoffnung 
auf  einen  günstigen  Erfolg  ist  von  vornherein  nicht  mehr  zu  be- 
streiten, seitdem  es  fest  steht,  dass  der  künstliche  Blutstrom  den 
Nerven  und  den  Muskeln  die  Lebenseigenschaften  lange  Zeit  hin* 
dui'ch  bewahren  kann.  Gesetzt  also,  es  seien  zur  Bildung  und 
Fortführung  d^  Galle  die  specißschen  Wirkungen  der  Nerven 
nothwendig,  so  liegt  von  dieser  Seite  her  kein  Grund  vor,  warum 
während  der  künstlichen  Strömung  des  normalen  Blutes  die 
Gallenabsonderung  unterbleiben  sollte.  Anderseils  tritt  auch 
dem  Unternehmen,  duVch  die  möglichst  frische  Leber  einen 
raschen  Strom  defibrinirten  Blutes  zu  leiten ,  nicht  die  Sch\yie- 
rigkeit  entgegen,  welche  ihm  andere  Drüsen  z.  B,  die  Nieren 
und  die  Darmschleimhaut  entgegensetzen ,  da  die  Wandungen 
der  Pfortader  weitaus  nicht  mit  so  vielen  Muskeln  besetzt  sind) 
wie  die  der  zuführenden  GefUsse  zu  den  genannten  Oi^oen. 
In  der  Tbat  strömt  das  Blut,  welches  in  die  Pfortader  eingelassen 
wird,  durch  die  Leber  mit  einer  Geschwindigkeit,  die  den  Drücken, 
unter  denen  es  ankam,  proportional  sind. 

Als  vor  fünf  Jahren  Herr  Prof.  C.  Ludwig  diese  Erwägungen 
Herrn  Dr.  Schmulewitsch  roittbeille,  Hess  sich  derselbe  zur  Aus- 
ftthrung  einer  Versuchsreihe  bestimmen,  aus  der  er  in  einer  kurzen 
Noiiz  dämm  Einiges  mitgetheilt  hat ,  weil  er  durch  seine  Ver- 
hältnisse gezwungen  war ,  seine  Arbeit  zu  unterbrechen.  Die 
Fortsetzung  derselben  hoffite  er  alsbald  in  dem  hiesigen  Labora- 
torium wieder  aufnehmen  zu  können.  Da  ihm  dieses  jedoch 
mehrere  Jahre  hindurch  unmöglich  war,  so  habe  ich  keinen  An- 
stand genommen ,  bei  meinem  Aufenthalte  in  Leipzig  die  abge- 
brochene Untersuchung  weiter  zu  führen. 


*)  Wenn  in  den  nachstehenden  Blättern  auf  die  indess  erschienene  Ab- 
handlung des  Herrn  Dr.  Röhrig  kein  Bezug  genommen  ist,  so  möge  dieses 
darin  seine  Entschuldigung  finden,  dass  Herr  Dr.  Asp  das  Manuscript  schon 
im  Frühjahr  1878  eingeschickt  hat ;  die  Ursache  des  verspäteten  Drucks  lag 
in  gewerblichen  Verhältnissen.    C.  Ludwig. 
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Den  Versuchen,  durch  welche  die  geslellle  Aufgabe  erledigt 
werden  sollte ,  schickte  ich  andere  voraus ,  durchweiche  ich 
prüfen  wollte,  welche  Störungen  die  Lebär  innerhalb  ihres  nor- 
malen Standortes  zu  ertragen  vermochte ,  bevor  sie  ihre  abson- 
dernde Thatlgkeit  einstellte.  Auf  die  Beschreibung  dieser  gehe 
ich  zunächst  ein. 

\ .  Der  leichteren  Handhabung  des  Tbieres  wegen  empfahl 
sich  die  Vei^iftung  desselben  mit  Curare.  Man  musste  sich  dess- 
halb  vor  Allem  vergewissern ,  wie  sich  die  Absonderung  der 
Galle  vor  und  während  der  Curare-Vergiftung  stellte.  Als  der 
entsprechende  Versuch  an  einem  Kaninchen  angestellt  wurde, 
ergab  es  sich,  dass  nach  vo^ängiger  Abbindung  der  Gallenblase 
aus  dem  Röhrchen ,  welches  in  den  Gallengang  eingesetzt  war, 
vor  der  Vergiftung  im  Verlaufe  von  30  Minuten  3,7  Com.  aus- 
flössen. Nachdem  das  Thier  mit  Curare  vergiftet  und  die  künst- 
liche Athmung  eingeleitet  war,  flössen  im  Verlaufe  von  1  Stande 
5,6  Com.  aus.  Die  Absonderungsgeschwindigkeit  während  der 
Vergiftung  betrug  also  nur  drei  Viertheile  von  derjenigen,  welche 
vor  derselben  vorhanden  gewesen.  Es  mag  dahingestellt  bleiben, 
ob  diese  Verminderung  auf  Rechnung  des  Curare  oder  auf  die 
anderer  Umstände  zu  setzen  ist;  jedenfalls  geht  aus  diesem  Ver- 
suche hervor,  dass  auch  während  der  Curare- Vergiftung  die 
Leber  zu  einer  reichlichen  Gallenbildung  befähigt  ist.  Da  zu 
dieser  Ueberzeugung  auch  andere  Beobachter  und  unter  diesen 
namentlich  SchmulewiUch  gelangten ,  so  hielt  ich  es  nicht  für 
nothwendig,  diesen  Versuch  zu  wiederholen. 

Sl.  Wenn  man  die  Leber  eines  Thieres  zur  künstlichen 
Durchleitung  von  Blut  vorbereitet,  so  wird  man  immer  zu  erwar- 
ten haben  ,  dass  während  einiger  Minuten ,  die  zum  Einführen 
einer  Canüle  in  die  Pfortader  nothwendig  sind,  der  Blutstroiu 
durch  unser  Organ  entweder  vollständig  unterdrückt,  oder  zum 
mindesten  sehr  geschwächt  wird.  Daraus  floss  die  NothweuT- 
digkeit,  auch  den  Einfluss  der  Stromstockung  zu  prüfen.  Um 
diesen  Versuch  an  lebenden  Thieren  möglich  zu  machen ,  bedarf 
es  eines  kleinen  Kunstgriffes,  weil  die  Kaninchen  nach  der  tota- 
len Unterbindung  der  Pfortader  bekanntlich  rasch  absterben. 
Das  vorgesteckte  Ziel  ist  also  nur  dadurch  zu  erreichen ,  dass 
man  einen  Theil  der  Leber  stromfrei  macht  und  den  Abfluss  der 
Galle  aus  dem  andern  verhindert.  Zu  diesem  Ende  werden 
zuerst  die  a.  hepatica  die  a.  hepatico-d<uodepalis  und  der  ductus 
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cysticQs  unterbunden ,  dann  aber  um  einen  starken  Ast  der  v. 
portarum  mit  Hilfe  des  Ligaturstübchcns  eine  Fadenschlinge  ge- 
legt ,  und  die  Aeste  des  Gallengangs  unterbunden ,  die  lu  den 
Theilen  der  Leber  gehen,  deren  Pfortader^ste  nicht  umschlungen 
sind.  Hat  man  dieser  Anweisung  gemäss  z.  B.  um  einen  grossen 
nach  links  sich  wendenden  Ast  der  Pfortader  eine  Schlinge  ge- 
legt und  zugezogen,  so  wird  nun,  weil  auch  die  Arterie  zugebunden 
ist,  die  linke  Abtheilung  der  Leber  ihres  Blutstromes  vollkommen 
beraubt  sein.  Von  der  Richtigkeit  dieser  Behauptung  habe  ich  mich 
durch  die  künstliche  sorgfSiltig  ausgeführte  Injection  überzeugt, 
während  welcher  die  vena  hepatica  selbstverständlich  offen  blieb. 
Umschnürt  man  nach  Unterbindung  des  linken  Pfortader-Astes  die 
Zweige  des  Gallenganges ,  welche  aus  dem  Theil  der  Leber  her- 
voi^ehen,  der  noch  vom  Pfortaderblute  durchsetzt  wird,  so  wird 
man  alle  die  Galle  abhalten ,  welche  in  jenem  Leber- Abschnitt 
gebildet  wird.  Auch  hierfür  giebt  die  künstliche  Injection  des 
Gallenganges  den  Beweis.  Da  nun  das  Thier  wegen  nur  theil- 
weiser  Verödung  der  Pfortader  ungestört  fortlebt,  so  gelingt  es 
jetzt,  die  Absonderung  in  einem  Theile  der  Leber  als  Function  des 
unterbrochenen  und  wiederkehrenden  Stromes  zu  prüfen.  Der 
Bequemlichkeit  der  Operation  wegen  habe  ich  immer  die  Gänge 
der  rechten  Leber-Abtheilung  festgeschlossen ,  um  den  linken 
Pfortader'-Ast  aber  eine  Ligatur  gelegt,  welche  mittelst  des  Stäb- 
chens leicht  geöffnet  und  leicht  geschlossen  werden  kann.  Diese 
Operation,  welche  mancherlei  Schwierigkeiten  bietet,  liefert  das 
gewünschte  Resultat  nicht  immer  im  vollsten  Haasse ,  insofern 
als  es  nicht  immer  gelingt,  alle  die  Aeste  der  Pfortader  stromlos 
zu  machen,  welche  sich  in  dem  Revier  verbreiten ,  aus  dem 
die  offen  gebliebenen  Gallengänge  ihren  Ursprung  nehmen. 
Einigemal  ist  mir  dieses  jedoch  vollkommen  gelungen.  Die  Er- 
scheinungen, welche  die  Gallenabsonderuirg  in  diesen  Füllen  bot, 
wird  durch  die  folgende  Zahlenreihe  ersichtlich. 

«. 

Fortlaufende  Zeit    Mittlere  Gallenmenge  Zustand  der  Pfortader 

in  Minuten  in  der  Minute 

0  bis    25  1,14  Pfortader  offen 

von  da  bis   91  1,0 

»       »40  "0,0  linker  Pfortaderast  geschlossen 
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ForllaufendeZeit    Mittlere  Gallenmenge  Zustand  der  Pfortader 


in  Minuten 

in  der  Minute 

. 

von  da  bis    48 

0,8 

linker  Pfortaderast  wieder  geöffnet 

>        »     64 

<,2 

»         »     72 

0,0 

Pfortaderstamm  geschlossen 

»     84 

0,i 

»         i>         wieder  geöffnet 

»         »   416 

4,5 

2. 

Obis    8 

2,8 

von  da  bis  i  S 

1,6 

»        »  il 

linker  Pfortaderast  geschlossen 

»   29 

0,0 

»        »  34 

3,8 

»              »         wieder  geöffnet 

»         »54 

«,4 

, 

Aus  diesen  Versuchen  ergiebt  sich,  dass  eine  Leber,  welche 
den  Blutstrom  länger  als  40  Minuten  entbehrt  hat,  die  Gallen- 
bildung  von  Neuem  vornehmen  kann,  wenn  das  Blut  wieder  zu- 
gelassen wird. 

An  die  Mittheilung  dieser  sehr  vollkommen  gelungenen 
Beobachtungen  schliesse  ich  noch  diejenigen  zweier  anderen ,  in 
welchen  die  Absonderung  während  der  Unterbindung  des  Pfort- 
aderastes nicht  vollkommen  stockte,  sondern  sich  nur  auffallend 
verminderte,  weil,  wie  ich  vermuthe  ,  die  Unterbindung  der 
Pfortader  nicht  in  der  gewünschten  Ausdehnung  gelungen  war. 
Den  festen  Rückstand  der  ausgeflossenen  Galle,  der  unter  den 
nachstehenden  Zahlen  aufgeführt  ist,  habe  ich  in  der  Absicht  be- 
stimmt, um  zu  erfahren,  ob  die  Galle,  welche  nach  der  Wieder- 
öffnung des  Blutstromes  abfloss,  gleich  beschaffen  sei  mit  der, 
welche  vor  dem  Beginn  der  Verschliessung  abtropfte. 

3. 

Zeit  der  Attfsamm*     In  10  Minuten  Feste  Bestandtbeile        Zustand  des 
lung  in  Minuten        ausgeflossene  in  Prozenten  linken 

Galle  in  Ccm.  Pforladerastes 


43 

<,< 

1,72 

offen 

436 

0,25 

1,66 

geschlossen 

ISO 

0,22 

1,64 

offen 

4. 

41 

0,71 

2,15 

offen 

104 

0.19 

1,86 

geschlossen 

80 

0,27 

2,11 

offen 
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Aus  diesen  Zaiilen  geht  hervor,  dass  sich  die  Absonderung 
nicht  wieder  oder  wenigstens  nur  sehr  unvollkommen  wieder 
herstellt,  wenn  nach  stundenlanger  Yerschliessung  der  Blutstroni 
wieder  beginnt,  denn  in  Versuch  3  war  die  Absonderungs- 
geschwindigkeit der  Galle,  welche  sich  nach  Wiederöffnung 
des  linken  Pfortaderastes  einfand ,  in  Vergleich  zu  der ,  welche 
während  des  Schlusses  vorhanden  gewesen ,  gar  nicht  und  im 
Versuch  4  nur  sehr  unbedeutend  gewachsen.  Die  Qualität  der 
abgesonderten  Flüssigkeit  war  dagegen ,  so  weit  dieses  aus  dem 
Rückstand  zu  schliessen  ist ,  unverändert  geblieben.  Aus  der 
soeben  mitgetheilten  Versuchsreihe  ist  also  zu  ersehen,  dass  eine 
kurze ,  bis  zu  1 0  Minuten  andauernde  Stromlosigkeit  der  Leber 
nicht  dafür  verantwortlich  zu  machen  ist ,  wenn  nach  der  Er- 
setzung des  natürlichen  durch  den  künstlichen  Blutstrom  die 
Gallenbildung  unterbleiben  ^sollte.  Denn  die  Einsetzung  der 
Ganüle  behufs  der  Einleitung  des  künstlichen  Blutstromes  nimmt 
eine  weit  kürzere  Zeit  in  Anspruch. 

3.  Da  es  bisher  noch  nicht  gelungen  ist,  die  Geschwindig- 
keit zu  messen,  mit  welcher  der  Blutstrom  durch  die  in  der 
Galienabsonderung  begriffene  Leber  des  lebendigen  Tbieresfliesst, 
so  fehlt  uns  jeder  Anhalt  dafür,  welche  Geschwindigkeit  dem 
künstlichen  Blutstrom  zu  geben  sei,  damiter  am  günstigsten  für 
die  Gallenbilduhg  wirke.  Die  Beobachtungen  an  der  ausge- 
schnittenen, von  einem  künstlichen  Blutstrom  durchsetzten  Leber 
lehren ,  dass  aus  der  Oberfläche  dieser  letztem  sehr  bald  eine 
reichliche  Menge  serOser  Flüssigkeit  austritt,  wenn  das  Blut,  wel- 
ches in  die  Pfortader  eingelassen  wurde,  in  einem  raschen  Strome 
aus  der  Lebervene  hervorgeht.  Da  dieses  nun  bekanntlich  im 
Leben  nicht  geschieht,  und  noch  mehr,  da  ein  Oedem  der  Leber 
schwerlich  der  Gallenbildung  förderlich  ist,  so  erscheint  es  rath- 
sam,  sich  bei  den  Versuchen  von  künstlicher  Gallenbildung  nur 
eines  massig  raschen  Blutstromes  zu  bedienen.  Bei  dieser,  durch 
die  Verhaltnisse  gebotenen  Beschränkung  war  es  nothwendig,  zu 
ermitteln ,  wie  sich  die  Gallenabsonderung  an  einer  lebendigen 
Leber  verhalte,  wenn  die  Geschwindigkeit  ihres  Blutstromes  um 
ein  Bedeutendes  unter  das  gewöhnliche  Haass  derselben  herab- 
gebracht  worden  war.  Zu  diesem  Ende  stehen  drei  Wege  offen : 
die  Unterbindung  eines  Pfortaderastes,  während  der  entsprechende 
Zweig  der  Leberarterie  offen  bleibt,  die  Verengung  des  Pfort- 
aderstammes,   die  Durchschneidung  des  Rückenmarkes.     Von 
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den  Versuchen  ,  welche  dieser  Plan  vorzeichnele ,  habe  ich  nur 
die  der  zweiten  und  drillen  Reihe  ausgefUbrl,  da  die  erste  der^ 
selben  schon  von  SchmulewUsch  unternommen  war.  Der  Voll- 
ständigkeit wegen  geslatie  ich  mir  jedoch ,  die  Beobachtungen 
des  letztern  aus  seinen  hier  zurückgelassenen  Aufzeichnungen 
mitzutheilen. 

a]  In  der  Versuchsreihe,  welcher  die  folgenden  Zahlen  ent- 
nommen sind,  hatte  Dr.  Schmuiewitsch  an  Hunden  und  Kanin- 
chen einen  Ast  der  Pfortader  und  einen  solchen  des  Gallengangs 
unterbunden,  und  dieses  zwar  mit  der  Auswahl,  dass  die  Gallen- 
gänge jener  Leberabtheilung,  deren  Pfortaderzweige  geschlossen 
waren,  offen  blieben,  während  diejenigen  der  Lappen ,  welche 
noch  Pfortaderblut  erhielten,  zugeschnürt  wurden.  Da  die  Leber- 
arterie nirgends  mit  einer  Ligatur  versehen  war,  so  konnte  sich 
die  in  der  Leber  gebildete  Galle  nur  aus  den  Zweigen  des  ductus 
choledochus  entleeren ,  welche  der  Abtheilung  angehörten ,  die 
allein  aus  Leberarterie  ihr  Blut  empfing.  In  dem  der  Beobach- 
tung unterworfenen  Thiere  war  selbstverständlich  auch  die  Gal- 
lenblase unterbunden.  Zum  Verständniss  der  folgenden  Zahlen 
gehört  noch  die  Bemerkung ,  dass  Dr.  Schmuiewitsch  die  ausge- 
schiedene Galle  in  einem  Röhrchen  auffing,  welches  überall 
gleichweit  und  mit  einer  Scala  versehen  war.  Die  Quantitäten 
der  ausgeflossenen  Galle  sind  also  in  Scalentheilen  des  Röhrchens 
ausgedrückt. 

Hund. 
Zeit  des  Aaf-        Geschwindigkeit  Zujitand  der  Oefässe 

sammelns  inj  Minute 

0  bis  4  0  0,10  AUes  offen 

20  0,95 

30  0,70 

40  0,68 

0  bis  4  0  0,45  Rechter  Pfortaderast  unterbunden 

28  0,4S 

Hund.  - 

0  bis  4  0  3,3  Alles  ofTen 

20  2,6 

30  4,9 

40  2,4 

0  bis  45  2,0  t)er  rechte  Pfortaderast  unterbunden 

80  2,2 

60  2,3 
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H 

und. 

ZeitdesAuf- 

Geschwindigkeit 

Zustand  der  Gefttsse 

sammelns 

in  4  Minute 

0  bis  40 

4,6 

Alles  offen 

SO 

3,4 

0  bis  80 

0,8 

Der  rechte  Pfortaderast  unterbunden 

60 

0,4 

Kaninchen. 

0  bis  40 

9,4 

Alles  offen 

0    »    SO 

8,8 

0    »    80 

7,8 

0    »    SO 

4,4 

Der  rechte  Pfortaderast  unterbanden 

0    »    SO 

4,8 

Kaninchen. 

0  bis  47 

40,0 

Alles  offen 

0    a»    20 

3,3 

Der  rechte  Pfortaderast  unterbunden 

0    »    4S 

0,9 

Arterie  und  rechter  PfortaderasI  zu 

0    »    48 

4,8 

Rechter  Pfortaderast  geöffnet 

0    1*    47 

4,8 

Rechter  Pfortaderast  geschlossen 

Kaninchen. 

0  bis  4« 

7,3 

Alles  offen 

0    »    S7 

4,6 

Rechter  Pfortaderast  geschlossen 

0    «    43 

4,5 

Pfortaderast  geöffnet 

Aus  den  Ergebnissen  dieser  beachtenswerthen  Beobach- 
tungen geht  hervor,  dass  die  von  der  Leberarterie  eingeführte 
Blutmenge  zur  Unterhaltung  der  Gallenabsonderung  genügt, 
keineswegs  jedoch ,  dass  das  zu  jener  Funktion  nOthige  Blut  die 
Eigenschaften  des  arteriellen  haben  dürfe.  Denn  die  durch  die 
Leberarterie  einströmende  Flüssigkeit  verliert  bekanntlich,  bevor 
sie  in  die  Leberinseln  eintritt,  in  ihrem  ersten  Capillarsystem 
ihre  hellrothe  Farbe. 

b)  Verengung  des  Durchmessers  eines  Pfortaderastes.  Das 
Thier,  an  welchem  der  Versuch  vorgenommen  wurde,  war  in 
derselben  Weise  vorbereitet,  wie  in  den  bisher  erwähnten  Beob- 
achtungen.    Anstatt  jedoch  den  Pfortaderast,   welcher  in  das 
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Gebiet  des  offenen  Gallengangs  ging,  gänzlich  zu  verschliessen, 
wurde  mit  Hilfe  der  Schlinge  nur  eine  Verengung  desselben  vor- 
genommen. Bei  einer  auf  diese  Weise  ausgeführten  Beobachtung 
kam  Folgendns  zum  Vorschein : 


Zeit  des 

Geschwindigkeit 

Fester  Rückstand 

Zustand 

Luffangcns 

der  Absonderung 

in 

Prozenten 

der  Pfortader 

in  10  Minuten 

0—  30 

4,40  Ccm. 

4,78 

offen 

30—  50 

4,60     »■ 

4,60 

ein  wenig  verengt 

50— 4<0 

0,45     » 

4,79 

stärker  verengt 

4— UO 

4,40     » 

4,87 

offen 

200 

0,30     » 

4,53 

verengt 

3S6 

0,88     » 

4,55 

offen 

c]  Das  Resultat  der  Versuche ,  in  welchen  die  Gallenmenge 
verglichen  wurde ,  die  vor  -und  nach  der  Durchschneidung  des 
Rttcl^enmarks  abgesondert  war,  tbeile  ich  nachstehend  in  tabel- 
larischer Zusammenstellung  mit ,  da  die  Methode,  nach  der  sie 
unternommen  sind,  zu  weiteren  Bemerkungen  keine  Veranlassung 
giebt. 


Zustand 

Beobacb- 

Abgeson- 

Relative 

Gehalt  der 

Galle  an 

festem 

Rückstand 

Gehalt  der 
Galle  an 

1 

1 

des 
Halsmarkes 

lungs- 
Dauer 

derte 
Gallen- 
menge 

Geschwin 
digkeit 

unver« 
brennlich. 
Bestdthln. 

4 

Unversehrt 

80  Mio. 

3,4  CcmT 

4,00 

4,67 

0,94 

Durchschnitten 

80       n 

i,9     . 

0,85 

4,58 

0,96 

9 

60     » 

4,9     « 

0,72 

4,48 

0,95 

^    Unversehrt 

45     » 

46,0    » 

4,00 

4,64 

0,89 

Durchschnitten 

60     » 

9,3    « 

0,44 

4,59 

.0,99 

» 

30     » 

5,4     « 

0,48 

4,59 

0,93 

3 

Unversehrt 

60     » 

5,7    » 

4,00 

1,86 

0,88 

Durchschnitten 

70     » 

3,0    » 

0,58 
4,00 

2,00 

0,84 

4 

Unversehrt 

50     » 

6,0    » 

4,72 

0,93 

Durchschnitten 

30     » 

i,0    » 

0,56 

4,74 

0,87 

» 

70     » 

4,5    » 
6,4     » 

0,48 
4,00 

4,80 

0,92 

5 

Unversehrt 

40     >i 

4,78 

0,90 

Durchschnitten 

446     » 

7,6    » 

0,42 

4,78 

0,93 

» 

40     » 

4,7    » 

0,28 

— 

— 

Math.-phys.  CImm.  1873. 
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Die  drei  Vei^uchsreihen  führten  zu  dein  übereinstimmen- 
den Ergebniss ,  dass  mit  der  Yerlangsamung  des  Blutstromes, 
welcher  die  Leber  durchsetzt,  die  Absonderung  der  Galle  im 
Abnehmen  begriffen  ist.  Die  genauere  Beziehung^  welche  zwi- 
schen den  Geschwindigkeiten  des  Blutstromes  und  der  Gallen- 
absonderung besteht,  bleibt  durch  diese  Versuche  selbstver- 
ständlich unaufgekläi-t,  weil  jedes  genauere  Maass  für  die  Ge- 
schwindigkeit des  Blutstromes  fehlt.  Jedenfalls  zeigen  sie  jedoch 
die  innige  Abhängigkeit,  welche  zwischen  dem  Blutstrome  und 
der  Gallenabsonderung  vorhanden  ist,  wie  dieses  insbesondere 
daraus  hervorgeht,  dass  mit  der  Unterbrechung  des  Blutstromes 
die  Absondening  augenblicklich  stockt,  und  mit  dem  Wiederbe- 
ginn desselben  auch  alsbald  wieder  eintritt. 

Wenn  man  die  Wirkung ,  welche  die  Durchschneidung  des 
Rückenmarks  auf  die  Gallenabsonderung  ausübt,  mit  derjenigen 
vergleicht,  welche  durch  dieselbe  Operation  in  der  Niere  hervor- 
gerufen wird,  so  zeigte  sich  sogleich,  dass  die  Absonderung  der 
Galle  durch  den  genannten  Eingriff  viel  weniger  beeinträchtigt 
wird,  als  die  des  Harnes.  Bekanntlich  ist  die  Beziehung,  welche 
zwischen  dem  Rückenmarke  und  der  Harnabsonderung  besteht, 
nur  auf  die  Aenderungen  des  Blutstromes  gegründet;  wollte  man 
ein  Gleiches  auch  für  die  gallenabsondernde  Thäligkeit  der  Leber 
annehmen,  so  würde  der  Einfluss,  welchen  das  verlängerte  Mark 
mittelst  des  Blutstromes  auf  die  Gallenabsonderung  gewinnen 
kann,  in  viel  engere  Grenzen  eingeschlossen  sein ,  als  die  ent- 
sprechende auf  die  absondernde  Thätigkeit  der  Niere.  Die  Zah- 
len ,  welche  [auf  der  Seite  489)  den  Gehalt  der  Galle  an  festem 
Rückstand,  beziehungsweise  an  Asche  bei  verschiedener  Abson- 
derungsgeschwindigkeit der  Galle  darlegen ,  verdienen ,  wie  mir 
scheint,  alle  Beachtung ,  denn  sie  weisen  darauf  hin ,  dass  die 
Galle  eine  wesentlich  andere  Stellung  wie  der  Harn,  der  Speichel 
und  die  Lymphe  einnimmt.  Die  Zusammensetzung  jedes  der 
drei  genannten  Sectreta  ist,  wie  bekannt,  entweder  von  der  Ge- 
schwindigkeit der  Absonderung  oder  von  der  Menge  der  Flüssig- 
keit abhängig,  welche  vor  der  untersuchten  Probe  schon  ausge- 
flossen war.  Aehnliches  zeigt  sich  nicht  bei  der  Galle ;  sie  be- 
hauptet, trotz  gi^sser  Variationen  des  in  der  Zeiteinheit  abge- 
schiedenen Volums,  ihren  Wasser-  und  Salzgehalt,  so  dass  hier- 
aus auf  eine  vollständige  Unabhängigkeit  der  Qualität  des  gallen  - 
bildenden Processes  von  dem  Blutstrome  geschlossen    werden 
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kann.  Allerdings  wird^  wenn  mehr  Blut  zufliessi,  auch  mehr 
Galle  gebildet,  die  Galle  aber,  welche  entsteht,  ist  immer  gleich 
zusammengesetzt,  gleichgiitig,  ob  viel  oder  wenig  dargestellt  wird 
hezw.  ob  sie  langsam  oder  rasch  aus  der  Leber  hervorfliesst. 

4.  Für  die  Absicht,  die  ich  schliesslich,  zu  erreichen  wünschte, 
reichten  die  bis  dahin  ausgeführten  Vorversuche  noch  nicht  aus, 
Sie  bezogen  sich  im  Wesentlichen  nur  auf  die  Prüfung  des  Ein- 
flusses ,  welchen  die  veränderte  Stromgeschwindigkeit  auf  die 
Gallenabsonderung  übt.  Dieses  war  nun  aber  nicht  der  einsige 
Umstand,  durch  welchen  sich  die  Bedingungen,  unter  denen  ich 
die  sogenannte  künstliche  Gallenbildung  einleiten  musstfr,  von 
denjenigen  unterschieden,  unter  welchen  die  natürliche  vor  sich 
geht.  Das  Blut,  welches  zu  diesem  Versuche  benutzt  werden 
konnte,  musste  defibrinirt,  also  jedenfalls  zum  Theile  seiner 
lebendigen  Eigenschaften  beraubt  sein ;  ausserdem  erschien  es 
auch  vortheilhaft,  die  Leber  dem  Kaninchen,  das  Blut  dagegen 
dem  Hund  zu  entnehmen ,  damit  das  grössere  Quantum  an  Blut 
für  einen  hinger  andauernden  Durchleitungsversuch  durch  die 
kleine  Leber  ausreichte.  Bei  dieser  Wahl  der. Versuchsbedin- 
gungen musste  sich  die  Frage  erheben ,  inwieweit  die  Gallenab- 
sonderung von  der  Zusammensetzung  des  Kutes  abhängig  sei. 
Zur  Erledigung  derselben  sollten  die  folgenden  Versuche  dienen. 

a)  Wenn  gewisse  Stoffe  des  Blutes  für  die  Absonderung  der 
Galle  nothwendig  sind,  in  der  Art,  dass  eine  bestimmte  Menge 
derselben  zur  Leber  geführt  sein  muss,  um  ein  bestimmtes  Maass 
an  Galle  zu  erzeugen,  so  muss  die  Geschwindigkeit  der  Abson- 
derung vermindert  werden,  wenn  das  Blut  durch  ein  indifferen- 
tes Mittel  verdünnt  wird.  Von  dieser  Ueberlegung  ausgehend 
verdünnte  ich  das  Blut  des  lebenden  Kaninchens  mit  einer  0,75- 
prozentigen  Lösung  von  Kochsalz  und  verglich  die  Absonde- 
rungsgeschwindigkeit der  Galle  bevor  und  nachdem  dieses  ge- 
(han  war.  Das  Genauere  der  Anordnung ,  unter  welcher  die 
Beobachtungen  geschahen,  bestand  darin,  dass  zuerst  aus  dem 
Gallengang  unter  den  früher  schon  beschriebenen  Maassregeln 
die  Geschwindigkeit  der  Gallenabsonderung  eine  halbe  Stunde 
hindurch  bestimmt  wurde.  War  dies  geschehen,  so  wurden  5  Ccm. 
der  0,75prozentigen  Kochsalzlösung,  die  auf  38°  C.  erwärmt 
war,  durch  die  v.  jugularis  eingespritzt.  In  bestimmten  Inter- 
vallen wurde  mit  der  Injection  der  gleichen  Menge  fortgefahren  ; 
währenddess  aber  die  ahgeflossene^Galle  aufgefangen    und  ge- 
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messen.  Nach  diesem  Plane  habe  ich  drei  Versuche  angestellt. 
Einen  derselben  will  ich  ausführlich  mittheilen ,  um  dem  Leser 
eine  deutliche  Anschauung  über  den  Gang  eines  solchen  Ver- 
suches zu  gewahren. 

Vor  der  Injection  wurden  binnen  30  Minuten  3,1  Ccm.  Galle 
abgeschieden,  also  für  je  10  Minuten  1,03  Ccm.  —  Hierauf  wur- 
den 5  Ccm.  der  Kochsalzlösung  eingespritzt ;  in  den  darauf  fol- 
genden 10  Minuten  flössen  1,1  Ccm.  Galle  aus.  Nach  Verfluss 
derselben  geschah  abermals  die  Einspritzung  von  5  Ccm.  Koch- 
salzlösung; in  den  darauf  folgenden  10  Minuten  flössen  1,1  Ccm. 
Galle  aus.  In  derselben  Reihenfolge  wurde  jetzt  noch  zum  3., 
4.,  5.  und  6.  Male  5  Ccm.  Kochsalz  eingespritzt  und  in  den  auf 
jede  derselben  folgenden  10  Minuten  1,1  Ccm.  Galle  gewonnen. 
Als  darauf  zum  7.  Male  die  Injection  ausgeführt  war,  wurden  in 
den  darauf  folgenden  10  Minuten  nur  0,8  Ccm.  Galle  erhalten, 
worauf  denn  das  Thier  in  wenigen  Minuten  seinen  Herzschlag 
sisttrte.  Der  trockene  Rückstand  wurde  an  drei  Portionen  der 
aufgefangenen  Galle  ermittelt.  Zuerst  an  derjenigen,  welche 
vor  der  ersten  Einspritzung  von  Kochsalzlösung  abgeschieden 
war.  dann  an  derjenigen  ^  welche  nach  der  ersten  bis  fünften 
Einspritzung  abfloss  und  endlich  an  derjenigen,  welche  nach  der 
fünften  bis  siebenten  Einspritzung  erhalten  worden  war.  Die 
erste  dieser  Portionen  gab  1,79,  die  zweite  1,68  und  die  dritte 
1,62  Prozent  fester  Bestandtheile.  ' 

Nach  dieser  ausführlichen  Schilderung  eines  Versuches  wird 
zur  Einsicht  in  den  Verlauf  der  andern  eine  tabellarische  Zusam- 
menstellung genügen.  Diese  fügeich,  der  besseren  Vergleiche 
wegen,  den  eben  mitgetheilten  noch  einmal  bei. 


Injection  von 
NaCl 

Dauer der 
Gallen- 
Sammlung 

Abgeson- 
derte 
Gallen- 
menge 

In  40 
Minuten 
abgeson- 
dert 

Prozen- 
tischer 
^Gehalt 
an  festem 
Rückstand 

Prozen- 
tischer 
Gebaltan 
Asche 

4 

Vor  der  Injec- 
tion 

30  Min. 

3,4  Ccm. 

4,03  Ccm. 

1,79 

Injection   von 
90  Ccm.  in 
je  10  Min. 

40      » 

♦  ,4         n 

4,40     . 

4,68 

Injection  von 
45  Ccm.  in 
je  4  0  Min. 

30      » 

8,0      » 

4,00     » 

4,64 
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injection  von 

NaCl 

Dauer der 
Gallen- 
sammlung 

Abgeson- 
derte 
Gallen- 
jnenge 

In  40 
Minuten 
abgeson- 
dert 

Prozen- 
tischer 
Gehalt 
an  festem 
Rückstand 

Prozen- 
tischer 

Gehalt  an 
Asche 

2  • 

Vor  der  Injec- 

tion 

80  Min. 

5,6  Gem. 

4,87  Gem. 

2,08 



Injection  von 

20  Gem.  in 

4.60 

je  90  Min. 

70     » 

9,2     » 

4,30     » 

4,72 

— 

Kil. 

Injection   von 

Kör- 
perge- 
wicht 

40  Gem.  in 
je  80  Min. 
Injection   von 
4  0  Gern,  in 

80     » 

9,6     » 

4,20     » 

4,45 

— 

je  80  Min. 

80     » 

9,3     » 

4,46     » 

4,86 



Injection  von 

40  Gem.  in 

je  40  Min. 

50     0 

6,0     . 

4,20     » 

4,35 

— 

3 

Vor  der  Injec- 

tion 

80     » 

4,6     » 

4,53     » 

1,96 

0^86 

Injection  von 

20  Gem.  in 

4.36 

je  20  Min. 

80     » 

9,7     . 

4,24      » 

4,77 

0,89 

1  ,  *ßV 

Kil. 

Keine    Injec- 

Kör- 

tion 

30     » 

3,3     » 

4,40     » 

4,52 

— 

perge- 
wicht 

Injection  von 
4  0  Gem.  in 
je  30  Min. 

Injection  von 
4  0  Gem.  in 

60     » 

6,7     » 

4,44       n 

4,48 

— 

je  80  Min. 

60     » 

8,0     » 

4,88     » 

4,66 

— 

Keine    Injec- 

tion 

30     » 

3.2     n 

4,07     » 

4,72 

— 

Aus  diesen  Zahlen  ist  zu  ersehen,  dass  den  curaresirten 
Kaninchen  sehr  grosse  Quantitäten  von  Kochsalzlösung  beige- 
bracht werden  können,  ohne  dass  hierdurch  eine  merkliche 
Aenderung  des  abgeschiedenen  Gallenvolumens  bewirkt  wird, 
denn  die  Schwankungen ,  welche  nach  der  Injection  von  Koch- 
salz in  der  Gallenabscheidung  auftreten,  fallen  nicht  grösser  aus, 
als  sie  Anfangs  vorkommen.  Der  Gehalt  an  festen  Bestandtheilen 
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scheint  sich  dagegen  in  der  Galle  nach  der  Injoclion  von  Koch- 
salzlösung um  ein  Merkliches  zu  mindern. 

Diese  Versuche  sprechen  also  dafür,  dass  das  Blut  sehr  be- 
deutende Aenderungen  in  seiner  Zusammensetzung  erfahren 
kann,  ohne  seine  gallenbildende  Fähigkeit  zu  verlieren. 

b}  Nun  schien  es  mir  doch  noch  v^^esenllich ,  darüber  ins 
Klare  zu  kommen,  ob  ein  Kaninchen,  dessen  Blut  gegen  defibri- 
nirtes  Hundeblut  ausgetauscht  war,  eine  merkliche  Menge  von 
Galle  absondern  könne.  Um  dieses  zu  erfahren,  reichte  es  aus, 
dem  Kaninchen  reichlich  zur  Ader  zu  lassen  und  ein  dem  ent- 
zogenen gleiches  Volumen  defibrinirten  Hundeblutes  einzu- 
spritzen. Durch  mehrmalige  Wiederholung  der  Enücerung  und 
der  Ersetzung  des  abgenommenen  durch  Hundebiut  würde  man 
sicher  zur  Herstellung  eines  Thieres  gelangen,  welches  slalt 
seines  ursprünglichen  nur  noch  Blut  von  den  Eigenschaften  des 
fremdartigen  besässe.  Bei  der  Ausführung  dieses  Vorhabens 
stellte  sich  jedoch  alsbald  der  Tod  des  Kaninchens  ein,  trotz  aller 
Vorsichtsmassregeln,  welche  bei  wiederholten  Versuchen  ge- 
nommen wurden.  Das  rasche  Absterben  der  Thiere  kann  ich 
in  Folge  der  Section  nur  der  Blutgerinnung  zuschreiben,  welche 
in  dem  Beste  des  Kaninchenblutes  durch  den  Hinzutritt  des  de- 
fibrinirten Hundeblutes  hervorgerufen  wurde. 

Mit  dieser  nach  den  Mittheilungen  von  Alexander  Schmidt 
gerade  nicht  unerwarteten  Erfahrung  musste  die  HofAiung  auf 
ein  günstiges  Besullat  für  die  künstliche  Gallenbildung  sehr 
schwinden,  vorausgesetzt  dass  man  sie  mit  deßbrinirtem  Hunde- 
blute  in  der  Kaninchenleber  hervorrufen  wollte.  Da  dieses  jedoch 
nach  den  Versicherungen  von  Schmulewilsch  gelungen  war,  so 
wollte  ich  es  nicht  unterlassen,  die  genannte  Combination  zu 
prüfen.  Hierbei  ging  ich  nun  folgendermassen  zu  Werke.  Zuerst 
stellte  ich  mir  das  defibrinirte  Hundeblut  dar,  von  Thieren, 
welche  bis  dahin  reichlich  gefüttert  waren ,  die  jedoch  seit  4  2 
Stunden  vorher,  als  ihnen  das  Blut  abgezogen  wurde,  keine 
Nahrung  mehr  empfangen  hatten.  Die  Zeit  zwischen  der  letzten 
Fütterung  und  der  Verblutung  des  Thieres  wählte  ich  desshalb  so 
gross,  um  den  Fettreichthura  des  Serums  zu  vermeiden^  der  den 
Hunden  während  und  einige  Stunden  nach  der  Verdauung  eigen 
zu  sein  pflegt.  Das  gewonnene  und  sorgfältig  filtrirte  Blut  ward 
auf  40^  C.  erwärmt  und  darauf  mit  seinem  Dritttheile  einer 
0, 7  5prozentigen  Kochsalzlösung  versetzt.  Hierauf  wurde  es  indie 
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Ziileilungsflnschen  eingefüllt,  die  in  dem  gleich  zu  erwähnenden 
Apparate  standen.  —  Unmittelbar  nach  der  Vorbereitung  des 
Blutes  wurde  ein  Kaninchen  mit  Curare  vergiftet  und  durch 
künstliche  Athmung  lebend  erhalten.  Diesem  Thiere  wurde 
nach  Eröffnung  der  Unterleibshöhle  die  Gallenblase  unterbunden, 
ein  Röhrchc^n  in  den  Gallengang  eingesetzt  und  dann  um  den 
Stamm  der  Pforlader  eine  Schlinge  gelegt,  nachdem  kleine  Aest- 
chen,  die  er  unmittelbar  vor  seiner  Vertheilung  aus  dem  Pancreas 
empfängt,  unterbunden  waren.  Wenn  die  Vorbereitung  so  weit 
gediehen  war,  so  wurde  das  Kaninchen,  ohne  dassdie  künstliche 
Athmung  unterbrochen  wurde,  auf  den  gleich  zu  beschreibenden 
Zuleitungsapparat  gelegt,  eine  Canüle  in  die  Pfortader  eingesetzt, 
diese  mit  den  Blulflaschen  in  Verbindung  gebracht,  deren  schon 
vorher  Erwähnung  geschah ,  und  der  künstliche  Blutstrom  be- 
gonnen ,  während  die  Leber  noch  von  ihrer  Arterie  aus  mit  Blut 
versorgt  wurde.  War  auch  dieses  geschehen,  so  wurde  nun  so 
rasch  als  möglich  die  Leber  ausgeschnitten,  die  untere  Hohl-Vene 
unmittelbar  vor  ihrem  Eintritt  in  die  Leber  durch  einen  Faden 
geschlossen  und  in  dasselbe  Gef^ss  jenseits  des  Zwerchfelles  ein 
weites  Glasrohr  eingesetzt,  um  das  aus  der  Leber  hervortretende 
Blut  auffangen  zu  können.  Während  somit  der  Blulstrom  in  der 
Leber  entweder  gar  nicht,  oder  nur  höchst  vorübergehend  tmter- 
brechen  war,  wurde  dieselbe  in  die  für  sie  gebaute  Abtheilung 
des  Zuleitungsapparates  zweckmässig  gelegt,  ein  getheiites  Röhr- 
chen  mit  der  Canüle  des  Gallenganges  verbunden  und  dann  die 
Beobachtung  weitergeführt. 

Ehe  ich  auf  die  Schilderung  dieser  selbst  eingehe ,  wird  es 
am  Orte  sein,  den  Zuleitungsapparat  zu  beschreibeD|  in  welchem 
das  defibrinirte  Blut  und  die  Leber  sich  befanden.  Da  die  An- 
schauung des  Lesers  durch  die  boigedruckten  Holzschnitte  unter- 
stützt wird,  so  kann  ich  mich  bei  der  Schilderung  des  ohnehin 
sehr  einfachen  Apparates  kurz  fassen.  Der  Kasten,  welcher  zum 
Warmhalten  des  Blutes  und  der  Leber  (Fig.  4  im  Durchschnitt] 
dieute,  war  mit  Wasser  gefüllt,  unter  ihm  stand  eine  Flamme, 
welche  durch  den  Regulator  Bunsen's  rr  die  Temperatur  des 
Kasteninhaltes  auf  40*^  erhielt.  In  den  vordem  Theil  des  Kastens 
ist  eine  kleinere  Abtheilung  m  eingelöthet,  welche  zur  Aufnahme 
der  Leber  dient.  In  der  hintern  Abtheilung  stehen  auf  einem 
Bocke  n  die  Bluldaschen  c.  Die  hintere  Wand  der  Abtheilung 
m,  in  welcher  die  Leber  lag,  ist  von  einem  Röhrchen  durchbohrt, 
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damit  die  aus  den  Flaschen  c  hen'orgehende  Leitungsröhre  des 
Blutes  ohne  den  warmen  Raum  zu  verlassen  zur  Leber  gelangen 
konnte.  Das  Blut ,  welches  zur  Durchleitung  bereit  stand  ,  war 
auf  zwei  Flaschen  vertheilt,  deren  Inhalt  nach  einander  zur  Ver- 
wendung kam.  Diese  Einrichtung  gewährte  den  Vortheil,  dass 
der  Strom  lange  Zeit  hindurch  ununterbrochen  zu  unterhalten 
war.  Wenn  sich  die  eine  der  Flaschen  entleert  hatte,  so  konnte 
sie,  während  nun  die  andere  in  den  Gang  kam,  von  Neuem 
mit  Blut  gefüllt  werden.  Der  Druck,  welcher  das  Blut  aus 
den  Flaschen  in  die  Leber  trieb,  wurde  durch  ein  mit  Queck- 
silber gefülltes  Gefäss  erzeugt.  Zwischen  diesem  und  der  Blut- 
flasche war  ein  mit  Luft  gefülltes  Glas  eingeschaltet,  so  dass 
das  Quecksilber  nicht  unmittelbar  mit  dem  Blute  in  Berührung 
kam.  Fig.  2,  welche  die  ganze  Einrichtung  in  der  Vogelperspec- 
tive  wiedergiebt,  lässt,  ohne  dass  eine  Beschreibung  nothwendig 
wjire,  den  Zusammenhang  der  Flaschen  erkennen.  Um  den 
Druck ,  den  das  Quecksilbergefäss  ausübte ,  leicht  und  genau 
regeln  zu  können,  stand  die  schwere  QuecksiHjerflasche  auf  ieinem 
Brett  a,  welches  an  einem  eisernen  Schlitten  befestigt  war,  der 
sich  durch  eine  300  Mm.  lange  Schraube  c  bequem  heben  und 
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senken  liess.  Die  Fig.  3  soll  von  dieser  sehr  bequemen  Einrich- 
tung ein  Bild  geben.  Selbslversländlich  niussie  wegen  des  steti- 
gen Abfliessens  von  Quecksilber  in  die  Luftflaschen  ein  Gehülfe 
den  Stand  des  Quecksilberbehälters  wahrend  der  ganzen  Ver- 
suchsdauer  regeln ,  damit  der  auf  die  Blutoberfläche  wirkende 
Druck  constant  blieb. 

Der  künstliche  Blutstrom,  welcher  auf  die  beschriebene  Weise 
durch  die  Leber  geleitet  wurde ,  giebt  noch  zu  einigen  Bemer- 
kungen Veranlassung.  Vor  der  Einleitung  desselben  muss  man 
dafür  sorgen ,  dass  keine  Luftbläschen  in  den  Röhren ,  die  von 
der  Blutflasche  bis  zur  Pfortader  hinlaufen,  zurückbleibt.  — 
Wenn  einmal  der  künstliche  Blutstrom  in  die  Leber  eingedrun- 
gen ist,  so  muss  man  dem  aus  der  Hohlvenc  hervorkommenden 
Blute  einen  möglichst  ungehinderten  Ausgang  gestatten  und  den 
in  der  Pfortader  ankommenden  Blutstrom  ununterbrochen  zu 
erhalten  suchen ,  bis  die  letzten  Spuren  des  noch  vorhandenen 
Kaninchenblutes  entfernt  sind.  Diese  Vorsichten  sind  geboten, 
weil  das  Blut  des  Kaninchens  bei  der  Berührung  mit  dem  deß- 
brinirten  des  Hundes  alsbald  zu  gerinnen  beginnt.  Trotzdem 
dass  ich  den  hier  beschriebenen  llandgriflen  die  höchste  Auf- 
merksamkeit zugewendet  habe ,  ist  mir  doch  mehr  als  ein  Ver- 
such in  Folge  der  raschen  Gerinnung  zu  Grunde  gegangen.  — 
Wenn  das  Blut  aus  der  Uohlvene  nicht  in  Tropfen,  sondern  in 
einem  massigen  Strahle  ausfliessen  soll,  so  muss  der  Druck,  unter 
dem  der  Inhalt  der  Pfortader  steht,  30 — 40  Mm.  Quecksilber  be- 
tragen. Dieser  Druck  ist,  so  weit  wir  wissen ,  allerdings  höher 
wie  derjenige  des  lebendigen  Pfortaderblutes  und  dennoch  liefert 
nach  einer  freilich  nur  wenig  Genauigkeit  beanspruchenden 
Schätzung  die  lebendige  Leber  mehr  Blut  in  die  Hobivene,  als 
dieses  der  künstliche  Strom  unter  dem  vorhin  genannten  Drucke 
thut.  Die  soeben  besprochene  Erscheinung  verdient,  wie  mir 
scheint,  alle  Aufmerksamkeit,  und  ich  würde  ihr  auf  dem  Wege 
des  Experiments  gern  näher  getreten  sein ,  wenn  dieses  durch 
sichere  Methoden  gegenwärtig  möglich  wäre.  —  Eine  Steigerung 
des  Druckes  über  50  Mm.  hinaus  habe  ich  sorgfältig  vermieden, 
weil  sich  bei  höheren  Drücken  sehr  bald  Oedeme  und  seröse 
Ausschwitzungen  auf  der  Leberaberfläche  einfinden ,  wodurch 
denn  ofienbar  der  normale  Zustand  der  Leberzellen  geändert 
wird.  —  Durch  einen  mit  allen  Vorsichten  geleiteten  Aderlass 
eines  grossen  Hundes   erhält  man  selten  mehr  als  800— f  000 
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Gen).  Blul  Diese  boschrünkt43  Menge  reicht,  seihst  wenn  man  sie 
noch  mitihrcm  Dritttheile  0, 7 5prozentiger  Kochsalzlösung  versetzt, 
nicht  aus,  um  den  Strom  durch  die  Leber  stundenlang  zu  erhal- 
len. Will  man  dieses  letztere  erreichen,  so  muss  man  das  durch- 
geflossene Blut  von  Neuem  bentttzen.  Aus  diesem  Grunde  fing 
ich  die  aus  der  Hohlvene  hervorströmende  Flüssigkeit  sorgfältig 
auf,  filtrirte  dieselbe  durch  Leinwand  und  gab  ihr,  da  sie  venös 
geworden,  durch  Schütteln  mit  Luft  ihre  arterielle  Farbe  wieder, 
um  sie  dann  von  Neuem  in  die  zuleitende  Blulflasche  einzu- 
füllen. 

Nachdem  alle  Vorbereitungen  beendet,  die  Leber  in  die  Lage 
gebracht  war,  welche  sie  während  der  ganzen  Dauer  des  Ver- 
suches behaupten  sollte,  wurde  sie  und  ihre  Umgebung  sorgfäl- 
tig vom  Blut  gereinigt  und  der  Stand  der  Galle  in  dem  graduirten 
Röhrchen  bemerkt ,  das  in  den  Gang  eingebunden  war.  War 
auch  dieses  vollendet,  so  Hess  ich  noch  eine  halbe  Stunde  ver- 
fliessen,  in  welcher  der  Blutstrom  ununterbrochen  erhalten  wurde, 
bevor  ich  mit  der  Messung  der  jetzt  noch  aus  dem  Gallengang 
hervortretenden  Flüssigkeit  begann.  Auf  diese  Weise  glaubte 
ich  vor  dem  Verdachte  sicher  zu  sein,  dass  die  erhaltene  Flüssig- 
keit nichts  Anderes  als  ein  Rückstand  früher  gebildeter  Galle 
wäre,  welcher  durch  den  Blutstrom,  bezw.  durch  eine  Schwel- 
lung der  Leberzellen  aus  den  Gängen  hcrvorgepresst  wäre. 

Auch  jenseits  der  ersten  halben  Stunde,  die  nach  dem  Be- 
ginn des  künstlichen  Stromes  verflossen  war,  schritt  die  Abson- 
derung weiter  fort  und  sie  stockte  nicht  vollständig,  so  lange  der 
Strom  andauerte  ,  selbst  wenn,  wie  dies  gewöhnlich  geschah, 
der  Strom  des  Blutes  drei  Stunden  hindurchgeleitet  wurde.  Die 
Menge  von  Flüssigkeit  jedoch ,  welche  auf  diese  Weise  erhalten 
wurde,  war  im  Verhältoiss  zu  derjenigen  ,  die  von  der  lebendi- 
gen Leber  in  gleichen  Zeilen  abgesondert  worden ,  äusserst  ge- 
ring, denn  sie  betrug  im  Ganzen  günstigsten  Falles  nur  0,5  Gem., 
also  nur  so  viel ,  als  aus  der  lebendigen  Leber  mit  stark  veren- 
gerter Pfortader  (siehe  pag.  489)  in  10  Minuten  gewonnen  war.  . 
Erwägt  man  diesen  Unterschied,  so  dürfte  es.auf  den  ersten  Bück 
gerechtfertigt  erscheinen ,  diese  Versuche  als  einen  Gegenbeweis 
für  die  noch  stattfindende  Gallcnbildung  anzusehen.  Dieser 
Meinung  würde  ich  ebenfalls  beistimmen,  wenn  mich  nicht  Fol- 
gendes bedenklich  machte. 
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Die  Flüssigkeit ,  welche  während  des  künstlichen  Blutstro- 
roes  aus  dem  Gallengang  hervortrat,  besass,  soweit  qualitative 
Prüfungen  reichen ,  alle  Eigenschaften  der  Galle.  Namentlich 
gab  sie  ausgesprochen  die  Reaction  von  Gnielin  und  Pettenkofer, 
während  sie  nach  den  Vorschriften  von  Hoppe- Sey  1er  geprüft 
keine  Spur  von  Eiweis  enthielt.  Somit  lag  kein  Grund  vor,  die 
Flüssigkeit  für  etwas  Anderes  als  für  Galle  anzusprechen.  Wäre 
nun  diese  schon  vorgebildet  in  den  Gängen  enthalten  und  aus 
den  oben  angeführten  Gründen  ausgepresst  worden,  so  hätte 
doch  jedenfalls  das  ileryorlrcten  ein  rasches  Ende  nehmen  oder 
zum  mindesten  alsbald  langsamer  werden  müssen.  Dieses  war 
jedoch  entschieden  nicht  der  Fall.  Denn  in  der  Regel  floss  in 
den  ersten  zwei  Stunden  der  definitiven  Beobachtung,  also  zwei 
und  einhalb  Stunden  nach  dem  Beginn  des  Blutstromes,  bei  un- 
verrückt erhaltener  Lage  der  Leber,  aus  dem  Gallengang  die 
Flüssigkeit  mit  nahezu  gleicbmässiger  Geschwindigkeit  aus,  in- 
dem dieselbe  für  je  40  Minuten  um  1,5  bis  1,6  Theilstriche  des 
Röhrchens  vorwärts  rückte,  ein  Fortschreiten,  das  mit  unver- 
fänglicher Deutlichkeit  zu  beobachten  war. 

Gegen  die  Annahme ,  dass  die  aus  dem  Gallengang  hervor- 
gekommene Flüssigkeit  einem  Vorrathe  fertiger  Galle  entflossen 
sei,  sprechen  auch  noch  Versuche ,  in  welchen  ich  statt  defibri- 
nirten  Blutes  Rinderserum  durch  die  Leber  führte.  Solcher 
Beobachtungen  habe  ich  sechs  angestellt.  So  lange  sich  der 
Druck,  unter  welchem  das  Serum  in  die  Pfortader  eindrang,  auf 
30  Mm.  hielt,  kam  aus  dem  Gallengang  Anfangs  eine  kleine  Menge 
von  Flüssigkeit  mit  den  Eigenschaften  der  Galle  hervor.  In  den 
spätem  Stadien  des  Versuches  floss  entweder  gar  nichts  oder  nur 
eine  Spur  von  Flüssigkeit  ab,  selbst  wenn  der  Versuch  mehrere 
Stunden  hindurch  fortgesetzt  wurde.  Wenn  dagegen  der  Druck 
auf  50  Mm.  gehoben  wurde,  so  begann  die  Flüssigkeit  zwar  nicht 
in  allen,  aber  doch  in  einzelnen  Lebern,  wenn  auch  langsam  aber 
regelmässig  zu  fliessen;  diese  hatte  jedoch  nun  nicht  mehr  die 
Eigenschaften  der  Galle ;  denn  es  Hessen  sich  reichliche  Eiweiss- 
mengen  in  ihr  nachweisen.  Von  diesem  eben  geschilderten  Ver- 
halten machte  nur  eine  Leber  insofern  eine  Ausnahme ,  als  sie 
schon  bei  35  Mm.  Druck  des  einströmenden  Serums  im  Verlaufe 
von  zwei  Stunden  eine  merkliche  Menge  von  Flüssigkeit  durch 
den  Gailengang  ausschied.  Die  Untersuchung  derselben  habe 
ich  leider  unterlassen. 
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Die  Resultate,  welche  somit  unter  sonst  vollkommen  gleichen 
Bedingungen  die  Durchleitungen  des  Serums  und  des  Blutes 
bieten,  fallen  demnach  wesentlich  verschieden  aus;  hierdurch 
wird,  wie  mir  scheint,  dem  Verdachte  widersprochen,  als  sei  die 
Flüssigkeit,  welche  beim  künstlichen  Blutstrom  aus  den  Gallen- 
gängen hervorkommt,  aus  einem  schon  vorhandenen  Vorrathe 
nur  einfach  in  die  grösseren  Gänge  hineingepresst  worden. 

Aus  einem  Vergleiche  der  Beobachtungen  von  Dr.  Schrnuk- 
witsch  mit  den  meinen  geht ,  so  weit  dieses  nach  den  mir  zur 
Einsicht  vorliegenden  Aufzeichnungen  desselben  möglich ,  eine 
vollkommene  Uebereinslimmung  beider  hervor;  denn  auch  er 
gewann  bei  stundenlang  andauerndem  künstlichem  Blutstrom 
keine  grössere  Gallenmenge  als  ich.  Obwohl  ich  somit  die  An^ 
gaben  von  Dr.  Schmulewiisch  vollkommen  bestätigen  kann,  halte 
ich  es  dennoch  für  gewagt,  seine  Meinung  zu  tbeilen,  dass  durch 
diese  Beobachtungen  schon  der  Beweis  für  die  künstliche  Gallen-^ 
bildung  erbracht  sei.  Dieser  Ansicht  würde  ich  erst  dann  bei- 
zutreten geneigt  sein,  wenn  es  entweder  gelänge  zu  zeigen,  dass 
in  der  Leber,  die  schon  eine  halbe  Stunde  lang  vom  künstlichen 
Blutstrom  durchsetzt  war,  beträchtlich  weniger  als  ein  halbes 
Com.  Galle  als  Rest  der  früheren  Absonderung  enthalten  sei, 
oder,  wenn  man  mittelst  der  künstlichen  Durchleitungsversuche 
viel  grössere  Quantitäten  von  .Galle  als  wir  sie  erhallen  haben, 
darstellen  könnte. 

Gesetzt  aber ,  es  sei  in  unsern  Versuchen  keine  neue  Galle 
gebildet  worden,  so  entscheiden  sie  noch  immer  nichts  gegen  die 
Möglichkeit  der  künstlichen  Gallenbildung.  Denn  da  das  defi-- 
brinirte  Blut  des  Hundes  in  demjenigen  des  lebenden  Kaninchens 
eine  rasche  Gerinnung  einleitet ,  so  ist  es  zum  mindesten  nicht 
unwahrscheinlich,  dass  das  erstere  auch  in  den  Leberzellen  des 
Kaninchens  Veränderungen  hervorrufe  und  damit  ihre  abson- 
dernde Thätigkeit  herabsetze  oder  sogar  vernichte.  —  Gesetzt 
aber ,  es  sei  in  unsern  Versuchen  Galle  gebildet  worden  ,  was 
allerdings  wahrscheinlich  ist ,  so  würde  dieses  zwar^nicht  ohne 
Interesse  sein ,  aber  es  bliebe ,  weil  sich  die  Gallenbildung  an 
ihrer  untern  Grenze  bewegt,  die  Möglichkeit  ausgeschlossen,  auf 
dem  betretenen  Wege  die  Bedingungen  derselben  genauer  zu 
Studiren. 

Nachdem  die  Untersuchung  bis  zu  diesem  Punkte  gediehen, 
Wäre  es  am  Platze  gewesen ,  die  Leber  des  Kaninchens  mit  der 
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des  Hundes  zu  vertauschen ,  da  das  lebendige  Blut  dieses  letz- 
tem durch  einen  beliebigen  Zusatz  defibrinirten  Hundeblutes 
nicht  zum  Gerinnen  gebracht  wird.  Leider  reichte  diessnaal  meine 
Zeit  zur  Ausführung  einer  grössern  Versuchsreihe  nicht  mehr 
aus ;  nur  noch  eine  Beobachtung ,  die  ich  früher  am  Kaninchen 
zu  erlangen  vergebens  versucht  hatte,  war  mir  vergönnt.  Ihre 
Ausführung  lag  mir  besonders  darum  an,  weil  sie  mir  geeignet 
schien,  ein  Licht  auf  die  Möglichkeit  der  künstlichen  Gallenbil- 
dung zu  werfen.  Die  Aufgabe  des  Versuches  bestand  darin,  die 
Geschwindigkeit  der  Gaiienabsonderung  zu  messen ,  bevor  und 
nachdem  das  gerinnbare  Blut  eines  lebendigen  Hundes  durch 
defibrinirtes  ausgetauscht  war.  Dieses  Vorhaben  wurde  folgen- 
dermassen  ausgeführt. 

Ein  Hund  von  4,5  Kil.  Körpergewicht  wurde  mehrere  Tage 
hindurch  reichlich  mit  Fleisch  gefüttert ,  damit  sich  seine  Leber 
in  den  möglichst  günstigen  Bedingungen  für  die  Gallenbildung 
befinden  sollte.  Zugleich  wurde  ein  zweiter  grosser  Hund  reich-* 
lieh  mit  Fleisch  gefüttert.  Der  letztere  Hund  wurde  aus  der 
Carotis  verblutet ,  das  gewonnene  Blut  geschlagen ,  filtrirt  und 
auf  38^  C.  warm  gebalten.  Unmittelbar  nachdem  dieses  Blut 
gewonnen  war,  wurde  der  kleine  Hund  nach  Anlegung  einer 
LuftrOhrenfistel  mit  Curare  vergiftet  und  der  künstlichen  Ath- 
mung  unterworfen.  Darauf  wurde  der  Gang  der  Gallenblase 
unterbunden  und  Röhrchen  in  den  Gallengang ,  in  die  v.  jugu- 
laris  und  in  die  art.  carotis  gesetzt.  Als  nach  diesen  Vorberei- 
tungen die  Gallenabsonderung  beobachtet  wurde,  fand  man  sie 
im  besten  Gange.  Nun  wurde  dem  Hund  eine  gemessene 
Quantität  von  Blut  aus  der  carotis  entzogen  und  darauf  eine 
gleich  grosse  defibrinirten  Blutes  in  die  v.  jugularis  eingespritzt, 
darauf  etwa  \0  Minuten  hindurch  die  Gallenabsonderung  beob- 
achtet, und  nun  von  Neuem  Blut  entzogen  und  wieder  zugeführt. 
Das  entzogene  Blut  wurde  von  seinem  Faserstoff  befreit,  filtrirt 
und  dem  Vorrath  an  defibrinirtem  Blute  zugefügt.  Auf  diese 
Weise  gelang  es,  die  Umwechslung  des  Blutes  so  oft  zu  wieder- 
holen, bis  das  aus  den  Adern  des  Thieres  herausgenommene 
nicht  mehr  gerann,  lieber  den  Verlauf  und  Erfolg  des  Versuchs 
giebt  die  folgende  Tabelle  Aufschluss.  Zu  den  Ueberschriften 
derselben  ist  zu  bemerken ,  dass  das  Maass  für  die  unter  dem 
zweiten  Stabe  stehende  Gallenmenge  durch  die  Sc^lentheile 
eines  Röhrchens  von  2,5  Millimeter  hn  Durchmesser  gegeben  ist. 
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Gallen- 

Fortlau- 
fende Zeit 

menge  pro 
Minute  in 
Millimetn. 
d.  Rührch. 

Blut 
entleert 

Blut 
zugefügt 

Tempera- 
tur in  ano 

Bemerkungen 

0  bis  19 

8,0  Mm. 

124  Gem. 

125  Gern. 

__ 

39 

2,1     » 

121        n 

132     » 

— 

55 

^9     » 

127      • 

127     » 

37,5**  G. 

72 

2,5     » 

130      » 

180      » 

— 

89 

1.7     » 

130      » 

130     » 

37,0«  G. 

98 

1,8     » 

128      » 

130     » 

— 

110 

1,8     » 

120      » 

127      » 

— 

419 

0,8     « 

127      « 

130      » 

— 

Das  entleerte   Blut 

187 

0,5     » 

120      » 

130      » 

— 

gerinnt  nicht  mehr 

185 

0,5     » 

117      » 

130      » 

33,3°  G. 

206 

0,5     » 

90      » 

130      n 

Z$X  G. 

In  diesem  Versuche  sank  demnach  die  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  die  Galle  ausfloss ,  als  sich  die  Menge  des  defibrinirten 
Blutes  in  dem  Gefiisssystem  des  Thieres  mehrte ,  so  dass  sie  auf 
einen  sehr  geringen  Werth  herabfiel ,  nachdem  das  Blut  seine 
Gerinnbarkeit  eingebüsst  hatte.  Der  Versuch  lässt  es  jedoch 
unentschieden,  ob  das  Absinken  der  Gallenabsonderung  eine  un- 
mittelbare Folge  des  Blutaustausches  ist,  da  gleichzeitig  mit 
diesem  auch  noch  das  Thier  abkühlte  und  die  Geschwindigkeit 
des  Blutstromes  sich  minderte.  Ueber  die  Aenderung  der  Tem- 
peratur verschaffen  die  in  der  Tabelle  verzeichneten  Angaben  des 
Thermometers  Aufschluss.  Die  Verlangsamung  der  Geschwin- 
digkeit des  Blutstroms  aber  ergab  sich  aus  der  Beschaffenheit 
des  Strahls,  mit  welchem  das  abgeflossene  Blut  aus  der  art. 
carotis  hervorschoss.  Dieser  ward  im  Verlaufe  des  Versuches 
schwächer  und  schwächer,  so  dass  es  immer  längerer  Zeilen  be- 
durfte, um  das  gleiche  Blutvoluraen  zu  erhalten.  Als  zum  zehn- 
ten und  elften  Male  Blut  entleert  wurde,  konnten  überhaupt  nicht 
mehr  als  447  bezw.  90  Gem.  erhalten  werden. 

Trotz  dieser  Complicationen  wurde  jedoch  noch  eine  sehr 
merkliche  Menge  von  Galle  entleert ,  so  dass  die  Gallenbildung 
bei  der  Anwesenheil  fibrinfreien  Blutes  nicht  still  steht.  Unter 
diesen  Umständen  wird  es  sich  immerhin  lohnen,  die  Versuche 
an  der   möglichst   frischen   Hundeleber  mit  möglichst  frischem 
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deßbrinirtem  Blute  forizuselzen.  Die  Ergebnisse  einer  solchen 
Versuchsreibe  würden  jedenfalls  interessant  sein,  gleichgiltig 
wie  sie  auch  ausfallen.  Gesetzt,  es  träte  auch  jetzt  die  künstliche 
Gallenbildung  nur  spurweise  auf,  so  würde  man  hieraus  Veran- 
lassung zum  ernsten  Nachdenken  darüber  zu  nehmen  haben, 
worin  denn  nun  noch  der  Unterschied  des  lebendigen  und  des 
überlebenden  Organes  bestände. 
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SITZUNG  AM  7.  NOVEMBER  1873. 

E.  Zöllner,  lieber  den  Aggregatzustand  der  Sonnenflecke. 

ÄVrcÄÄo^ spricht  in.den  »Untersuchungen  über  das  Sonnen- 
spectrum  und  die  Spectren  der  chemischen  Elemente  a^)  seine 
Anschauung  von  der  physischen  Beschaffenheit  der  Sonne  in 
folgenden  Worten  aus : 

»Die  wahrscheinlichste  Annahme,  die  man  machen  kann ,  ist 
die,  dass  die  Sonne  aus  einem  festen  oder  tropfbar-flüssigen, 
in  der  höchsten  Glühhitze  befindlichen  Kern  besteht,  der  um- 
geben ist  von  einer  Atmosphäre  von  etwas  niedrigerer  Tem- 
peratur a. 

» Bei  der  SonnenatmosphUre  sind  es  Schichten,  die  in  ge- 
wisser Höhe  über  der  Oberfläche  des  Kernes  sich  befinden, 
die  das  Meiste  zur  Bildung  der  dunklen  Linien  des  Spectrums 
beitragen;  die  untersten  Schichten  nämlich,  die 
nahe  dieselbe  Temperatur  als  der  Kern  besitzen, 
verändern  das  Licht  dieses  wenig,  da  sie  jedem 
Lichtstrahle  den  Verlust  an  Intensität,  den  sie 
durch  Absorption  herbeiführen,  durch  ihr  eige- 
nes Glühen  nahe  ersetzen«. 

Diese  Sätze ,  welche  allen  meinen  bisherigen  Untersuchun- 
gen über  die  physische  Beschaffenheit  der  Sonne  zu  Grunde  lie- 
gen ,  sollen  auch  den  Ausgangspunct  der  folgenden  Entwicke- 
lungen  bilden. 

Die  nächste  wahrscheinliche  Folgerung,  welche  sich  aus 
jenen  KirchhofPschen  Sätzen  ergiebt ,  besteht  darin ,  dass  die 


4]  Abhandlungen  der  Königl.  Akademie  d.  W.  zu  Berlin  4  861  p.  88. 
Math.-phys.  CUsm.  t873.  34 
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über  der  gltthendflUssigen  Oberfläche  befindliche  Ätmosphüre  in 
ihreo  unteren  Schichten  im  Allgemeinen  mit  einer  Nebel-  und 
Wolkendecke  erfüllt  ist,  welche  in  einer  gewissen  Höhe  über 
dem  gluhendflttssigen  Meere  schwebt. 

In  der  That  gewahrt  die  leuchtende  Sonnenoberfldche  in 
starken  Femr()l)ren  ufd  uqter  gttnßtigefi  LuRverbaltnissen  den 
Anblick  eines  Aggregates  cumulusartiger  Gebilde  von  leuchten- 
den Wolken  1). 

Die  Erkennbarkeit  dieser  Wolken  ist  bedingt  durch  ihren 
Helligkeitsunterschied  von  denjenigen  Stellen,  welche,  von  Wol- 
ken befreit,  uns  den  Anblick  tieferer  Schichten  oder  des  glühend- 
flüssigen  Kernes  gestatten.  Jener  Helligkeitsunterschied  aber, 
von  welchem  die  Sichtbarkeit  der  glühenden  Wolkengebilde  ab- 
hängt, ist  oflenbar  an  dieselbe  Bedingung  geknüpft,  welche 
Kirchhoff  oben  für  die  glühenden  Gasschichten  der  Sonnenatmo- 
sphäre  überhaupt  ausspricht.  Demgemäss  lässt  sich  folgender, 
für  das  Verständniss  der  Vorgänge  an  der  Sonnenoberfläche 
wichtige  Satz  allgemein  aufstellen  : 

Wolken  in  der  Sonnenatmosphäre,  »die  nahe  die- 
selbe Temperatur  als  der  Kern  besitzen,  verän- 
dern das  Licht  dieses  wenig,  da  sie  jedem  Licht- 
strahle den  Verlust  an  Intensität,  den  sie  durch 
Absorption  herbeiführen,  durch  ihr  eignes  Glü- 
hen nahe  ersetzen«. 

Aus  diesem  Satze  ergiebt  sich  : 

Erstens,  dass  die  Wolken  in  den  tieferen  Schichten  der 
Sonnenatmosphäre  sehr  schwer  wahrnehmbare  Gebilde  sein 
müssen,    da  die  Wahrnehmbarkeit  eines  Gegenstandes   nur 


4}  »En  effet,  nous  avons  dit  que  la  maliäro  lumineuse  da  Soleil  est 
analogue  aux  bronillards  ou  aux  nuages;  d6s  lors,  il  est  bien  naturel  d'ad- 
mettre  que  les  grains  sont  les  sommets  des  mamelons  arrondis  terminant 
ces  masses  vaporeuses  qui  flottent  comme  nos  cumuU ,  daps  Tatmosph^re 
solaire.  Rien  n'est  plus  commun,  m6me  sur  la  Terre,  que  de  voir,  du 
sommet  d'une  montagne,  des  brouillards  et  des  nuages  produire  un  effet 
semblable ;  les  dimensions  Enormes  de  ces  corps  solaires,  Präsentant  une 
6tendue  de  plusieurs  centaines  de  kilomälres,  ne  peuvent  que  rendre  cette 
explication  plus  plausible«..  P.  Secchi,  Le  Soleil  p.  87. 
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durch  HeHigkeitsdifferenzen  zwischen  ihm  und  seiner  Umge- 
bung-eimöglichl  wird; 

Zweitens,  dass  die  Annahme  wolkenartiger  Yerdieh- 
tungsproducte  und  der  Nachweis  ihrer  Entstehung  zur  Erklä- 
rung der  Sonnenflecke  und  ihrer  geringeren  Helligkeit  allein 
nicht  ausreichend  ist;  es  muss  gleichzeitig  eine  Ursache 
nachgewiesen  werden,  durch  weldie  das  betreflende  Wol- 
kengebilde dergestalt  eine  dauernde  Temperaturemiedrigung 
erleidet,  dass  sich  dasselbe  durch  Verminderung  des  Emis- 
sionsvermögens für  Licht  und  Wärme  wochen-  und  monate- 
lang als  dunkler  Fleck  von  seiner  Umgebung  unterscheidet. 

2. 

Im  Allgemeinen  sind  nur  zwei  Ursachen  denkbar,  durch 
welche  ein  glühender  Körper  eine  Temperaturemiedrigung  erlei- 
den kann,  nämlich  : 

4 .  durch  Leitung  bei  Berührung  mit  einem  kühleren  Körper, 

5.  durch  Ausstrahlung. 

Da  in  der  Sonnenatmosphäre  die  Süsseren  Schiebten  die  kühle- 
ren ,  die  tieferen  die  heisseren  sind ,  so  wäre  die  eiiste  Art  einer 
localen  Abkühlung  der  leuchtenden  Wolkendecke  nur  dadurch 
möglich,  dass  an  der  betreffenden  Stelle  durch  einen  abstei- 
genden Luftstrom ,  kühlere  Gasmassen  aus  höheren  Schichten 
mit  den  heisseren  Wolken  in  tieferen  Schichten  in  Berührung 
kämen. 

Indessen  selbst  die  Annahme  eines  solchen  permanenten, 
absteigenden  Luftstromes  —  ganz  abgesehen  von  der  Frage  nach 
seiner  Ursache  —  würde,  wie  mir  scheint,  allein  nicht  aus- 
reichend sein,  die  fragliche  Temperaturemiedrigung  und  dadurch 
eine  hinreichende  Verminderung  der  Lichtemission  an  der  be- 
trefienden  Stelle  zu  erklären.  Denn  durch  jene  kühleren  und 
höheren  Schichten  der  Sonnenatmosphäre  blicken  wir,  da  sie 
durchsichtig  sind,  auf  die  heissere  und  tiefere  Wolkenschicht. 
Soll  also  die  Temperatur  der  letzteren  durch  Berührung  mit  den 
ersteren  erniedrigt  werden ,  so  kann  dies  doch  nur  wieder  auf 
Kosten  einer  entsprechenden  Temperaturerhöhung  der  herab- 
strömenden kälteoen  Gastheile  geschehen,    die  ohnedies  durch 

34» 
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GoropressioD  beim  Herabsteigen  in  dichtere  Schichtet  eine  Tem- 
peraturerhöhung erleiden  mtlssten.  Hierdurch  würde  aber  die 
Liditemission  der  herabgeslrömten  Gastheile  wieder  erhöht,  wo- 
durch jedenfalls  ein  Theii  des  Lichtverlustes,  den  sie  durch  Ab- 
kühlung an  der  tiefer  gelegenen  Wolkenschicht  erzeugen,  wieder 
durch  Zunahme  ihrer  eigenen  Lichtentwickelung  ersetzt  wird. 
Es  dürfte  daher  auch  für  diese ,  in  tiefere  Schichten  herabstei- 
genden Luftmassen  mutatis  mutandis  dasselbe  gelten ,  was  oben 
in  den  Kirchhoff^sohen  Sätzen  für  die  unteren  Schichten  der 
Sonnenalmosphäre  allgemein  ausgesprochen  wurde :  sie  ver- 
ändern jdas  Licht  nur  wenig,  da  sie  jedem  Licht- 
strahle den  Verlust  an  Intensität,  den  sie  durch 
Abkühlung  herbeiführen,  durch  ihr  eigenes  Glü- 
hen nahe  ersetzen. 

Aus  diesen  Betrachtungen  ergiebt  sich  der  folgende  Satz : 
Zur  Erklärung  einer  localen  Abkühlung  von 
längerer  Dauer  an  der  Sonnenoberfläche  muss 
die  Temperaturerniedrigung  durch  Leitung  bei 
Berührung  mit  einem  kälteren  Körper  ausge- 
schlossen werden^). 


4)  Es  ist  selbstverständlich ,  dass  eine  locale  Abkühlung  in  der  leuch- 
tenden Wolkendecke  der  Sonne  noch  weniger  durch  einen  aufsteigenden 
und  daher  heisseren  Luftstrom  erzeugt  werden  kann.  Stellen.,  an  denen 
solche  aufsteigenden  Ströme  mit  besonderer  Heftigkeit  stattfinden,  werden 
vielmehr  durch  die  höhere  Temperatur  der  dabei  gebildeten  wolkenartigen 
Verdichtungsproducle  als  b  e  1 1  e ,  etwas  über  dem  allgemeinen  Niveau  der 
Sonnenoberflächc  erhöhte  Stellen  erscheinen,  wie  die  sogenannten 
Fackeln,  nicht  aber  als  dunkle,  vertiefte  Stellen,  wie  die  Flecken. 
Bereits  LicUs  bemerkt  in  einer  schönen  und  sorgföltigen  Arbeit  vom  Jahre 
4  867  :  ttpar  consäqttenl  dans  Us  points  oü  ia  photosphire  s'Sleve  au-dessut  de 
son  niveau  g6n6ral,  on  devra  voir  des  faculettt,  (M6m.  de  Cherbourg  1867. 
p.  334.) 

Ich  würde  es  für  überflüssig  gehalten  haben ,  diese  einfachen  Folge- 
rungen besonders  hervorzuheben,  wenn  nicht  neuerdings  Herr  Professor 
Heye  versucht  hätte,  die  Sonnenflecke  durch  aufsteigende  Ströme  »an  einer 
besonders  heissen  Stelle  der  Sonnenoberfläche«  als  »»wolkenartige 
Verdichtungsproducte  in  den  tieferen  Regionen  der  Son- 
nenatmosphäre, welche  sich  ähnlich  wie  die  grossen  WoU 
kenschichten  der  irdischen  Cyclonen  von  unten  her  er- 
neuern« zu  erklären.  (Vergl.  Die  Wirbelstürme,  Tornados  und  Wet- 
tersäulen in  der  Erdatmosphäre  mit  Berücksichtigung  der  Stürme  in  der 
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Denn  gesetzt,  man  leugnete  die  Richtigkeit  dieses  Satzes, 
und  wollte  die  in  derThat  über  den  Sonnenflecken  beobachteten 
absteigenden  Ströme  (down-rush)  als  Ursache  der  localen  Tem- 
peraturerniedrigung betrachten,  so  wSre  man  doch  wiederum 
tiiezwungen ,  eine  bestimmte  Ursache  anzugeben ,  durch  welche 
gerade  an  dieser  Stelle  wochen-  und  monatelang  absteigende 
Ströme  erzeugt  werden. 

Verzichtet  man  hierbei  auf  die  Annahme  unbekannter  ex- 
tra solarer  Ursachen  ,  so  bleibt  nur  die  Annahme  einer  Tem- 
pcraturemiedrigung  in  den  tiefer  als  das  allgemeine  Niveau  der 
leuchtenden  Wolkendecke  gelegenen  Schichten  der  Sonnenatmo- 
sphäre tlbrig.  Denn  eine  solche  locale  Erniedrigung  der  Tem- 
peratur ist  allein  im  Stande  nach  uns  bekannten  Analogien  in 
der  irdischen  Atmosphäre  dauernd  absteigende  Ströme  zu  er- 
zeugen. 

Da  jedoch  diese  Temperaturerniedrigung  auf  der  Sonne 
nicht  durch  Leitung  bei  Berührung  mit  einem  kühleren  Körper 
erzeugt  werden  kann ,  so  bleibt  nur  die  Annahme  einer  inten- 
siveren Ausstrahlung  von  Wärme  als  Ursache  jener  localen 
Abkühlung  übrig.  Die  Aufgabe  der  weiteren  Erklärung  kann 
also  nur  darin  bestehen,  die  Ursachen  nachzuweisen : 

Erstens,  durch  welche  in  den  unterhalb  des  Niveauos  der 
leuchtenden  Wolkenschicht  gelegenen  Theilen  der  Sonne  an 
einer  bestimmten  Stelle  eine  stärkere  Wärmeausstrahlung 
stattfinden  kann  als  an  andern  Stellen ; 

Zweitens,  durch  welche  die  so  erzeugte  Temperatur- 
erniedrigung und  folglich  alle  durch  sie  bedingten  Erscheinun- 
gen (Dunkelheit,  absteigende  Strönie)  längere  Zeit  hindurch 
localisirt  bleiben  können. 

3. 

Die  Beantwortung  der  ersten  Frage  habe  ich  bereits  vor  drei 
Jahren  in  meiner  Abhandlung  »  Ueber  die  Periodicität  und  helio- 


Sonnen  -  Atmosphäre  dargestellt  und  wisseoschafilich  erklärt  von  Dr.  Tb. 
Heye,  ordentl.  Professor  an  der  Universität  Strassburg.  Hannover  1873. 
p.  478.) 
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graphische  Verbreitung  der  Sonnenflecke  *)  durch  folgende  auf 
die  Sonnenatmosphttre  bezOglicheo  Erläuterungen  zu  geben  ver- 
sucht. 

9  Die  Beschaffenheit  dieser  Atmosphäre  muss  die  Intensität 
der  Wärmeausstrahlung  der  von  ihr  eingehüllten  Sonnenober- 
fläche  in  ähnlicher  Weise  beeinflussen,  v^ie  die  Beschaffenheit 
der  irdischen  Atmosphäre  die  Wärmeausstrahlung  der  er- 
wärmten Erdoberfläche  beeinflusst.    Ist  nämlich  die  Atmo- 
sphäre unserer  Erde  ruhig  und  wolkenfrei,   so  ist  die 
durch  nächtliche  Ausstrahlung  erzeugte  Temperaturerniedri- 
gung am  stärksten,  und  als  Resultate  dieser  Ausstrahlung 
bilden  sich  je  nach  der  Temperatur  Thau  oder  Reif.    —   In 
analoger  Weise  muss  die  Temperaturerniedrigung  der  gltthend- 
flUssigen  Sonnenoberfläche  durch  Ausstrahlung  an  denjenigen 
Stellen  am  bedeutendsten  sein,   wo  die  darüber  befindliche 
Atmosphäre  möglichst  ruhig  und  klar  ist.    An  solchen  Stel- 
len wird  sich  die  eingetretene  Temperaturemiedrigung  bei 
hinreichender  Grdsse   auch   durch   eine  Verminderung  der 
Leuchtkraft  bemerkbar  machen  und  hierdurch  einem  entfern- 
ten Beobachter  die  Erscheinung  eines  dunklen  Fleckes  dar- 
bieten müssen  tt. 
Wenn  aber  die  leuchtende  Wolkendecke  der  Sonne  in  Folge 
der  angegebenen  Bedingungen  an  einzelnen  Stellen  sich  liebtet 
und  uns  so  den  Blick  auf  die  tiefer  gelegenen  Schichten  der  At- 
mosphäre oder  auf  die  Oberfläche  des  glühendflüssigen  Kernes 
gestattet,  so  darf  man  nicht  erwarten,  dass  dieses  Phänomen  sich 
unmittelbar  ai|ch  optisch  für  unsere  Wahrnehmung  in  auffal- 
lender Weise  bemerklich  macheq  wird,  etwa  wie  die  Aufhellung 
der  Wolkendecke  eines  von  der  Sonne  beleuchteten  Planeten. 
Denn   »Wolken  in  der  Sonnenatmosphäre,    die  nahe  dieselbe 
Temperatur  als  der  Kern  besitzen ,  verändern  das  Licht  dieses 
wenig,  da  sie  jedem  Lichtstrahle  den  Verlust  an  Intensität,  den 
sie  durch  Absorption  herbeiführen,   durch  ihr  eigenes  Glühen 
nahe  ersetzen  a. 

Mit  Berücksichtigung  der  Lichtabsorption  in  der  Sonnen- 


4)  Berichte  der  K.  S.  Ges.  d.  W.  1 J.  Dec.  4870  p.  339. 
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atmosphttre  selber  und  des  Einflusses,  ded  die  verschieden^ 
Tiefe  der  darin  befindlichen  leuchtenden  Objecte  unter  son^tglei-- 
chen  Umstanden  auf  ihre  Helligkeit  äussern  muss,  ist  es  sogar 
nicht  einmal  möglich  a  priori  den  Sinn  der  Helligkeitsänderung 
zu  bestimmen,  welcher  bei  einer  solchen  Aufhellung  in  der  Son- 
nenatmosphäre' eintritt.  Denn  die  grössere  Helligkeit  der  tiefer 
gelegenen  und  deshalb  heisseren  Objecte  könnte  durch  jene  Ab- 
sorption compensirt  oder  sogar  vermindert  werden.  Indessen 
scheinen  öfter  hellere  Stellen  (Fackeln)  an  denjeaigen  OHen  der 
Sonnenoberfläche  beobachtet  zu  werden ,  wo  einige  Tage  später 
die  Bntwickelung  eines  Fleckes  stattfindet  ^). 

Es  handelt  sich  jetzt  um  die  Discussion  der  zweiten  Frage : 
durch  welche  Umstände  können  Temperaturunter- 
schiede, die  durch  Ausstrahlung  an  der  Ober- 
fläche eines  Körpers  entstanden  sind,  möglichst 
lange  Zeit  localisirt  bleiben?  ^ 

Um  unsere  Betrachtungen  an  bestimmte  Vorstellungen  zu 
knüpfen,  denken  wir  uns  drei  heisse  Körper  in  Form  von  Kugeln, 
die  sich  bis  auf  ihren  Aggregatzustand  (fest,  flüssig,  gasförmig) 
durch  Nichts  von  einander  unterscheiden.  Einer  jeden  dieser 
'  Kugeln  sei  an  einer  gleich  grossen  Stelle  dieselbe  Wärmequantität 
entzogen  und  hierdurch  bei  allen  eine  gleiche,  locale  Temperatur- 
emiedrigung  erzeugt.^  Welche  Kugel  wird  zur  Ausgleichung  der 
entstandenen  Temperaturdiderenz  an  ihrer  Oberfläche  die  längste 
Zelt  erfordern?  Offenbar  die  feste,  denn  bei  ihr  kann  dife  Aus- 
gleichung nur  durch  Leitung  der  Wärme  geschehen,  Während 


4)  Secchi,  Le  Soleil  p.  88.  Wenn  man  mit  dem  Namen  »Fackeln«  all- 
gemein nur  hellere  Stellen  auf  der  Sonnenoberfläche  bezeichnet,  8o  könnte 
man  vielleicht,  falls  obige  Annahme  richtig  ist,  bezüglich  der  Ursache  ihrer 
Entstehung  zwei  Arten  von  Fackeln  unterscheiden  * 

t .  solche,  welche,  wie  die  oben  erwähnten,  durch  Aufhellung  der  leuch- 
tenden Wolkendecke  entstehen.  Dieselben  würden  am  Rande  der 
Sonne  verschwinden  und  nur  in  den  centralen  Theilen  der  Sonnen- 
scheibe sichtbar  sein ;  '^ 
8.  solche,  welche  wie  die  um  den  äusseren  Rand  der  Penumbra  befind- 
lichen durch  aufsteigende  heissere  Luftströme  erzeugt  werden;  Diese 
Fackeln  treten  am  Rande  deutlicher  hervor,  wie  dies  schon  Liais  in 
seiner  oben  erwähnten  Arbeit  durch  die  Absorption  der  äusseren, 
kühleren  Schichten  der  Sonnenatmosphäre  erklärt  hat. 
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bei  den  beiden  andern  Kugeln  diese  Ausgleichung  auch  noch 
durch  die  Bewegungen  der  verschieden  erwärmten  Körpertheile 
beschleunigt  wird,  und  zwar  um  so  mehr,  je  grösser  unter  übri- 
gens gleichen  UmsUfnden  die  Beweglichkeit  des  Stoffes  ist.  Es 
wird  also  auch  an  der  Obi^rfldche  der  flüssigen  Kugel  eine  ent- 
standene Temperaturdifferenz  länger  verharren  müssen ,  als  an 
der  Oberfläche  der  gasförmigen. 

Man  kann  also  allgemein  den  folgenden  Satz  aussprechen : 
Eine    locale    Temperaturerniedrigung   an    der 
Oberfläche   eines  Körpers  erfordert  eine  um  so 
längere  Zeit  zu  ihrer  Ausgleichung,   je  weniger 
beweglich   unter  übrigens   gleichen  Umständen 
die  Theile  des  Körpers  sind.     Folglich  muss  der 
feste  Aggregatzustand  eines  Körpers  am  besten 
geeignet  sein,    einen,    durch  irgend  welche  Um- 
stände  entstandenen,    Wärmeverlust  au   seiner 
Oberfläche  längere  Zeit  zu  fixiren. 
Da  nun  die  Sonnenflecke  Stellen  localer  Temperaturerniedrigung 
an  der  Oberfläche  eines  glühenden  Körpers  sind,  die  sich  zu- 
weilen mehrere  Monate  hindurch  erhalten  können,   so  ist  die 
Annahme  eines  festen  Aggregatzustandes  der  Kerne  der  Flecken 
die  wahrscheinlichste  Annahme,   welche  zur  Erklärung 
ihrer  längeren  Dauer  gemacht  werden  kann.    Demgemäss  treffen 
die  Einwendungen,  welche  man  im  Hinblick  auf  die  hohe  Tem- 
peratur der  Sonne  gegen  das  längere  Bestehen  schlackenartiger 
Abkühlungsproducte  erhoben  hat ,  in  noch  viel  höherem  Maasse 
die  wolkenförmigen  Yerdichtungsproducte. 

Gleichzeitig  folgt  aber  auch  aus  den  Bewegungen  der  Flecke, 
sowohl  in  Länge  als  Breite ,  dass  die  Oberfläche ,  auf  welcher 
jene  Schlacken  schwimmen,  eine  flüssige  sein  muss. 

4. 

Fasst  man  die  wesentlichen  Momente  der  für  den  festen 
Aggregatzustand  der  Sonnenflecke  gegebenen  Deduction  kurz 
zusammen,  so  ergiebt  sich  Folgendes: 

Die  geringere  Helligkeit  der  Sonnenflecken  kann  nur  die 
Folge  einer  localen  Temperaturerniedrigung  sein.     Diese  kann 
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Diobt  durch  Leitung  bei  Beilibrung  mit  einem  kühleren  Körper 
erzeugt  werden ;  noch  weniger  durch  aufsteigende  Ströme  aus 
tieferen  und  deshalb  heisseren  Schichten  ^) ;  sie  muss  deshalb 
durch  Ausstrahlung  an  solchen  Stellen  entstanden  sein,  wo 
die  hierzu  günstigen  Bedingungen  der  Atmosphäi*c  realisirt 
waren.  Zur  lungeren  Localisirung  des  hierdurch  entstandenen 
Wärmeverlustes  ist  der  feste  Aggregatzustand  der  günstig- 
ste, weil  bei  diesem  die  Ausgleichung  der  Tempera turerniedri- 
gung  nur  durch  (.eitung  mOglich  ist,  und  nicht  wie  bei  Körpern 
im  flüssigen  oder  gasförmigen  Zustande  noch  durch  Gleich- 
gewichtsstörungen beschleunigt  wird. 

Demgemäss  ist  meine  Vorstellung  von  der  physischen  Be- 
schaffenheit der  Sonne ,  entsprechend  den  bisher  von  mir  ver- 
tretenen Anschauungen,  kurz  folgende: 

Die  Sonne  ist  ein  glühendflüssiger  Körper,  umgeben  von 
einer  glühenden  Atmosphäre;  in  der  letzteren  schwebt  eine 
fortdauernd  sich  erneuernde  Decke  von  leuchtenden ,  cumu- 
lusartigcn  Wolkengebilden  in  einem  gewissen  Abstände  über 
der  flüssigen  Oberflache.  An  solchen  Stellen,  wo  die  Wolken- 
decke sich  vermindert  oder  auflöst ,  entstehen  durch  kräftige 
Ausstrahlung  auf  der  glühendflüssigen  Oberfläche  schlacken- 
artige Abkühlungsproducte.  Dieselben  liegen  folglich  tiefer 
als  das  allgemeine  Niveau  der  leuchtenden  Wolkendecke  und 
bilden  die  Kerne  der  Sonnenflecke.  Ueber  diesen  abgekühl- 
ten Stellen  entstehen  absteigende  Luftströme  (down-rush), 
welche  um  die  Küsten  der  Schlackeninseln  eine  Girculation 
der  Atmosphäre  einleiten,  der  die  Penumbren  ihren  Ursprung 
verdanken.    Die  innerhalb  dieses  Circulationsgebietes  gebil- 


4 )  Die  beim  Aufsteigen  einer  erhitzten  Luftmasse  durch  ihre  Ausdeh- 
nung eintretende  Abkühlung  bezieht  sich  selbstverständlich  auf  diejenige 
Temperatur,  welche  die  Luflroasse  selber  in  tieferen  Schichten  besass, 
nicht  auf  die  Temperatur  derjenigen  höheren  Schicht,  in  welcher  sie  zur 
Ruhe  kommt.  Denn  unter  die  Temperatur  dieser  Schiebt  kann  diejenige 
der  emporgestiegenen  Masse  nicht  sinken.  Da  nun  die  Kerne  der  Flecken 
tiefer  als  das  Niveau  der  leuchtenden  Wolkendecke  liegen ,  so  müssten  sie 
als  Wolken  eines  aufsteigenden  Stromes  eine  höhere  Temperatur  als  letz- 
tere besitzen  und  daher  hellere,  nicht  dunklere  Stellen  der  Sonnen- 
oberfläche sein. 
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deten  wolkenartigen  Abktthlungsproducte  werden  hinsichtlich 
ihrer  Gestalt  und  Temperatur  durch  die  Natur  der  strö- 
.  menden  Bewegung  bestimmt.  Sie  müssen  uns  daher  in  Folge 
ihrer  Temperaturerniedrigung  weniger  leuchtend  als  die 
übrige  Wolkendecke  der  Sonnenoberfläche  und  trichter- 
artig  vertieft  durch  ihre  absteigenden  Bewegungen  über 
dem  Fleck  erscheinen  ^) . 

5. 

Obschon  diese  Darstellung   und  Begründung   meiner  An- 
schauungen von  der  physischen  Beschaffenheit  der  Sonne  für 


4)  Der  äussere  Rand  der  Penurobra  liegt  folglich  im  Niveau  der 
leuchtenden  Wolkendecke,  durch  welche  im  Allgemeinen  die  Gren- 
zen der  Sonnenscheibe  für  unsere  Wahrnehmung  bestimmt  ist.  Diese  Be- 
merkung wird  ausreichen,  um  einen  Einwand  zu  beseitigen,  welchen  kürz- 
lich Herr  Faye  als  Consequenz  meiner  Anschauung  von  der  Penumbra  aus- 
gesprochen hat.  Herr  Faye  bemerkt  nämlich  gelegentlich  einer  Kepro- 
duciion  meiner  Theorie ,  man  müsste  zufolge  derselben  beim  Verschwin- 
den eines  Fleckes  am  Sonnenrande  jenes  trichterförmig  vertiefte  Wolken- 
gebilde frei  schwebend  auf  der  Chromosphäre  projicirt  erblicken. 
(. . .  quand  la'l(Khe  arrwe  au  bord,  ce  tore,  ce  bourrelet  ou  ceUe  espece  den- 
tonnoir  devra  se  dessiner  en  saillie  sur  la  chromosphere  . . .  mais  je  ne  to  vois 
pas :  s'il  existaitf  on  VauraU  im  cent  fois,  on  taurait  d^sM.  Vergl.  Gomptes 
reodus  i5.  Acut  4873.  p.  508.)  Es  konnte  diese  Folgerung  des  Hefm  Faye 
nur  aus  einer  irrthümlichen  Auffassung  meiner  Theorie  entspringen ;  ich 
habe  niemals  behauptet,  dass  wir  direct  auf  die  Oberfläche  des  glühend- 
flüssigen  Kernes  der  Sonne  blicken ,  sondern  stets  besonders  darauf  auf- 
merksam gemacht,  dass  dieselbe  mit  Dämpfen,  Nebeln  und  Wolken  be- 
deckt ist,  auf  welche  zunächst  unsere  Blicke  treffen. 

Es  scheint ,  als  ob  man  diesen  Umstand  bei  der  Beurtheilung  meiner 
Schlackentheorie  und  den  gegen  dieselbe  erhobenen  Einwendungen  gänz- 
lich übersehen  hat.  Ich  könnte  mir  sonst  wenigstens  nicht  erklären ,  wie 
man  den  so  deutlich  ausgesprochenen  wolkenartigen  Charakter  der  Pe- 
numbra und  den  schnellen  Wechsel  ihrer  Inneren  und  äusseren  Gotitouren 
als  Argument  gegen  die  schlackenartige  Natur  des  Kemfleckes  hat  anfüh- 
ren können.  Selbst  die  Oberfläche  jener  Schlackenmassen  wird  mit  nebel- 
und  wolkenartigen  Goodensationsproducten  bedeckt  sein  müssen  ^  wie  ich 
dies  in  meiner  letzten  Abhandlung  (diese  Ber.  t1.  Febr.  4  878)  ausdrück- 
lich durch  folgende  Bemerkung  zu  erläutern  versuchte :  »Bei  der  dampf- 
reichen Atmosphäre  der  Sonne  und  der  immer  noch  sehr  hohen  Tempera- 
tur abgekühlter  Schlacken  wird  man  es  als  unzweifelhaft  betrachten  dür- 
fen ,  dass  unsere  Blicke  nicht  direct  auf  die  feste  Masse  des  Kernfleckes, 
sondern  auf  die  über  demselben  condensirlen  Dämpfe  fallen«. 
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vorortheilsfreie  Leser  ausreicheDd  sein  dttrfle,  die  wesenüich- 
sten  EiDweadungen  zu  beseitigen,  welche  derselben  bisher  von 
ihren  Gegnern  gemacht  worden  sind ,  so  halte  ich  es  dennoch 
den  letzteren  gegenüber  nicht  fttr  Überflüssig ,  am  Schlüsse  die- 
ser Arbeit  noch  etwas  specieller  auf  jene  Einwendungen  einzu- 
gehen. 

Soweit  mir  bekannt,  sind  es  besonders  zwei  Argumente, 
die  der  Annahme  schlackenartiger  Abktthlungsproducte  für  die 
Sonnenflecke  entgegengestellt  wurden: 

Erstens  die  schnelle  Veränderlichkeit  ihrer  Grenzen  und 
die  vielfach  daran  beobachteten  wolkenartigen  Neubildungen ; 
Z  w  e  ite  n  s  die  hohe  Temperatur  und  Wärmestrahlung  der 
Sonne,  welche  solche  Schlackenmassen  schnell  wieder  schmel- 
zen und  auflösen  mttsste,  wenn  auch  nur  ein  geringer  Theil 
der  ausgestrahlten  Wärme  von  ihnen  absorbirt  würde. 

Zur  Widerlegung  des  ersten  Einwandes  genügt  es,  sich  zu 
vergegenwärtigen,  wie  gerade  durch  die  von  mir  vertretenen 
Anschauungen  von  der  Entstehung  der  Penumbra  ein  grosser 
Reichthum  solcher  Bewegungen  und  Wolkenbildungen  erzeugt 
werden  muss,  wie  sie  den  erwähnten  Beobachtungen  entspricht. 
Wenn  man  daher  meiner  Theorie  nicht  fölschlich  die  Folgerung 
unterschiebt,  man  müsste  direct  auf  die  glUhendflüssige  Ober- 
fläche des  Sonnenkörpers  blicken  und  dort  die  Schlacken,  ähn- 
lich denjenigen  auf  der  glühendflttssigen  Masse  eines  Schmelz- 
ofens herunlschwimmen  sehen ,  so  verliert  der  erste  Einwand 
jede  Berechtigung. 

Die  Nothwendigkeit  einer  hell  leuchtenden  Wolkendecke, 
welche  die  gltthendflüssige  Sonnenoberfläche  allseitig  umhüllt, 
habe  ich  übrigens  bei  jeder  sich  darbietenden  Gelegenheit  in 
meinen  Arbeiten  hervorgehoben.  Denn  meine  ganze  Theorie 
der  Periodicität  und  heliographischen  Verbreitung  der  Sonnen- 
flecke hat  jene  Wolkendecke  zu  einer  ihrer  wesentlichen  Voraus- 
setzungen, und  ich  habe  in  der  betreffenden  Abhandlung  vor 
drei  Jahren  über  die  Temperatur  und  Sichtbarkeit  dieser  Wolken 
Folgendes  bemerkt:  ^) 


1)  Vergl.  diese  Berichte,  1i.  Dec.  4870,  p.  849. 
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»Diese  Wolken  brauchen  indessen  durchaus  nicht  eine  so 
niedrige  Temperatur  zu  besitzen,  dass  sie  uns  als  dunkle 
Stellen  erscheinen,  vielmehr  können  sie  mit  Berücksichtigung 
der  hohen  Temperatur  der  Sonne  nur  aus  Stoffen  in  glühen- 
dem Zustande  bestehen,  so  dass  sich  derartige  Gondensations- 
orscheinungen  auf  der  leuchtenden  Sonnenscheibe  nur  wenig 
oder  gar  nicht  bemerklich  machen  worden«. 

Es  folgt  hieraus ,  sowie  namentlich  aus  den  oben  mehrfach 
wiederholten  Sätzen  Kirckhoffs,  dass  weder  die  Auflösung  noch 
die  Bildung  wolkenartiger  Trübungen  in  der  Sonnenatmosphdre 
optisch  leicht  wahrnehmbare  Erscheinungen  sein  können,  etwa 
ähnlich  den  Trübungen  in  unserer  Atmosphäre  oder  in  derjeni- 
gen eines  mit  reflectirtem  Lichte  leuchtenden  Planeten. 

Mil  Berücksichtigung  dieses  Umstandes  hielt  ich  mich  für 
l^erechtigt ,  die  Ursache  der  geringeren  Häufigkeit  der  Sonnen- 
flecke in  der  Polar-  und  Aequatorialzone  durch  die  hier,  in  Folge 
der  allgemeinen  Girculation  der  Sonnenatmosphäre,  vorwiegend 
vorhandenen  atmosphärischen  Trübungen  zu  erklären,  indem 
durch  diese  der  Sonnenatmosphäre  gerade  diejenigen  Bedingun- 
gen geraubt  werden,  welche  allein  eine  kräftige  Temperatur- 
emiedrigung  tiefer  gelegener  Stdlen  durch  Ausstrahlung 
ermöglichen. 

Ich  drückte  dieses  Argument  a.  a.  0.  mit  folgenden  Wor- 
ten aus : 

»Wir  haben  folglich  in  der  Aequatorialzone  und  in  den  Re- 
gionen höherer  Breiten  auf  der  Sonnenoberfläche  Gebiete  vor- 
wiegender atmosphärischer  Trübungen,  wogegen  zwischen 
beiden  Gebieten ,  analog  den  irdischen  Passatzonen ,  die  Orte 
relativer  Klarheit  liegen.  Die  Bedingungen  zur  Wärmeaus- 
strahlung der  glühend-flüssigen  Oberfläche  müssen 
demgemäss  an  diesen  Stellen  im  Durchschnitt  günstiger  als  an 
anderen  sein  und  folglich  auch  die  Entwickelung  der  Sonnen- 
flecken, als  Resultate  dieser  Ausstrahlung,  hier  begünstigena» 

Ich  glaube ,  dass  es  bei  gehöriger  Berücksichtigung  dieser 
Verhältnisse  keiner  weiteren  Erörterungen  bedarf,  um  Einwen- 
dungen wie  die  folgenden  zu  widerlegen  : 
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»Waren   die  Flecke  schlackenartige  Abktthlungspro- 
ducte,  die  wie  Schollen  auf  einer  flüssigen  Oberflache  schwim- 
men, so  mtlssten  sie  nach  unserer  Meinung  gerade  an  den  käl- 
teren Sonnenpolen  am  häufigsten  sich  zeigen«  ^), 
oder : 

9  St  elles  latent  de  simples  scories  dues  au  refroidissement, 
ce  ne  serait  pas  sans  doute  dans  les  r^gions  les  pltts  chaiuies, 
qü'on  les  verrait  se  former;  or  c'est,  au  contraire,  dans  les 
zones  voisines  de  PSquateur,  qu'elles  apparaissent  et  jamais 
atuß  pölesfü^). 

Unsere  Kenntniss  von  der  verschiedenen  Wärmestrahlung 
der  Polar-  und  Aequatorialgegenden  der  Sonne  beruht  auf  Be- 
obachtungen P.  Secchfs  mit  Hülfe  einer  Thermosäule  ^j .  Der 
hierbei  beobachtete  Unterschied  der  Wärmestrahlung  beider  Re- 
gionen betrug  etwa  ^.  Diesem  Unterschiede  der  Ausstrah- 
lung muss  jedoch  ein  viel  geringerer  Unterschied  der  Tem- 
peraturen entsprechen,  wie  ich  dies  in  meiner  letzten  Abhand- 
lung^) theils  durch  Beobachtungen,  theils  durch  Erörterungen 
über  die  Kirchhoff'sche  Function  zu  begründen  versuchte.  Es 
verliert  also  durch  diesen  Umstand  der  obige  Einwand  noch 
mehr  an  Bedeutung,  indem  der  Temperaturunterschied  zwischen 
den  Polen  und  dem  Aequator ,  zufolge  dessen  »an  den  kälteren 
Sonnenpolen«  sich  die  Schlacken  am  häufigsten  zeigen  sollten, 
bis  zu  einer  uns  vorläufig  noch  unbekannten  Grösse  herabge- 
setzt wird. 

Schliesslich  sei  noch  erwähnt,  dass  auch  an  der  Erdober- 
fläche durch  Ausstrahlung  der  Wärme  in  ruhigen  und  wolken- 
losen Nächten  die  grössten  Ten^iperatur-Differenzen  in  kürzester 
Zeit  hervorgerufen  werden  können. 

»Am  auffälligsten  tritt  die  nächtliche  Wirkung  der  Wärme- 
strahlung des  Bodens  im  Gebiet  des  quer  durch  die  Alte  Welt 
streichenden,  die  Wüsten  umfassenden  Gürtels  auf Selbst 


i)  Heye,  Wirbelstürme,  p.  488. 

2}  Faye,  Comptes  rendus  26.  Aoüt.  4878. 

8)  Secchi,  Le  soleil,  p.  488. 

4)  Diese  Berichte.  Sitzung  am  24.  Febr.  4  878. 
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iii  der  eigeAiilichen  afrikanischen  Wüste  sinkt  die  Temperatur 
des  Nachts  se  anhaltend  und  tief  unter  den  Gefrierponet, 
dass  das  Wasser  in  den  Schläuchen  gefriert,  während  sich  am 
Mittag  die  Hitze  bis  ttber  40<>  C.  erhebta  ^). 

»Das  Schliessen  der  Eisdecke  ttber  Flttsse  hängt  vorzttglich 
von  dem  Wärmeverlust  ab,  den  die  Oberfläche  durch  kräftige 
nächtliche  Ausstrahlung  erleidet. 

Dafttr  bringt  Arago^)  folgende  Belege  bei. 

»Im  December  \  762  war  die  Seine  gänzlich  zugefroren  in 
Folge  eines  sechstägigen  Frostes,  bei  dem  die  Temperatur  im 
llittel  —3.9  Grad  Celsius  war  und  im  Maxhno  nicht  -*9.7 
Grad  Überstieg.  Dagegen  floss  im  Jahre  4  748  der  Strom  noch, 
nachdem  8  Tage  lang  eine  mittlere  Temperatur  von  —  4.5  Grad 
gßherrscht  und  die  Kälte  sogar  ein  Maximum  von  — 12  Grad 
erreicht  hatte.  Die  WasserhOhe,  von  der  die  Stromgeschwin- 
digkeit bedingt  wird ,  war  zu  beiden  Zeiten  gleich.  >  Allein 
4  768  war  der  Himmel  vor  dem  gänzlichen  Zufrieren  völlig  hei- 
ter, während  er  4748  entweder  bewölkt  oder  ganz  bedeckt 
war.  —  Im  Jahre  1 773  am  6.  Febr.  ging  die  Seine  mit  Eis 
nach  fünftägigem  Frost,  der  im  Mittel  —  6  Grad  betragen  hatte 
und  im  Maxime  bis  —  40.6  Grad  gestiegen  war.  —  Im  Jahre 
4776  erschien  das  Treibeis  erst  am  4  9.  Jan.,  obgleich  es  schon 
seit  dem  9.  fror  und  vom  45.  bis  zum  49.  Jan.  die  Tempera- 
tur im  Mittel  —8.-3  Grad  gewesen  und  im  Maximo  auf  —  43.4 
Grad  gesunken  war.  Der  Wasserstand  erklärt  diese  Erschein 
uung  nicht;  denn  er  betrug  4776  4.5  Fuss,  4773  dagegen 
8  Puss«  Allein  vom  3.  bis  6.  Februar  4773  war  der  Himmel 
völlig  heiter,  während  er  sich  vom  9.  bis  49.  Jan.  4776  nur 
auf  wenige  Augenblick^  aufklärte.  —  Eine  der  stärksten  Käl- 
ten ,  welche  man  zu  Paris  seit  dem  Gebrauche  des  Thermo- 
meters beobachtet  hat,  ist  die  vom  Jahre  4709;  aber  gerade 
in  diesem  Jahre  blieb  die  Seine  bei  Temperaturen  von  —  23^  C. 
in  der  Mitte  beständig  ofleno  '^] . 


1 )  A.v.  Humboldt,  Ueber  die  Hauptursacben  der  Temperatur« Verschie* 
denheilauf  dem  Erdkörper.   Poggmuiarff's  Knn^Wn,  Bd.  4  4,  p.  7. 
t)  Annuaire  pour  Tan  4828  u.  Pogg,  Ann.  Bd.  44,  p.  S98. 
8]  Schmid,  Meteorologie,  p.  487  u.  487. 
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Diese  Thatsacben  werden  zur  Genüge  beweisen,  dass  auch 
an  der  Erdoberfläche  die  Ausstrahlung  der  Wärme  bei  der  loca- 
len  Temperaturemiedrigung  einer  Wasseroberfläche  die  wirk- 
samste Ursache  ist,  und  dass  selbst  die  Eisbildung  unter  übrigens 
gleichen  Unistöiiden  bei  beträchtlich  höherer  Lufttemperatur  und 
günstigen  Bedingungen  zur  Ausstrahlung  eintreten  kann,  als  bei 
Verhinderung  der  letzteren  durch  eine  Wolkendecke. 

6. 

Ich  gehe  jetzt  zur  Discussion  des  zweiten  Einwandes  gegen 
die  Schlackentheorie  der  Sonnenflecken  über,  nämlich  zu  Wider- 
legung der  Behauptung,  es  könnten  jene  Schlacken  bei  der  hohen 
Temperatur  der  Sonne  nicht  längere  Zeit  auf  der  glühendflüssi- 
gen Oberfläche,  ohne  zu  schmelzen,  verharren. 

Herr  Prof.  Reye  hat  in  seinem  Buche  über  Wirbelstürme 
p.  477  jener  Behauptung  in  folgenden  Worten  Ausdruck  ver- 
lieben : 

»Die  von  der  Sonne  ausgestrahlte  Wärmemenge  ist,  Poui7- 
le(s  Messungen  zufolge,  so  ungeheuer  gross,  dass  sie  hinrei- 
chen würde,  um  an  der  Sonnenoberfläche  in  jeder  Minute 
eine  Eisschicht  von  4  0  bis  1 1  Meter  Dicke  zu  schmelzen.  Wenn 
nun  von  den  Flecken  auch  nur  der  fünfte  Theil  dieser  Wärme- 
menge absorbirt  wird,  wie  ist  es  alsdann  denkbar,  dass  die- 
selben Wochen-,  ja  monatelang  sich  als  Schlacken  oder  Wol- 
ken erhalten,  ohne  zu  schmelzen  oder  sich  zu  verflüchtigen? 
Das  in  einem  Monate  absorbirte  Fünftel  wäre  ja  im  Stande, 
eine  Eisschicht  von  etwa  90000  Meter  oder  1 2  geogr.  Meilen 
Dicke  zu  schmelzen  I « 

In  ganz  ähnlicher  Weise  spricht  sich  Herr  Faye  in  den 
Comptes  rendus  vom  85.  August  4873  p.  505  aus,  indem  er 
bemerkt : 

»Si  M.  Zoelbier  a  repris  m  sous-oeuw^e  cette  idSe  (c.  o.  d, 
des  scories)y  c^estqu^ü  acruy  trouver  une  expUcation  simple  el 
rationnelle  du  noir  des  taches^  laquelle  manque  anx  iruptiims 
privees  du  noyau  obscur;  mais  ü  tCy  parvieni  qu^en  atlribuant 
tacüement  aux  dites  nappes  de  scories  la  prcpriüi  de  risister  ä 
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la  chakur  sohiire  petidant  des  semaines  et  des  mois,  Or  celle- 
ct,  rieui-elle  que  sa  seule  radiation,  suffiraü  pour  fondre 
une  enveloppe  de  for  forge  ä  raison  dun  kilonütre  depaisseur 
par  jour.  Que  serait-ce  si  Von  tenait  campte  de  la  chakur 
communiquSs  par  contact?  Cette  enveloppe  disparaiterait  sans 
doute  en  quelques  instanls.  Evidemment  ceux  qui  ont  mis  les 
Premiers  cette  notion  de  scories  en  avant  ne  se  faisaient  pas  la 
moindre  idie  de  la  putssance  dun  pareil  foyer«. 

Diese  Argumente  könnten  im  Hinblick  auf  die  früher  an- 
gestellten Betrachtungen  durch  die  einfache  Bemerkung  entr- 
krüftet  werden,  dass  sie  offenbar  mit  noch  viel  grösserer  Berech  - 
tigung  gegen  eine  wolkenartige  als  schlackenartige  Natur  der 
Sonnenflecke  anwendbar  sind,  wenn  nicht  eine  permanente  Ur- 
sache zur  fortdauernden  Erzeugung  jener  Wolken  angenommen 
wird.  Es  wurde  aber  bereits  oben  gezeigt,  dass  eine  solche  Ur- 
sache nur  in  einer  relativ  starken  Temperaturemiedrigung  der 
unteren  Schichten  der  Sonnenatmosphäre  gesucht  werden 
muss.  Will  man  daher  nicht,  allen  physikalischen  Gesetzen  zum 
Trotz,  eine  solche  Abkühlung  »in  den  tieferen  Regionen  der 
Sonnenatmosphäre«,  »an  einer  besonders  heissen  Stelle 
der  Sonnenoberfläche«  dadurch  entstehen  lassen,  dass  »die  dort 
befindlichen  untersten  Schichten  von  Metalldämpfen  und  Gasen 
durch  Ueberhitzung  zum  Emporsteigen  gezwungen  werden«*). 


i)  Heye,  Wirbelstürme,  p.  178  u.  4  79.  Herr  Professor  Aeye  schildert 
seine  Vorstellung  von  der  Ursache  und  Entstehung  eines  Sonnenfleckens 
wörtlich  folgendermaassen  (I.  c.  p.  479) : 

»An  einer  besonders  heissen  Stelle  der  Sonnenoberfläche,  die  gleich 
den  Fackeln  heller  erscheinen  wird  als  ihre  Umgebung,  mögen  also  die 
dort  befindlichen  untersten  Schichten  von  Metalldämpfen  und  Gasen 
durch  Ueberhitzung  zum  Emporsteigen  gezwungen  werden.    Sie  deh- 
nen sich  dabei  aus  und  erkalten,  nachdem  sie  vielleicht  400  oder  1 00 
geographische  Meilen  gestiegen  sind ,  so  stark ,  dass  die  Metalldömpfe 
sich  theilweise  verdichten ;  ihre  frei  werdende  latente  Wärme  vergrös- 
sert  zugleich  den  Auftrieb  der  übrigen  Dampf-  und  Gasmassen.    Eine 
Wolke  bildet  sich  als  dunkler  Fleck  über  der  hellen  Stelle,  rasch  wach- 
send von  dem  nachströmenden  Dampfe  .  .  . « 
Das  Aufsteigen  von  Metalldämpfen  und  eine  hierbei  eintretende  Verdich- 
tung zu  Wolken  findet  an  allen  Stellen  der  Sonnenoberfläche  statt;    die 
mittlere  Höhe  der  hierdurch  gebildeten,  leuchtenden  Wolkendecke  i<tt  das 
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SO  bleibt  als  günstigste  und  deshalb  wahrscheinlich- 
ste Annahme  nur  die  Bildung  schlackenartiger  AbkUhlungspro- 
ducte  übrig,  welche  dann  gleichzeitig  die  über  den  Sonnen- 
flecken beobachteten  absteigenden  Ströme  (down-rush) 
nothwendig  zur  Folge  haben. 

Indessen  ganz  abgesehen  von  diesen  Bemerkungen,  liegt 
den  obigen  Argumentationen  gegen  den  festen  Aggregatzustand 
der  Sonnenflecke  eine  stillschweigend  gemachte  Voraussetzung 
zu  Grunde,  welche  auf  einem  Irrthum  beruht,  nämlich  auf  einer 
Verwechselung  der  Zeit  als  Maass  der  Wärmestrahlung,  mit  der- 
jenigen Zeit,  welche  zur  Verwandlung  der  ausgestrahlten  Wärme- 
menge in  eine  ihr  äquivalente  Arbeit  erfordert^  wird. 

Wenn  man  das  Maass  der  Wärmeeinheit  durch  die  Grösse 
einer  ihr  äquivalenten  molecularen  Arbeit  definirt  —  mag  die- 
selbe im  Schmelzen  oder  in  einer  bestimmten  Temperatur- 
erhöhung der  Gewichtseinheit  eines  gegebenen  Stoßes  bestehen 
—  so  ist  man  natürlich  im  Stande,  theoretisch  Jede  belie- 
bige in  der  Zeiteinheil  producirte  Wärmequantität  durch  Jene 
Arbeit  auszudrücken.  Empirisch  berechtigt  Jedoch  Nichts 
zu  der  Annahme,  dass  die  Zeit,  innerhalb  welcher  eine  be- 
stimmte Wärmemenge  producirt  wird,  dieselbe  sein  muss, 
welche  zur  Verwandlung  dieser  producirten  Wärme  in  eine  ihr 
äquivalente  Arbeit  erforderlieh  ist.  Diese  Zeit  hängt  vielmehr 
theils  von  der  Beschaffenheit  der  zu  leistenden  Arbeit,  theils  von 
den  besonderen  Eigenschaften  und  Anordnungen  der  Körper  ab, 
an  denen  sich  der  Process  des  Wärmeumsatzes  vollzieht. 

Wird  z.  B.  die  Quantität  der  in  der  Zeiteinheit  von  einer 
glühenden  Oberfläche  ausgestrahlten  Wärme  durch  eine  be- 
stimmte Temperaturerhöhung  der  Gewichtseinheit  eines  festen 
Körpers  gemessen,  so  hängt  die  Schnelligkeit,  mit  welcher  diese 
Temperaturerhöhung  in  Wirklichkeit  stattfindet,  von  der  speci- 


Niveau  der  sogenannten  Photosphäre.  Wenn  nun  »an  einer  besonders 
heissen  Stelle  der  ^onnenoberflächc«  ein  aufsteigender  Strom  von  Gasen 
und  Dämpfen  entsteht,  so  muss  derselbe  seine  wolkenformigen  Condensa- 
tionsproducte  auch  In  grösserer  Höhe  als  in  dem  allgemeinen  Niveau 
der  leuchtenden  Wolkendecke  absetzen,  also  eine  Wolke  in  den  höhe- 
ren, nicht  »tieferen  Regionen  der  Sonnenatmosphärea  bilden,  wie  es 
die  Beobachtungen  für  die  Kernflecken  verlangen.  Am  Sonnenrande  miisste 
eine  solche  Wolke  sich  als  eine  leuchtende  Erhöhung  und  nicht  als  eine 
dunkle  Vertiefung  der  Scheibe  projiciren,  wie  letzteres  gleichfalls  bei  grös- 
seren Flecken  beobachtet  wird  (vergl.  Secchi,  Le  soleil,  p.  68). 
Math.-phys.  Classe.  1^73.  85 
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fischen  WHrme  und  Leitungsfähigkeit  des  betreffenden  Körpers 
ab,  also  von  Verhältnissen,  die  mit  der  Schnelligkeit  der  Wärnie- 
production  der  glühenden  OberflHche  gar  nichts  zu  schaffen  haben. 

Aehnliches  gilt,  wenn  die  Quantität  der  Wärme  durch 
Schmelzungsarbeit  gemessen  wird.  Wenn  z.  B.  ein  Cubikmeter 
Eisen  von  0^  durch  Berührung  einer  seiner  quadratischen  Flä- 
chen mit  einer  glühendflüssigen  Oberfläche  geschmolzen  werden 
soll,  welche  bei  Abwesenheit  der  Eisenmasse  in  einer  Se- 
cunde  so  viel  Wärme  ausstrahlt,  dass  damit  in  derselben 
Zeit  1 0  Cubikmeter  Eisen  geschmolzen  werden  könnten ,  so  ist 
klar,  dass  die  Zeit,  welche  in  Wirklichkeit  zur  Schmelzung  der 
Eisenmasse  erforderlich  ist,  eine  viel  grössere  sein  wird.  Denn 
diese  Zeit  hängt  unter  Anderem  ab,  erstens :  von  der  Leitungs- 
fähigkeit des  Eisens.  Je  grösser  dieselbe  ist,  desto  schneller 
muss  sich  die  zur  Schmelzung  erforderliche  Wärme  mitlheilen 
und  verbreiten.  Zweitens:  von  der  Schnelligkeit,  mit  welcher 
sich  die  geschmolzenen  Theile  entfernen  können,  um  nicht  durch 
ihre  Temperaturerhöhung  der  noch  nicht  geschmolzenen  Masse 
einen  Theil  der  producirten  Wärme  zu  entziehen.  Da  nun 
allgemein  in  der  Wirklichkeit  von  der  durch  eine  glühend- 
flüssige Oberfläche  ausgestrahlten  Wärme  nur  ein  Theil  zur 
Schmelzung  darauf  schwimmender  Körper  ver\vandt  werden 
kann,  ein  anderer  Theil  dagegen  zur  Temperaturerhöhung,  Be- 
wegung und  Ausdehnung  der  geschmolzenen  Substanz  ver- 
bi^ucht  wird,  so  darf  nicht,  wie  es  in  den  oben  angeführten 
Argumentationen  der  Herren  Faye  und  Reye  geschieht,  die  Zeit, 
in  welcher  von  einer  glühenden  Oberfläche  eine  bestimmte 
Quantität  Wärme  ausgestrahlt  wird,  mit  derjenigen  Zeit  identi- 
ficirt  werden,  welche  diese  Wärme^iuantität  gebraucht^  um  sich 
vollständig  in  eine  ihr  äquivalente  Arbeit  des  Schmelzens 
zu  verwandeln.  Die  letztere  Zeit  hängt  von  der  besonderen  Be- 
schaffenheit der  physikalischen  Verhältnisse  und  von  der  Natur 
des  schmelzenden  Köi7)ers  ab. 

Aus  der  Gesammtheit  der  in  vorstehender  Abhandlung  an- 
gestellten Betrachtungen  crgiebt  sich  daher,  wie  mir  scheint, 
dass  die  Voraussetzung  schlackenartiger,  durch  Ausstrahlung 
an  der  glühendflüssigen  Oberfläche  der  Sonne  entstandener  Ab- 
kühlungsproducte  die  einzige  Annahme  zur  Erklärung  der  Son- 
nenflecke ist,  welche  nicht  zu  Widersprüchen  mit  physikalischen 
Gesetzen  und  sicher  verbürgten  Beobachtungen  führt. 


R.  BaltBer,  mathematische  Bemerkungen. 

1. 

Für  jeden  Puncl  0  der  Winkelebene  CBA  hat  die  Summe 
seiner  Abstünde  P0+  QO  von  den  Schenkeln  zu  der  Summe  der 
Abschnitte  P^  +  ^0  dasselbe  Verhällniss,  nilmlich  tang|CB/l. 
Um  diess  zu  beweisen,  mache  man  auf 
PO  die  Strecke  Pß  =  PO  -f-  QO.  Dann 
schneidet  die  Gerade  QR  von  dem  Ne- 
benwinkel das  Dreieck  SQB  ab,  dessen 
Winkel  Q,  S  gleiche  Gomplemente  haben 
und  \  CBA  betragen,  so  dass 
PS^PB-^BQ,  PR  :  PS  ^iar\^{  CBA. 
W*enn  0  einen  Schenkel  überschreitet, 
so  wechselt  sein  Abstand  von  diesem  das  Zeichen,  und  wenn  P 
auf  die  Portsetzung  von  AB  fällt,  so  wechselt  der  Abschnitt  PB 
das  Zeichen. 

Aus  diesem  Lemma  fliessen  Sätze  über  Perimeter  von  Po- 
Jygonen  und  über  Oberflächen  von  Polyedern,  welche  auf  an- 
derem Wege  Lmdeltif  Bulletin  de  Petersburg  1870  l.  U  p.  256 
abgeleitet  hat. . 

2. 

Wenn  auf  einer  Ebene  das  Dreieck  F^F^F-^^  dessen  Eck- 
puncte  die  rechtwinkeligen  Goordinaten  a^b^ ,  a^b^ ,  a-^b^  haben, 
und  das  Dreieck  HxH^H-^  der  Puncte  a^ßx ,  a^^  7  ^zßz  ^  liegen, 
dass  die  Normalen  durch  Hi  zu  F^F^,  durch  H2  zu  F-^F^ ,  durch 
7/3  zu  FiF2  einen  gemeinschaftlichen  Punct  xy  haben,  so  ist 

(02-03)  (^-«i)  +  {f>2—ih)(y-ß\)  =  ö 

35» 
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mithin  durch  Addition 
«1   «1 


4 


02    Qi    4 
«3    <h     ^ 


ßi 

fti 

4 

A 

6j 

1 

A 

*» 

< 

=:    0 


Unter  dieser  Bedingung,  welche  von  den  6  Coordinaten  aß  eine 
bestimmt,  und  nach  welcher  die  Flächen  von  zwei  conslruirba- 
ren  Dreiecken  entgegengesetzt  gleich  sind,  gehn  die  3  Normalen 
durch  einen  Punct,  und  man  findet  durch  Elimination 

{r/2— 03,  ;a?— a,;  —  M—^Mßi    '^— W  1  _  q 
^Oj— o/;  iE— 02)  — ;&:,— 6i;/?2    63— ^  I  "" 
oder,  wenn  die  Fläche  F^F^F^  durch  \J  bezeichnet  wird, 

I  toa-oijaj    63-6, 

Wenn  das  Dreieck  HxH^H^  auf  das  Dreieck  F^F^F^  und  auf 
das  Dreieck  GiG2G^  der  Puncle  C|C/| ,  r2(/2  v  ^^3  so  bezogen  wird, 
dass  Fi6\  von  i/|,  ^2^2  ^^^^  ^2»  ^3^3  ^'o°  ^3  "^^b  demselben 
Verhaltniss  n  getheilt  werden,  d.  h. 


M—^i)  A—K)  :A— ft),  U.S.W. 


«i  = 


—  Pin!?^ 


4— f» 


ßi^ 


4— f» 


c,    0,    4 

d,    61   4 

C2     0,     1 

-»■ 

dj   ft,   4 

C3  03  1 

d,   63   < 

u.  s.  w.,  so  ist 


die  von  n  unabhängige  Bedingung,  unter  welcher  die  3  Norma- 
len einen  Punct  xy  gemein  haben,  so  dass 

1      ^     4 

yj  B  B' 
während  A,  K ,  B,  B'  von  n  unabhängige  ganze  Functionen  der 
Coordinaten  a,  ft,  c,  c/  sind.  Verschiedenen  Werthen  n  entspre- 
chen verschiedene  Dreiecke  Hyll^H^  und  verschiedene  gemein- 
schaftliche Normalenpuncte ,  die  alle  auf  einer  bestimm- 
ten Geraden  liegen.   Den  Werthen  0  und  00  entsprechen  die 

AB  A*     B* 

Normalenpuncte  -,  -  und  :j}  -f^  ihrt^  Strecke  wird  von  dem 

Normalenpunct ,    welcher  dem  Werth  n  entspricht,    nach  dem 
Verhältniss  n  getheilt. 
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Wenn  insbesondere  Gj ,  G2 ,  G3  die  Milien  der  Seiten  F2F3, 
P^f^i  j  ^1^2  sind,  d.  h.  c,  =  I  [a^-^ffi],  ^1  =  {{bi-^bs)]  u.s.  w., 
so  ist  die  gefundene  Bedingungsgleichung  eine  Identität.  Den 
Wertben  0 ,  00,  —2  des  Verhältnisses  entsprechen  als  Nonna- 
lenpuncte  der  Höhenpunct,  das  Gentrum  des  Kreises  F^FiF^^  der 
Schwerpunet  des  Dreiecks  F^F^F.^ .  Die  den  verschiedenen  Wer- 
then  des  Verhältnisses  entsprechenden  Normalenpuncte  liegen 
auf  der  £'uter'schen  Geraden  des  gegebenen  Dreiecks,  wie  Gauss 
1810  in  den  Zusätzen  zu  Schumachers  IJebersetzung  von  Cnmot 
geom.  de  position  II  p.  359  bemerkt  hat. 


Coordinirte  Projectionen  einer  Strecke  heissen 
die  Projectionen  derselben  auf  je  eine  von  3  coordinirten  Gera- 
den durch  Ebenen,  welche  mit  den  beiden  andern  Geraden 
parallel  sind.  Coordinirte  Projectionen  einer  Plan- 
figur heissen  die  Projectionen  derselben  auf  je  eine  von  3  co- 
ordinirten £benen  durch  Gerade,  die  mit  den  beiden  andern 
Ebenen  parallel  sind. 

Das  Prisma,  dessen  Basis  und  Kante  in  Bezug  auf  die  Axen 
X,  y,  z  die  coordinirten  Projectionen  Lsinyz,  MsinzXj  Nsinxy 
und  i4,  B,  C  haben,  hat  das  Volum   /1I+Äif+CJV)sinxya. 

Beweis.  Die  positiven  Normalen  der  coordinirten  Ebenen 
und  der  Basis-Ebene  werden  durch  x',  y\  %\  n  bezeichnet.  Das 
Parallelepiped ,  dessen  Kanten  auf  x,  y,  z  positive  Einheiten 
sind,  hat  das  Volum 

sinyjscosa;£D'ss  sxnzxcosyy  =  smxycoszJ  ^»inxyz 

Das  die  Basis  p  auf  yz  parallel  mit  x  projicirende  Prisma  hat 
den  Normalschnitt 

pcosa?n  sss  Lsmyzcosocx  ss  Lsinocyz 

u.  s.  w.  Die  Kante  und  die  aus  i4,  jB,  C  durch  parallele  Ver- 
schiebung zusammengesetzte  gebrochne  Linie  haben  gleiche  Nor- 
malprojectionen  auf  n ,  nämlich 

Höhe  des  Prisma  =  j4  cos  a?n  -i-  jBcosyn  -♦-  Ccosjsn 
Also  hat  das  gegebene  Prisma  das  Volum 

Apcosxn  +  ..  =  [AL-k'BM'¥CN)^\nocyz 


526 


R.  Baltzbbi, 


Die  einen  soliden  Körper  in  gegebenen  Puncten  angreifen- 
den Kräfte  können,  wie  Poimol  4804  gezeigt  hat,  durch  eine 
einen  willkürlichen  Punct  angreifende  bestimmte  Kraft  und 
durch  ein  bestimmtes  Kräftepaar  ersetzt  werden.  Man  ersetzt 
nämlich  die  den  Punct  Xii/iZ^  angreifende  Kraft  X^Y^Z^  i deren 
coordinirte  Projectionen  oder  Gomponenten  A\-,  ly,  Z,-  sind) 
durch  die  den  willkürlichen  Punct  fgh  angreifende  Kraft  A'^  V^Z^ 
und  das  Paar,  dessen  Fläche  das  ^fache  Dreieck  der  Puncte 

ist ,  und  dessen  Projection  auf  yz  durch  Parallelen  mit  x  den 
Werth 

4    4  4 

Vi  9 


sin  yz  =s 


Vi  n 

Zi  Zi 


sin  yz 


Zi  h 


sixxyz 


2 

Vi  y, 

ZiZi 

+ 

C  h 

M^ 


Q  =  M-t- 


N 


2 

Xi 

Xi 

Vi 

1. 

.v  +  l 

A  f 

1 

B 

? 

Vi  Vi+^i  9 
Zi  Sf+Xf  h 

hat.  Demnach  werden  alle  Kräfte  ersetzt  durch  die  den  Punct 
fgh  angreifende  Kraft  ABC  und  durch  das  Paar  (Psin^z ,  Qsm  zx, 
Bsinxy),  so  dass 

A  =  £Xi,    B  =  SYi.    C  =  SZi 

Xi  Xi  i' 
C  h 
A  f 

Dabei  ist  das  resultirende  Prisma,  dessen  Basis 
das  resultirende  Paar  und  dessen  Kante  die  re- 
sultirende Kraft  ist,  von  gegebenem  Volum  unab- 
hängig von  dem  willkürlichen  Punct  [3j 

[AP'^BQ-k'CH)sinxyz  =:  [AL-^BM^GN]sm(x:yz 
weil 

A  A    f 

B  B  g    =  0 

C   C   h 

Die  resultirende  Kraft  DD'  und  das  resultirende  Paar  DE^ 
FG,  welchen  das  zwischen  den  parallelen  Parallelogrammen 
OnFGj  D'E'F'G'  enthaltne  resultirende  Prisma  entspricht,  kön- 
nen durch  zwei  nicht  in  einer  Ebene  enthaltne  Kräfte  DE\  FG 
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ersetzt  werden,  deren  Tetraeder  der  dritte  Theil  des  resultiren- 
den  Prisma,  mitbin  von  gegebenem  Volum  ist.  Diese  zwei 
Kräfte  können  constructiv  auf  dieselbe  Weise  durch  zwei  andre 
ersetzt  werden,  deren  Tetraeder  dem  vorigen  Tetraeder  gleich 
ist,  u.  s.  \s\ 

Die  Volum-Gleichheit  der  resuHirenden  Tetraeder  ist  von 
Chas/es  1828  entdeckt  worden,  wie  Gerganne  Ann.  48  p.  372 
unter  Beifügung  eines  analytischen  Beweises  miltheilt.  Nach- 
dem von  Möhius  1829  Crelle  J.  4  p.  179  und  1837  Statik  §§.  72. 
84.  96.  103  diese  Eigenschaft  in  helles  Licht  gesetzt  worden 
war,  hat  Chasles  1847  Liouv.  J.  12  p.  213  seine  eignen  Betrach- 
tungen veröffentlicht. 

5. 

NUchst  der  Eintheiiung  der  Planlinien  in  Ordnungen  wurde 
die  Vertheilung  der  Linien  einer  Ordnung  in  Species  zuerst  von 
Newton  unlornommen  in  der  Enumeratio  linearum  3^*  ordinis 
1704.  Daselbst  sind  von  einer  Linie  nter  Ordnung  die  n  unend- 
lich fernen  Puncto  auf  ebensoviel  geraden  Asymptoten  angege- 
ben, und  die  ins  Unendliche  sich  erstreckenden  Zweige,  für  de- 
ren Ordinaten  Newton  früher  durch  sein  »Parallelogramm«  die 
eindeutigen  Reihenentwickelungen  gezeigt  hatte,  in  parabolische 
und  hyperbolische  unterschieden.  Auch  die  mehrfachen  Puncte 
sind  in  Betracht  gezogen,  welche  auf  der  Linie  in  endlicher  wie 
in  unendlicher  Ferne  vorkommen  können,  welche  aber  nicht 
vorkommen  müssen,  weil  ihre  Coordinaten  einer  Ueberzahl  von 
bestimmten  Gleichungen  zu  genügen  haben.  Newton  hat  die 
Doppelpuncte,  deren  nicht  mehr  als  einer  auf  einer  Linie  3.  0. 
vorkommen  kann,  unterschieden  und  benannt  nach  ihren  Tan- 
genten, *)  die  entweder  gesondert  sind  und  zwar  real  (nodus) 
oder  nicht  real  (punctum  conjugatum),  oder  vereint  (cuspis, 
wofür  Joh.  Bemoulli  Brief  an  Leibniz  1695  Juni  18  rebrousse- 
ment,  Rückkehrpunct  gebraucht  hatte).  Er  giebt  Constructionen 
von  Curvcn  mit  einem  Doppelpunct  —  insbesondre  einer  Linie 
3.  0.,  welche  7  gegebene  Puncte  enthält,  deren  einer  ein  Dop- 


*)  Ebenso  wird  die  Art  eines  mehrfachen  Punctes  durch  alle  seine 
Tangenten  bestimmt,  die  (real  oder  nicht  realj  entweder  alle  von  einander 
verschieden  sind  oder  nicht. 


528  R.  Baltzik, 

pelpunct  ist  —  und  bemerkt,  dass  die  Construction  einer  Linie 
derselben  Ordnung,  welche  keinen  mehrfachen  Puoet  besitzt, 
Schwierigkeiten  andrer  Art  zu  überwinden  habe.  Die  Abhand- 
lung culminirt  in  dem  Satz,  "^j  dass  jede  Linie  3.  O.  eine  Gen- 
tralprojection  der  Linie 

y'^ssax^'^bx^'hcx'hd  =  a{x—a]'x—ß{{x-^f. 
ist,  welche  nach  Lage  von  a,  ß,  y  eine  von  5  Gestalten  hat,  un- 
ter denen  3  mit  einem  Doppelpunct  (Spitze,  Knoten,  conjugiiter 
Punct)  versehn  sind,  und  2  ohne  Doppelpunct  (mit  abgesonder- 
ter Ovale  und  ohne  dieselbe).  Dennoch  hat  vermulhlich  die 
Rücksicht  auf  die  Linien  2.  0.  \etvton  und  nach  ihm  Euler, 
Gramer y  Plücker  veranlasst,  die  Vertheilung  der  Linien  einer 
höhern  Ordnung  in  Arten  nach  ihren  unendlichen  Zweigen  zu 
versuchen,  ohne  vorher  diese  Linien  nach  ihren  mehrfachen  (sin- 
guliirenj  Puncten  in  Geschlechter  zu  sondern. 

Unter  den  Linien  einer  Ordnung  haben  Newton,  Madaurin 
u.  A.  zunächst  die  reduciblen  (aus  Linien  niederer  Ordnung 
bestehenden)  ausgeschieden.  Von  einer  irreduciblen  Linie 
w.  O.  hat  aber  Madaurin  Geom.  organica  1720  p.  137  die  wich- 
tige Eigenschaft  bewiesen,  dass  sie  nicht  mehr  als  ^(n— 1)  (n— 2) 
Doppelpuncte  (oder  eine  äquivalente  Singularität  z.  B.  einen 
(n—1)  fachen  Punct  mit  ebensoviel  verschiedenen  Tangenten) 
haben  kann.  **) 

Hiernach  war  es  angezeigt,  die  irreduciblen  Linien  n.O. 
mit  ^(n— 4)  n— 2)  —  p  Doppelpuncten  in  ein  Geschlecht  zusam- 
menzufassen, so  dass  die  Linien  mit  ^(n  — 4)  n— 2)  Doppel- 
puncten  das  Ote  Geschlecht,  die  Linien  mit  ^in—1  :n—2i  —  \ 
Doppelpuncten  das  Ite  Geschlecht  u.  s.  w.  singulärer  Linien 
ausmachen,  während  die  Linien  i^w— ly^n — 2;ten  Geschlechts 


*)  Chasles  Aperv'U  htst.  Note  30.    Möbius  die  Grundformen  der  Linien 
3.  0.  1849.    Salmon  plane  curves  4851  §.  U4  ff. 

**)  £iue  redacible  Linie  bat  ohne  Ausnahme  Doppelpuncte  ^real  oder 
nicht  real),  deren  Anzahl  aber  auch  geringer  sein  kann,  als  die  Anzahl  der 
auf  einer  irreduciblen  Linie  derselben  Ordnung  vorhandenen  Doppelpuncte. 
Wenn  die  Linien  u=sO  und  r  =  0  m.  und  n.  0.  sind,  so  hat  die  reducible 
Linie  ut;=rO   (m'^n)  .0 .  mn  Doppelpuncte,  und  es  ist 

CT') = -  ■-  iv)  •*•  er)  - '  >  - 

unter  der  Bedingung  (""J^)  +  ("J*)  >  4. 
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(ohne  Doppelpuncte)  die  ordinären  (allgemeinen)  Linien  n.  0. 
sind.  Unter  den  Linien  S.  0.  giebt  es  keine  singulären ;  unter 
den  Linien  3.  0.  giebt  es  3  Arten  singulare  Oten  Geschlechts 
mit  einem  Doppelpunct,  und  2  Arten  ordinäre  Iten  Geschlechts 
ohne  einen  Doppelpunct;  unter  den  Linien  f.  0.  giebt  es  sin- 
gulare Oten,  Iten,  Sten  Geschlechts  mit  3,  2,  1  Doppelpuncten, 
und  ordinäre  3ten  Geschlechts  ohne  einen  singulären  Punct. 
U.  s.  w. 

Diese  Unterscheidung,  'deren  volles  Gewicht  in  einer  be- 
stimmten Verwandtschaft  aller  Linien  desselben  Geschlechts  liegt, 
ist  bekanntlich  aus  der  Theorie  der  Abelschen  Integrale  hervor- 
gegangen. Riemann  hatte  1857  Grelle  J.  54  p.  133  in  eine 
Ciasse  von  bestimmter  Nummer  p  diejenigen  Linien  aller 
Ordnungen  vereinigt,  deren  Gleichungen  durch  rationale 
Substitutionen  in  einander  sich  transformiren  lassen.  Hiervon 
ausgehend  hat  Clebsch  1 863  Grelle  J.  63  p.  1 92  die  von  ihm  so 
genannte  Gcschlechtszahl  p  durch  die  Ordnungszahl  n  eines  be- 
liebigen Individuum  und  diie  Anzahl  d  seiner  Doppelpuncte  aus- 
gedrückt 

P  =  4(n-1)(^-2)  -d-) 

und  insbesondre  1864  Grelle  J.  64  p.  43  bei  einer  Linie  n.  0. 
mit  ^(n— 1)  (n— 2)  Doppelpuncten  gezeigt,  wie  ihre  Coordinaten 
durch  eine  Variable  rational  ausgedrückt  werden  können,  und 
umgekehi*t.  Vergl.  Clebsch  und  Gordan  Abelsche  Functionen 
1866  §.  19  ff.  Durch  diese  Umkehrung  ist  ein  neues  Licht  ge- 
fallen auf  die  von  Möbius  im  barycentrischen  Calcul  betrachteten 
Linien,  deren  homogene  ;barycentrische)  Coordinaten  Functionen 
fiten  Grades  sind.  Die  Puncte  derselben  können  durch  Lineal- 
construction  gefunden  werden  '§.  71),  und  die  Gleichung  nten 
Grades  für  die  Coordinaten  eines  Punctes  hat  Coefficienten,  die 
durch  ^(n— 1)(n-*2]  bestimmte  Gleichungen  unter  einander 
verbunden  sind  (§.  138).  Man  sieht,  dass  diese  Linien  singulär 
sind  mit  ^(n— 1)'n— 2)  Doppelpuncten,  also  Oten  Geschlechts. 

Bei  der  Vertheilung  der  Flächen  einer  Ordnung  hat  man  in 
gleicher  Weise  zuerst  die  reduciblen  auszuscheiden ;  dann  die 
singulären  mit  singulären  Puncten,  in  welchen  die  Fläche  von 
Geraden  berührt  wird,  die  nicht  auf  einer  Ebene,  sondern  auf 


*}  Hierauf  bezieht  sich  die  Oiyley'sche  Benennung  (1865)  deficiency 
für  Geschlecht. 
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einem  Kegel  liegen;  zuIeUt  bleiben  die  ordinUren  ohne  singulare 
Puncte.  Die  Flächen  2.  0.  sind  demnach  entweder  Paare  von 
Ebenen  —  gesondert  real  oder  nicht'  oder  vereint  —  oder  Ke- 
gel Cylinder  ,  oder  ordinär  mit  negativer  oder  positiver  Deter- 
minante elliptisch,  hyperbolisch-  und  zwar  Ellipsoide,  Hyper- 
boloide, Paraboloide,  je  nachdem  der  Asymptotenkegel  nicht 
real,  real,  reducibel  ist,  so  dass  ein  Ellipsoid,  t  Hyperboloide 
und  2  Paraboloide  unterschieden  werden. 


6. 

Die  in  meiner  Theorie  der  Determinanten  §.14,8  enthalt- 
nen  Bemerkungen  über  den  gemeinschaftlichen  Divisor  von  zwei 
ganzen  Functionen  einer  Variablen  und  die  Auflösung  eines  bi- 
nären Systems  von  algebraischen  Gleichungen  können  auf  ein- 
fache Weise  wie  folgt  begründet  werden. 

Wenn  u,  t;  gegebene  ganze  Functionen  von  a?,  und  deren 
Coefficienten  gegebene  Functionen  von  y  oder  constant  sind  z.  B. 
M  =  Oo  +  a^x  -h  a^x^  -i-  a-^x^  -h  a^x^ 
V  SS  ÖQ-h  b^x  -h  b2X^'h  b^^x^ 
so  bilde  man  aus  ü,  uXy  tix'^  und  aus  v,  vx,  vx^,  vx'^ 


«0       öl       «2       03 

»4 

OO       «1       «2 

»3     a^ 

R  a 

ferner  nach  Weglas 

«0      «1       «2       «3       Ö4 
^0       ^1       ^2       ^3 

bo      bi       62      ^3 

60       &1       &2       ^^ 

60       61       62       63 

sung  von  je  einer  Zeile 

Qo+Oia;    «2     Ö3     a^ 

I 
1 

und  nach  We^ 

OqX      Ol       02      03       «4 

bQ-hb^x     62     63 
b^x     bi     62     ^3 

bo     61     *2     h 
;lassung  von  je  zwei  Zeilen 

=  So4 

r  = 

t 

b 

iX-f-a2x2     03     04 

xX'^b2X'^       63 

QX-^b^x^     62     63 

= 

ro+r,a 

Sja: 


-r,a;» 
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ladem  man  zu  deu  ersten  Colonnen  dieser  Systeme  die  mit  hin- 
reichenden Potenzen  von  x  multiplicirten  folgenden  Colonnen 
addirt,  erhält  man  die  Ausdrücke 


R  = 
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u 
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ux      a^     Ol 
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welche  zu  erkennen  geben,  dass  eine  ganze  Function  von  a-, 
welche  in  u  und  v  ohne  Rest  aufgeht,  Divisor  von  /?,  S,  7'  ist. 
Demnach  haben,  wenn  R  nicht  null  ist,  u  und  t;  keinen  von  x 
abhängigen  gemeinschaftlichen  Divisor.  Dagegen  haben  sie  un- 
ter der  Bedingung  Ä  =  0  den  gemeinschaftlichen  Divisor  ersten 
Grades  S,  oder  wenn  dieser  identisch  null  ist,  den  gemeinschaft- 
lichen Divisor  zweiten  Grades  T,  U.  s.  w. 

Wenn  m  =  ö  und  v  =  0,  so  ist  auch  Ä  =  0,  S  =  0,  7=0. 
£inem  der  Gleichung  K  =9  0  genügenden  y  entspricht  das  den 
Gleichungen  S  =  0,  7=0  genügende  x^  oder  es  entsprechen 
ihm  die  beiden  der  Gleichung  r=s  0  genügenden  x,  so  dass  a?, 
y  dem  gegebenen  System  u  =  0,  t;  =  0  genügen. 


Die  häufig  angewendeten  von  Bdzotity  Monge,  Möbius  auf- 
gestellten Identitäten  .Dot.  §.  3,  H)  entspringen  aus  der  Be- 
merkung, dass  bei  beliebigen  o?,  y^  z 
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a^x-^b^-k-c^z     04     64     C4 


Wenn  nun 


rt,ir+6iy+c,3 


6t     q 
^5     C5 


::r    0 


(156) 


»6       *6       ^6 

a.  s.  w.,  so  erhält  man  durch  Eniwickelung  der  Determinante 
nach  den  Elementen  der  ersten  Golonne 

(234)  (156) +  1314)  (256) -4-1124;.  (356) -(123)  (456)  «  0 


8. 


Wenn  nach  den  Bezeichnungen  Det.  §.  5,  1 


P  = 


Oll 


«1« 


«ml    -  •  «w 


ftii 


^in 


Cn 


Cfni 


gebildet  wird,  so  erhält  man  auf  dieselbe  Weise 


1   0,1 

^  «ml 


^1» 


16t,     . 

^ftmi    • 
1     1-1        1-1 
1     1-4-Cii     4+Ct2 

I       1  +C2t      1  -4-022 


*ln  ^-♦-^11     • 

j  1  -1      -1 

_.    I  1  Cii        Ci2 

I  1  C2,         C22 


Clm    ! 

.       I 

^+^im 


=  p- 


0  4       1    , 

1  Cti      C12 
1      C2,      C22 


Nun  ist  Q  die  Summe  von  (^  j  Producten  aus  zwei  Deter- 
minanten mten  Grades.  Also  umfasst  das  zweite  Glied  der  Ent- 
Wickelung  die  (    ^  j  Producte  der  Determinanten  mten  Grades 

von  je  zwei  quadratischen  Systemen,  welche  die  hinzugesetzten 
Golonnen  4  enthalten,  wie  neulich  Gundeifinger  (SchlömUch  Zeit- 
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Schrift  18  p.  312)  bemerkt  hat.    Dieser  Satz  ist  ein  Theil  des 
allgemeinen  Satzes,  welchen  ich  Det.  §.  16,  12  bewiesen  habe. 


Eine  Determinante  nten  Grades  kann  unter  Einführung 
zweier  nicht  proportionalen  Reihen  von  je  n  Unbestimmten  durch 
eine  Determinante  2ten  Grades  ausgedrückt  werden.  Zu  diesem 
Zweck  entwickle  man  die  gegebene  Determinante  nach  denSub- 
determinanten  von  2  Zeilen  z.  B. 


<»& 

= 

6,     i, 

«s 

c, 


C4    c, 
«4      «5 


Die  beiden  Zeilen  des  Systems  ersetze  man  durch  die  Unbe- 

Vi  .  .  t'} ,    und  bilde  die  adjungirten 


stimmten   u^  .  .  u^ 

und 

Systeme 

«1 

.    .    «5 

Vi 

•      Vi 

Cl 

■    C5 

d. 

•    d. 

«1 

.     .       «6 

Xt 

Vi 


»6 


SO  dass  in  der  Determinante  to  des  veränderten  Systems  das 
Element  Ui  den  Coefßcienten  iriHiat,  u.  s.  w.  Nun  ist  nach 
Jacobi's  Satz  (Det.  §.  6,  2) 


s 

= 

w 

«3 

C4      Cj 
«4      «5    1 

u.  s.  w.,  folglich 

w 

Ol     .    .     Oj 

«1    .  .   «5 

= 

0,    Oj 
6,    62 

ap,   arj 
yi   yi 

-f-  .  . 

= 

Ol    .  .  «5 

6,  .  .  65 

yt    •    •  »5 

a 

s 

0 

b 

+  fr2 

.rj+  .  . 

aiyi+%2+  . 
l'iVi+b^-*-  ' 

Während  die  Grössen  x  von  den  Grössen  t;,  die  Grössen  y  von 
den  Grössen  u,  und  w  von  beiderlei  Grössen  lineare  Functionen 
sind. 
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10. 


Die  Anzahl  derjenigen  Glieder  einer  Determinante,  welche 
kein  Element  der  Diagonale  enthalten,  habe  ich  Det.  §.  4,  1  an- 
gegeben. Aber  der  hinzugefügte  Beweis  bedarf,  wie  ich  auf 
Grund  neuerer  Mittheilungen  bemerkt  habe,  der  Berichtigung, 
welche  hier  folgt. 

Die  Formel  a^  .  .  a^t*  ^  ±  «ifc+i,ifc+i  •  •  «nn  ^^^  [^"K  ^ 
Glieder,  welche  Glieder  der  Determinante  R  =  J^jtan  .  .0^« 
sind  und  k  und  mehr  Elemente  der  Diagonale  enthalten.  Wenn 
man  für  je  k  Elemente  der  Diagonale  die  entsprechenden  For- 
meln bildet  und  addirt,   so  erhält  man  eine  Summe,    welche 

durch  Sj^  bezeichnet  wird  und   n— A) !  (Z)  d.  i.  ~  Glieder  der 

angegebenen  Art  hat,  die  zum  Theil  gleich  und  gleiches  Zeichens 
sind.  Determinantenglieder  mit  weniger  als  k  diagonalen  Ele- 
menten kommen  in  Sj^  nicht  vor;  ein  gegebenes  Determinanten - 
glied  mit  m  und  nicht  mehr  diagonalen  Elementen  hat  in  Sf^  den 

Coefficienten  (^\ 

In  dem  Polynomium  von  m  und  mehrSummen  S,  — S2-I-S:,— . . 
hat  ein  gegebenes  Determinantengliod  mit  vi  und  nicht  mehr  dia- 
gonalen Elementen  den  Coefficienten 

(T)-(T)*(T)---' 

weil  1  -  (7)  +  (7)  -  .  .  =  ,;i  -1,'«  =  0. 

Das  Polynomium  der  n  Summen  81  —  82-1-83  —  . .  enthält 
demnach  kein  Determinantenglied  ohne  diagonale  Elemente,  aber 
alle  Determinantenglieder  mit  i  und  mehr  diagonalen  Elemen- 
ten, jedes  mit  dem  Coefficienten  \,  Wenn  man  entsprechend  die 
Gliederzahl  von  S^  vermindert  um  die  Gliederzahl  von  82 ,  ver- 
mehrt um  die  Gliederzahl  von  iS^,  u.  s.  w.,  so  behält  man  end- 
lich die  Anzahl  der  Determinantenglieder  mit  diagonalen  Ele- 
menten 

und  findet  die  Anzahl  dev  Delerminantenglieder  ohne  diagonale 
Elemente 
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Daher  ist 

und  durch  Addition 

Vn+l  =  "('/'n-l  +  V'n) 
Aus  tfii  =  0,  if'2  =s  1  folgt  recursiv  j/».,  aa  2 ,  i^^  =  9 ,  i/»5  =  44 , 
i/»s  a=  265 ,  u.  s.  w. 

Weil   e-i=:  1-1+  (^on^,,,^»^» 

ist  1//^  bei  ungeradem  ti  die  ganze  Zahl  des  Quotienten  n\  le^ 
hei  geradem  n  die  nächsthöhere  ganze  Zahl. 

Auf  Grund  einer  andern  Zählung  hat  Weyrauch  Grelle  J. 
7  i  p.  273  die  Zahl  ifj^  berechnet.  Der  recursivo  Aufdruck  für 
V'n+i  ist  von  Monro  Messenger  of  Math.  187S  p.  38  direct  be- 
wiesen worden. 

H. 

Das  Integral  eines  rationalen  Differentials  kann  im  AUge- 
nieinen  nicht  berechnet  werden  ohne  die  Werthe  der  Variablen, 
welchen  unendliche  Werthe  des  Differentials  entsprechen ;  dess- 
halb  ist  es  unerlässlich,  den  Nenner  in  seine  einfachen  Pactoren 
zu  zerlegen.  Wenn  man  dann  nach  dem  Vorgang  von  Leibnh 
und  Joh,  Bemoulli  1702  das  gegebene  Differential  in  einfach  ge- 
brochne  Differentiale  zerlegt  und  aus  deren  Integralen  das  ge- 
suchte Integral  wiederum  zusammensetzt,  so  macht  die  Rech^. 
nung  einen  beschwerlichen  Umweg,  den  man  erspart  haben 
würde,  wenn  man  den  Weg  verfolgt  hatte,  welchen  Newton  bei 
der  Integration  algebraischer  Differentiale  in  der  frühe  verfassten 
und  4704  veröffentlichten  Quadratura  curvarum  eingeschla- 
gen hat. 

Man  kann  von  dem  Integral  eines  rationalen  Differentials 
den  rationalen  Theil,  wenn  ein  solcher  existirt,  ablösen  und 
demnach  das  gesuchte  Integral  unmittelbar  durch  die  erforder- 
lichen einfachen  Integrale  und  durch  ein  rationales  Glied  aus- 
drücken auf  Grund  der  Bemerkung,  dass  das  Differential 

■    "(/f*/?-^)    ■ 

Adp         Bdq  dv  v   fxdp         ^dq\ 

SS  — 2-  -h  — i  H r  —  rl  — -  -I-   — ^  I 

p  q  p»qX         pnqX\  p  q  ) 
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den  Nenner  p«+^^A+»  hat.     Wenn 

P 


(x-o)«(a;-/S)A. .  (a^+2aa7+a,)^{x«+l6a:+6ir. . 
eine  echtgeb rechne  Function  von  x  ist,  in  welcher  x,  X,  . ., 
/4,  y,  .  *  positive  ganze  Zahlen,  a,  /?,  . . ,  a,  (h  >  &»  ^  >  •  •  ''^a'® 
Zahlen  bedeuten,  letztre  der  Art,  dass  a^  —  o^,  6,  —  6^,   . .  po- 
sitiv sind,  so  ist  /udx 

/Adx  rBdx  f[Fx-^Fx)dx  r{Gx+Gi)dx 

.    ? 

wobei  der  Zahler  Q  eine  ganze  Function  von  x  bedeutet,  deren 
Grad  den  Grad  des  Nenners  nicht  erreicht,  und  deren  Coeffi- 
cienten  nebst  y4,  Ä,  .  .,  F,  F^  ,  G,  G^ ,  . .  sich  berechnen  lassen. 
Denn  der  Differentialquotient  dieses  Ausdrucks  ist  eine  echtge- 
brochne  Function  von  x  desselben  Nenners  wie  «.  Der  Zähler 
enthält  linear  die  (x-4)  +  (A— 4 )  -h  . .  H-2;/4-1)  -h2(v-<)  +  . 
Coefficienten  der  Q  nebst  den  Coefficienten  A^  ß,  ..^F,  Fi,  G,  G^,  ., 
d.  i.  diejenige  Anzahl,  welche  im  Zähler  der  u  zulässig  ist.  Durch 
die  Identität  werden  alle  Coefficienten  bestimmt.  Endlich  findet 
man  auf  die  gewöhnliche  Weise 

SiSS  -  i«»*(«>-«~«.)  *  ^.  .r«.««  -^, 

Also  wird  z.  B. 
Pdx PAdx        PBdx       P{Cx-^D)dx       <PjxT-h..-haQ 

gesetzt,  das  Differential  der  rechteiy  Seite  mit  dem  gegebenen 
Differential  identificirt,  u.  s.  w. 

Das  rationale  Glied  des  Integrals  kann  nur  dann  existiren, 
wenn  der  Nenner  der  u  gleiche  Facloren  hat.  Der  Nenner  des 
rationalen  Gliedes  ist  der  grösste  gemeinschaftliche  Divisor  des 
gegebenen  Nenners  und  seines  Differentialquotienten,  und  hat 
desshalb  rationale  Coefficienten.  Die  transscendenten  Glieder 
des  Integrals  können  nur  dann  fehlen,  wenn  der  Zähler  der  ?/ 
den  zulässigen  Grad  nicht  erreicht.  Bei  der  Ausrechnung  ver- 
einigt man  zuerst  die  Brüche,  deren  Nenner  ersten  untl  zweiten 
Grades  sind,  u.  s.  w. 

Wenn  s^  eine  gegebene  Function  mten  Grades  von  x,  mit- 
hin sds  das  Producl  einer  Function   ^m— 4)ten  Grades  mit  dx 


ß 
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ist,  SO  (indel  man  auf  demselben  einfachen  Wege  die  Reduclion 
des  Integrals 

wobei  [k]  eine  gegebene  Function  kleu  Grades,  [m— 2]  und 
[k—m+i]  bestimmte  Functionen  der  eingeschlossenen  Grade 
bedeuten ;  ferner  bei  m=i 

/•  Jk-4]  dx  _     [k^i]  r  A    dx 

J  (a?-«)*   s    "  (oj-o)*-!      V  x-a  $ 

u.  s.  w.,  SO  dass  von  den  Integralen  dieser  algebraischen  Diffe- 
rentiale nach  Ablösung  ihrer  algebraischen  Glieder  einfachere 
Integrale  übrig  bleiben. 
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SITZUNG  AM  12.  DECEMBßR  1873. 

H.  C.  Vogel,  Über  ein  Spectroskop  zitr  Beobachtung  licht- 
schwacher  Sterne^  und  einige  damit  ausgeführte  Beobachtungen^ 
voi^elegt  von  F.  Znllner. 

Nebst  einer  Tafel. 

Um  das  Licht  der  Gestirne  zu  analysiren,  hat  man  verschie- 
dene Wege  eingeschlagen.  Der  nUchstliegendste  und  älteste  ist 
der ,  vor  dem  Objecliv  eines  Fernrohrs  ein  Prisma  anzubringen 
und  das  schmale  im  Brennpunkt  des  Objectivs  entstehende  Far- 
benbild mit  Ocular  und  Cylinderlinse  zu  vergrössem  resp.  zu 
verbreitern.  Bereits  Fraunhofer  hat  sich  dieser  Methode  bedient ; 
in  neuerer  Zeit  ist  sie  von  Secchi  wieder  aufgenommen  und  em- 
pfohlen worden,  doch  scheinen  die  Erwartungen,  die  Secchi  nach 
den  ersten  Versuchen  gehegt  hatte ,  sich  nicht  in  voller  Weise 
realisiren  zu  wollen.  Nach  meinen  Erfahrungen  vermag  der 
Yortheil  der  geringen  Lichtschwachung ,  der  dieser  Methode  zu- 
kommt, die  vielen  Übelstände  nicht  aufzuwiegen,  welche  die- 
selbe gegenüber  anderen  Beobachtungsarten  hat.  Bei  nur  eini- 
germassen  unruhiger  Luft  verschwinden  die  Linien  in  den 
Spectren  fast  ganz ,  auch  kann  man  mit  Hülfe  eines  Objectiv- 
prismas  nur  Fixsterne,  nicht  aber  Objecto  grösserer  Ausdehnung, 
wie  grössere  Planeten ,  Cometen ,  Nebelflecke  u.  dergl.  mehr, 
beobachten. 

Eine  andere  Vorrichtung  spectralanalytische  Untersuchun- 
gen an  Sternen  auszuführen,  besteht  bekanntlich  darin,  an 
Stelle  des  Oculars  eines  Fernrohrs ,  entweder  einen  vollständi- 
gen, für  sich  bestehenden  Spectralapparat  so  anzubringen,  dass 
sich  der  Spalt  desselben  in  einer  Etene  befindet,  welche  senk- 
recht zur  optischen  Axe    im  Brennpunkt  des  Objectivs  sieht 
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{HugginSy  Secchi] ,  oder  aber  Prismen  im  Fernrohr  anzubringen, 
da,  wo  die  vom  Objectiv  kommenden  Lichtstrahlen  sich  noch 
nicht  vereinigt  haben  und  dann  das  im  Brennpunkte  entstehende 
Speclrum  mit  Ocular  und  Cylinderlinse  zu  betrachten  (Secchi). 
Die  erstgenannte  Vorrichtung  ist  ohne  Zweifel  die  Geeignetste, 
wenn  es  sich  darum  handelt,  genaue  Messungen  der  Linien  in 
den  Spectren  vorzunehmen.  Sie  lässt  auch  die  allgemeinste  An- 
wendung zu ,  indem  man  wegen  des  Spaltes  auch  von  ausge- 
dehnteren Objecten  reine  Spectra  erhält;  es  ist  die  verbreitetste 
Vorrichtung  zur  Untersuchung  einzelner  Theile  der  Sonnenober- 
fläche. Das  zweiterwähnte  Spectroskop  von  Secchi  ist  ohne 
Spalt  und  nur  für  Fixsterne  zu  gebrauchen. 

Als  eine  dritte  Art  Spectra  von  Sternen  zu  beobachten,  die 
entschieden  noch  zu  geringe  Beachtung  gefunden  hat,  ist  die 
Anwendung  von  Interferenzgittern  zu  bezeichnen.  Man  kann 
ein  Gitter  sowohl  vor  dem  Objectiv  anbringen,  als  auch  die 
Prismen  eines  zusammengesetzten  Spectralapparates  am  Ocu- 
larende  dadurch  ersetzen.  Der  Schwierigkeit  der  Herstellung 
grösserer  Gitter  mag  es  zumeist  zuzuschreiben  sein,  dass  bis 
jetzt  über  Versuche  mit  denselben  noch  nichts  bekannt  geworden 
ist.  Ich  habe  einige  dahin  gehende  Untersuchungen  bereits  vor 
Jahresfrist  angestellt  und  halte  es  trotz  der  grossen  Abschwächung 
des  Lichtes,  die  ein  Gitter  vordem  Objectiv  hervorbringt,  nicht  für 
unwahrscheinlich ,  dass  die  Methode  mit  Vortheil  zur  Untersu- 
chung hellerer  Sterne  angewandt  werden  kann.  Bei  dem  plane- 
tarischen Nebel  A2098  (der  das  bekannte  Dreilinienspectrum 
zeigt],  waren  die  den  Linien  entsprechenden  Bilder  des  Nebels 
noch  leidlich  zu  sehen,  die  Spectra  heller  Sterne  waren  genügend 
intensiv,  um  Messungen  daran  ausfuhren  zu  können.  Ich  denke 
die  Versuche  mit  besseren  Hülfsmitteln  als  bisher  in  nächster  Zeit 
zu  wiederholen  und  werde  dann  erst  im  Stande  sein  Genaueres 
über  die  Anwendbarkeil  der  Beobachtungsmethode  mittheilen  zu 
können.  Als  Vortheil  dürfte  zu  bezeichnen  sein,  dass  man  durch 
die  Messungen  die  Wellenlängen  der  Linien  direct  finden  kann, 
und  dass  —  da  die  Beugungsspectra  zu  beiden  Seiten  von  der 
Mitte  aus  so  gelegen  sind ,  dass  die  Farbenfolge  auf  der  einen 
Seite,  entgegengesetzt  ist  von  der  auf  der  andern  Seite  —  die 
Grösse  einer  etwa  eintretenden  Verschiebung,  durch  Annäherung 
oder  Entfernung  des  Sterns  von  der  Erde,  sich  im  doppelten 
Betrag  darstellt,  wenn  die  Entfernung  einer  und  derselben  Linie 
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in  den  Speciren  rechts  und  links  von  der  Mitte  bestimnii  wird. 
Der  Ersatz  der  Prismen,  bei  Spaltspectroskopen  am  Ocularende 
des  Fernrohrs,  durch  ein  feines  Interferenzgitter,  dürfte  zunächst 
deshalb  vortheiihaft  erscheinen,  als  bei  beliebig  grosser  Zer- 
streuung die  Dimensionen  des  Apparats  immer  dieselben  blei- 
ben. Da  ferner  die  Ausdehnung  der  einzelnen  Farben  ihren 
Wellenlängen  proportional  ist,  sind  die  weniger  brechbaren 
Theiie  des  Interferenz-Spectrums,  im  Vergleich  zu  den  (furch 
Prismen  erzeugten,  ausgedehnter,  zur  Beobachtung  von  Protu- 
beranzen in  Roth  oder  Gelb  daher  geeigneter.  Schon  vor  länge- 
rer Zeit  hatte  ich  die  Construction  eines  solchen  Spectralappara- 
tes  in's  Auge  gefasst  und  bin  nur  durch  die  Kosten  eines  feinen 
Interferenzgitters  bisher  an  der  Ausführung  verhindert  worden. 
Der  günstige  Erfolg  ist  mir  durch  die  Arbeit  Ängslröms  ttber  das 
Sonnenspectrum,  welche  bekanntlich  mit  Anwendung  von  Inter- 
ferenzgittern ausgeführt  worden  ist,  zweifellos.  Wie  ich  hörte, 
hat  Ycnmg  in  Amerika  in  neuerer  Zeit  Interferenzgitter  zur 
Beobachtung  von  Protuberanzen  verwandt. 

Leider  wird  bei  allen  diesen  Methoden  (das  Objectivprisma 
und  das  Spectroskop  ohne  Spalt  von  Seccki  ausgenommen)  das 
Licht  sehr  geschwächt ,  so  dass  sich  nur  hellere  Sterne  der  Un- 
tersuchung unterwerfen  lassen.  Schon  eine  oberflächliche  Durch- 
musterung des  Himmels,  wie  sie  von  Secchi"^)  vorgenommen 
worden  ist,  hat  jedoch  dargethan,  dass  gerade  unter  den  schwä- 
cheren Sternen  viele  anzutreffen  sind,  die  ein  interessantes 
Spectrum  zeigen  und  es  ist  anzunehmen,  dass  eine  möglichst 
genaue  Untersuchung  der  Spectra  schwächerer  Sterne  wichtige 
Beiträge  für  unsere  Erkenntniss  der  Fixstern  weit  geben  werde. 
Bei  der  grossen  Anzahl  der  schwächeren  Sterne  wird  es  dem 
Einzelnen  unmöglich  die  Beobachtungsmasse  zu  bewältigen,  und 
wäre  es  deshalb,  sowie  zum  Zwecke  einer  Controle  bestehender 
Beobachtungen,  wünschenswerth ,  dass  sich  die  Zahl  der  Beob- 
achter vergrösserte. 

Vielleicht  ist  das  kleine  Instrument,  welches  ich  im  Folgen- 
den zu  beschreiben  gedenke,  geeignet,  der  spectral-analytischen 
Beobachtung  neue  Freunde  zuzuführen,   da  es  sich  an  jedem 

*)  Cat.  delle  Stelle  di  cui  si  h  determinato  lo  spettro  luminoso.  Parigi 
4867.  Sugli  Spettri  prismalici  delle  Stelle  fisse  Mem.  II.  (Catalogo  spettrale 
delle  Stelle  rosse  principalij.  Aslr.  Nachr.  Nr.  4594. 
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Fernrohre,  auch  ohne  Beseitigung  des  mit  den  meisten  grösseren 
Instrumenten  so  eng  verwachsenen  Fadenmikrometers,  leicht  an- 
bringen und  handhaben  lässt. 

Dieses  Spectroskop,  in  seiner  einfachsten  Form,  besteht  aus 
einem  kleinen  Prismensatz  ä  vision  directe  von  5  Prismen,  einer 
sphärischen  Linse  und  einer  Cylinderlinse ,  die  dicht  vor  dem 
Auge  des  Beobachters  sich  befindet.  Sr.  Excellenz  Geheime  Rath 
Dr.  Camphauserif  durch  welchen  ich  die  zu  beschreibende  Me- 
thode spectroskopischer  Beobachtung  kennen  lernte,  verwendet 
ein  Browntng^sches  Miniaturspectroskop,  von  welchem  der  Spalt 
entfernt  und  an  Stelle  des  Oculardeckels  eine  Cylinderlinse  von 
passender  Brennweite  vorgesetzt  ist.  Herr  Camphausen  zeigte 
mir  vergangenen  Herbst,  auf  seiner  Sternwarte  in  Rüngsdorf,  mit 
dieser  Vorrichtung  an  einem  7-zölligen  Befractor,  bei  sehr  un- 
günstiger Luft,  das  Spectrum  von  a  Herculis.  Ich  war  erstaunt 
über  die  Lichtstärke  des  Spectrums  und  die  Schärfe,  mit  der 
man  die  Banden,  trotz  der  schlechten  Himmelsbeschaffenheit, 
erkennen  konnte.  In  den  nächsten  Tagen  hatte  ich  Gelegenheit 
bei  günstigerer  Witterung  verschiedene  Sterne  zu  beobachten, 
das  Spectrum  von  B  Lyrae  (4.5  Grösse)  war  ganz  prachtvoll, 
wahrhaft  überraschend  aber  die  Spectra  der  helleren  Sterne 
a  Herculis,  ß  Pegasi,  a  Orionis,  a  Bootis  und  a  Tauri.  Die  Vor- 
theile,  welche  diese  Vorrichtung  für  die  Untersuchung  licht- 
schwächerer Sterne  bieten  würde,  wenn  gleichzeitig  die  Mög- 
lichkeit einer  Messung  der  Linien  oder  Banden  in  den  Spectrcn 
gegeben  wäre,  erschien  mir  so  unzweifelhaft,  dass  ich  schon  in 
Rttngsdorf  bemüht  war,  das  Spectroskop  so  umzugestalten,  dass 
sich  Messungen  damit  ausführen  Hessen. 

Nach  Bothkamp  zurückgekehrt,  setzte  ich  einen  Apparat 
zusammen,  der  diesen  Anforderungen  zu  genügen  scheint, 
wie  ich  durch  die  Mittheilungen  einiger  damit  angestellten  Be- 
obachtungen; die  weiter  unten  folgen,  zu  belegen  hoffe,  und  er- 
laube ich  mir  daher  detaillirtere  Angaben  über  die  Construction 
desselben  zu  geben. 

Beschreibung  des  Apparats. 

1. 

In  der  Hülse  B  (Fig.  4)  sind  die  Prismen  P  befestigt,  am 
unteren  Ende  derselben   befindet  sich  eine  sphärische  Linse  h 
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(Brennweite  25™™),  am  anderen  Ende  eine  cylindrische  Linse  a 
(Brennweite  160"").  Am  oberen  Ende  der  Hülse  B,  der  End- 
fläche m  der  Prismen  gegenüber,  mündet  eine  Hülse  C  ein, 
welche  durch  eine  schwache  sphärische  Linse  c  verschlossen  ist. 
Ober  C  verschiebt  sich  eine  Hülse  D,  die  an  ihrem  einen  Ende 
entweder  einen  Spalt,  oder  eine  auf  Glas  photographirte  Scala  8 
tragt.  A  ist  eine  federnde  Hülse,  in  der  sich  B  verschieben  lässt, 
sie  trägt  ein  Gewinde  w,  durch  welches  sie  an  Stelle  des  Ocu- 
lars  am  Fernrohr  befestigt  werden  kann. 

Entfernt  man  die  Gylinderlinse  a,  so  kann  man  durch  Ver- 
schiebung von  B  in  der  Hülse  A,  wenn  sich  das  Auge  am  Ende 
der  Röhre  B  bei  0  befindet ,  ein  deutliches  Spectrum  von  dem 
im  Brennpunkte  des  Fernrohrs  entstehenden  Bilde  erhalten. 
Dieses  Spectrum  wird  aber,  wenn  das  Objeet  ein  Stern  ist,  was 
ich  zunächst  voraussetze,  überaus  schmal  sein.  Vermittelst  der 
CylinderiinBe  a  lässt  sich  dieses  schmale  Spectrum  auf  zweier- 
lei Weise  in  ein  Band  verbreitern ,  einmal  indem  man  die  Axc 
(die  Cylinderaxe,  nicht  die  optische)  der  Gylinderlinse  senkrecht, 
ein  andermal  parallel  zu  den  brechenden  Kanten  der  Prismen 
stellt.  Im  ersten  Falle  würde  man  die  Hülse  B  (von  der  vorhin 
gedachten  Einstellung  ohne  Gylinderlinse  ausgehend)  etwas 
weiter  auszuziehen ,  im  anderen  Falle  etwas  weiter  einzuschie- 
ben haben  um  ein  Spectrum  zu  erhalten,  in  dem  die  Linien 
scharf  erscheinen.  Die  Bilder  sind,  wie  durch  Versuche  gefun- 
den wurde ,  am  besten ,  wenn  die  cylindrische  Axe  der  Linse 
parallel  zu  der  brechenden  Kante  der  Prismen  gelegen  ist.  Für 
die  Anwendung  des  Apparats  als  blosses  Spectroskop  wäre  es 
gleichgültig,  welcher  Stellung  der  Gylinderlinse  man  den  Vorzug 
giebt,  soll  der  Apparat  jedoch  zur  Messung  dienen,  so  ist  nur 
die  letzterwähnte  Stellung  der  Axe  zulässig  "^^j. 


*)  Ich  gebe  hier  gleich  eine  Regel  um  die  Gylinderlinse  auf  leichte 
Weise  richtig  zu  stellen.  Man  verschiebe  die  Hülse  B  so  lange,  bis  man 
ohne  Gylinderlinse  ein  möglichst  schmales,  scharfes  Spectrum  erhält,  dann 
setze  man  die  Linse  vor,  und  drehe  sie,  bis  sie  das  fadenförmige  Spectrum 
in  keiner  Weise  verbreitert,  dies  ist  die  richtige  Stellung  und  man  braucht 
nur  die  Hülse  B  etwas  einzuschieben  um  ein  allmttlig  sich  verbreiterndes 
Spectrum,  in  dem  man  Linien  oder  Banden  bald  erkennen  wird,  za  erhal- 
ten.   Wie  weit  man  das  Rohr  B  einzuschieben,   oder  dk^  Linse  6  dem 

T* i,j^  2^  nähern  hol,  um  die  Linien  im  Spectrum  möglichst  scharf 

'^t  natürlich  von  der  Brennweite  der  Linsen  b  und  a,  aber 
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Dm  Messungen  an  den  Linien  in  den  Speciren  auszuführen, 
habe  ich  zwei  Wege  für  praktisch  befunden.  Für  Fernrohre  ohne 
Uhrwerk,  kann  man  die  Entfernung  der  einzelneu  Banden  durch 
i^A-DifFerenzen  bestimmen,  als  Marke  dient  der  Spalt  S,  der 
durch  eine  davorgehaltene  Lampe  erleuchtet  wird.  Damit  das 
Licht  dieser  Lampe  das  in  0  befindliche  Auge  des  Beobachters 
nicht  irritirt,  ist  ein  Schirm  ss  an  der  Hülse  Z)  befestigt.  Die 
durch  den  Spalt  gehenden  Lichtstrahlen  werden  von  der  End- 
fläche der  Prismen^ 971  reflectirt  und  gleichzeitig,  mit  den  durch 
die  Piismen  gehenden  vom  Stern  kommenden  Strahlen ,  zum 
Auge  des  Beobachters  gelangen.  Befindet  sich  der  Spalt  in  der 
durch  die  Cylinderlinse  verktlrzten  Entfernung  der  deutlichen 
Sehweite ,  was  man  durch  Verschieben  der  Hülse  D  erreichen 
kann,  so  wird  man  ihn  als  feine  scharfe  Lichtlinie  erblicken. 
Die  Linse  c  hat  nur  den  Zweck,  die  deutliche  Sehweite  noch 
mehr  zu  verkürzen,  um  das  seitliche  Bohr  nicht  zu  lang  machen 
zu  müssen.  Bei  der  Bestimmung  durch  ^/{-Differenzen  muss 
man  selbstverständlich  die  brechenden  Kanten  der  Prismen  zu- 
vor senkrecht  zur  Bichtung  der  täglichen  Bewegung  stellen. 

Für  Femröhre  mit  Uhrwerk  wird  an  Stelle  des  Spaltes  eine 
Scala  angebracht  (am  vortheilhaftesten  helle  d.  h.  durchsichtige 
Linien  auf  dunklem,  undurchsichtigem  Grunde),  die  gleichzeitig 
mit  dem  Spectrum  des  Sterns  sichtbar  wird,  wenn  man  sie  mit 
einer  da  vorgehaltenen  Lampe  erleuchtet.  Die  Scala  gradnirt  man 
empirisch  durch  Messung  an  hellen  Sternen,  deren  Spectrallinicn 
mit  Hülfe  grösserer  Apparate  bestimmt  sind.  Das  am  meisten  zu 
empfehlende  Maass  ist  die  Wellenlänge. 

Bei  Anwendung  der  Scala  ist  es  gleichgültig ,  welche  Lage 
die  brechenden  Kanten  der  Prismen  zur  Bichtung  der  täglichen 
Bewegung  haben ,  natürlich  wird  man  den  Apparat  so  stellen, 
dass  man  bequem  mit  der  Lampe  die  Scala  erleuchten  kann. 
Da  die  Uhrwerke  an  den  meisten  grösseren  Instrumenten  jedoch 
ihren  Dienst  gewöhnlich  schlecht  verrichten,  dürfte  es  zu  em- 
pfehlen sein ,  die  brechenden  Kanten  parallel  der  täglichen  Be- 
wegung zu  stellen;  man  hat  dann  während  der  Messung  nur 
höchstens  durch  fehlerhafte  Aufstellung  des  Instruments,  so- 
wie durch  Änderung  der  Befraction  hervorgebrachte  Yeränderun- 


auch  viel  vom  Auge  des  Beobachters  ab.   Bei  meinem  Apparate  ]3eträgt  die 
Entfernung  der  Linse  b  vom  Brennpunkt  ca  44.5  mn.  — 
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gen  des  Winkels,  welchen  die  vom  Objeciiv  koDimendeo  Licht- 
strahlen gegen  die  Prismen  machen,  ku  berücksichtigen,  die 
Schwankungen  des  Uhrwerks  können  keinen  Einfluss  auf  die 
Messungen  ausüben.  Für  den  Fall,  dass  die  Rohre  C  nach  oben 
oder  unten  zu  stehen  kommt,  ist  ein  kleiner  Spiegel  vor  der 
Scale  anzubringen  um  die  Strahlen  der  Lampe,  die  man  seitlich 
halt ,  auf  die  Scala  zu  werfen. 

Bei  der  soeben  beschriebenen  Stellung  des  Apparates  wäre 
es  sogar  möglich  ,  auch  ohne  Uhrwerk  mit  Scala  zu  beobachten, 
wenn  man  mit  Hülfe  des  Schlüssels  der  Bewegung  des  Sternes 
folgt. 

S. 

Ich  habe  noch  einer  Veränderung  des  Apparates  zu  geden- 
ken, durch  welche  die  Zerstreuung  etwas  grösser  wird.  In  dieser 
Form  kann  der  Apparat  zur  Beobachtung  hellerer  Sterne  dienen. 
Die  Cylinderlinse  a  verbreitert  nämlich  das  fadenförmige  Spec- 
trum auf  Kosten  der  Zerstreuung.  Ich  habe  daher  den  Versuch 
gemacht,  ob  man  nicht  auch  ein  gutes  Spectrum  erhalten  könne, 
wenn  man  anstatt  der  sphärischen  Linse  6  eine  cyiindrische, 
von  passender  Brennweite  anbringt,  deren  cyiindrische  Axe 
parallel  zur  brechenden  Kante  der  Prismen  steht  und  dafür  die 
Cylinderlinse  vor  dem  Auge  weglttsst.  Der  Versuch  gelang ,  die 
Linien  in  den  Spectren  wurden  bei  Anwendung  einer  Cylinder- 
linse von  60  ^^  Brennweite  sehr  scharf  gesehen,  das  Spectrum 
selbst  war  jedoch  —  weil  es  eine  beträchtlich  grössere  Ausdeh- 
nung hatte  —  lichtschwächer,  und  wie  gesagt  die  Anwendung 
des  Apparats  in  dieser  Form  mehr  zur  Beobachtung  hellerer 
Sterne  empfehlenswerth.  Spalt  oder  Scala  zum  Messen  werden, 
wie  vorher,  gleichzeitig  mit  dem  Spectrum  gesehen,  wenn  man 
nur  die  Hülse  D  weiter  auszieht,  da  die  die  Entfernung  der 
deutlichen  Sehweite  verkürzende  Cylinderlinse  a  weggefallen  ist. 

3. 
Der  Apparat,  wie  ich  ihn  jetzt  beschrieben  habe,  lässt  sich 
nur  für  Fixsterne  und  höchstens  für  solche  Planeten,  deren 
scheinbarer  Durchmesser  sehr  gering  ist,  anwenden,  da  bei  Ob- 
jecten  von  grösserer  Ausdehnung  durch  eine  Übereinander- 
lagerung  der  Spectra  ein  unscharfes  Bild  entstehen  wird.  Femer 
können  die  Messungen  nur  relative  sein,  bezogen  auf  eine  Linie 
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im  Spectrum,  deren  Wellenlänge  als  bekannt  vorauszusetzen  ist. 
Es  wird  zwar  nur  in  den  seltensten  Fällen  vorkommen ,  dass 
man  nicht  eine  der  Linien  /),  6  oder  F  sofort  im  Spectrum  des 
Sternes  erkennen  könnte,  um  aber  in  einem  solchen  Falle  auch 
mit  Hülfe  des  kleinen  Instruments  Gewissheit  zu  erlangen ,  und 
um  die  Anwendbarkeit  desselben  auch  auf  Objecto  grösserer 
Dimensionen  auszudehnen,  lässt  sich  noch  ein  Spalt  an  der  Hülse 
B  anbringen,  wie  Fig.  2  zeigt.  Man  hat  für  diesen  Fall  die 
sphärische  Linse  b  einzusetzen,  die  Cylinderlinse  o  zu  entfer- 
nen, die  Hülse  D  soweit  auszuziehen,  dass  man  ein  scharfes  Bild 
von  der  Scala  erhält  und  nun  die  Entfernung  des  Spaltes  von 
der  Linse  b  so  lange  zu  variiren,  bis  bei  enger  Spaltstellung 
die  Natronlinien  in  einer  mit  NaCl  bestreuten  Weingeistflamme, 
oder  die  hellen  Linien  einer  leuchtenden  Gem/er^schen  Röhre, 
scharf  erscheinen.  Der  Apparat  ist  dann  einem  Broumtng^schen 
Miniaturspectroskop  gleich,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass 
die  Möglichkeit  der  gleichzeitigen  Sichtbarkeit  einer  Scala,  also 
der  Messung,  gegeben  ist.  Für  Fixsterne  ist  entweder  die  Cylin- 
derlinse vor  dem  Auge  anzubringen ,  oder  die  sphärische  Linse 
6  durch  eine  cylindrische  zu  ersetzen. 

Durch  den  Spalt  wird  das  Licht  geschwächt,  wie  schon 
Eingangs  erwähnt,  aber  es  dürfte  wohl  kaum  vorkommen,  dass 
die  Lichtschwächung  so  gross  würde,  dass  man  nicht  eine  von 
den ,  bei  der  unter  4  beschriebenen  Anordnung  des  Apparates 
gesehenen  Linien,  erkennen  könnte ;  die  Bestimmung  der  Wel- 
lenlänge nur  einer  Linie  mit  Hülfe  der  Scala  genügt  aber,  um 
mit  der  zuerst  beschriebenen  Einrichtung  das  Spectrum  weiter 
untersuchen  zu  können. 

Da  der  Apparat  wie  ersichtlich  eine  vielseitige  Verwendung 
finden  kann,  erlaube  ich  mir  nochmals  in  Kürze  das  Gesagte 
zusammenzufassen,  sehe  mich  jedoch  veranlasst  besonders  her- 
vorzuheben ,  dass  die  Hauptbestimmung  des  Apparates  die  ist, 
die  Spectra  schwacher  Sterne  zu  untersuchen.  Für  feinere 
Untersuchungen  der  Spectra  hellerer  Sterne,  ist  bisher  der  ge- 
eignetste Apparat ,  der  in  der  Einleitung  erwähnte  zusammen- 
gesetzte Spectralapparat  mit  Spalt,  CoUimatorlinse  und  eigenem 
Fernrohr. 
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Spectroskop  mit  Spalt, 
a.   An  einem  grösseren  Fernrohr  angebracht. 


Verwendung 

i .  Zur  Beobachtung  und  Untersuchung 
der  Specira  von  Objecten  grösserer 
Ausdehnung:  Grosse  Planeten,  Co- 
meten,  Nebelflecke. 

(Auf  die  Sonne  angewandt,  wird 
der  Apparat  einen  guten  (jberblicl^ 
über  das  Sonnenspectrum  oder  über 
das  Spectmm  eines  Sonnenflecks 
gewähren ,  tn  detailllrteren  Unter- 
suchungen der  Fleckenspectra,  der 
Chromosphäre  oder  zur  Beobach- 
tung von  Protuberanzen  eignet  sich 
der  Apparat,  der  geri  ngen  Zerstreu- 
ung wegen,  jedoch  nicht.) 

2.  Zur  Bestimmung  der  Wellenlänge 
irgend  einer  Linie  im  Spectrum 
eines  Sterns. 


Anordnung  des  Apparats 

Cylinderünse  a  wird  entfernt; 
sphärische  Linse  6  eingesetzt.  Die 
Hülse  B  mit  daran  befindlicliem 
Spalt  wird  so  gestellt,  dass  sich 
der  Spalt  im  Brennpunkt  des  Fern- 
rohrs befindet.   ~ 


Verwendung 


Zur  Beobachtung  und  Untersuchung 
des  Nordlichtes,  Zodiakallichtes ,  des 
Absorptionsspeclrums  unserer  Atmo- 
sphäre, der  glühenden  Gase  in  Geiss- 
(df'schen  Röhren  etc.  etc. 


Wie  unter  i,  nur  ist  an  Stelle  der 
sphärischen  Linse  6,  eineCylinder- 
linse  zu  setzen,  oder  bei  schwä- 
cheren Sternen  die  sphärische  Linse 
zu*  lassen,  am  Ocularendc  aber  die 
Cylinderlinse  a  anzubringen, 
b.  ohne  Fernrohr. 

Anordnung  des  Apparats 

Cylinderlinse    a     wird     entfernt, 
sphärische  Linse  6  eingesetzt. 


Spectroskop   ohne  Spalt. 
An  einem  grösseren  Fernrohr  angebracht. 


Verwendung 


Anordnung  des  Apparats 


Cylinderlinse  a  entfernt;  an  Stelle 
der  sphärischen  Linse  6  eine  Cy- 
linderlinse angebracht. 

Cylinderlinse  a  eingesetzt,  desgl. 
sphärische  Linse  b. 


i.  Zur  Untersuchung  der  Spectra  hel- 
lerer Fixsterpe,  Planeten,  oder  Ne- 
belflecken  von  geringem  schein- 
baren Durchmesser, 
i.  Zur    spectroskopischen    Untersu- 
chung sehr  schwacher  Sterne. 
Anmerkung:  Daes  nicht  nur  von  Bedeutung  ist,  die  Lage  der  Ban- 
den und  Linien  in  den  Spectren  zu  erkennen  und  ihre  Wellenlängen  zu 
bestimmen ,  sondern  auch  aus  einer  genauen  Vergleichung  der  relativen 
Intensitäten  der  einzelnen  Farben,  wichtige  Schlüsse  über  die  Constitution 
der  fernen  Sonnen  gezogen  werden  könnten ,  möchte  ich  nicht  unerwähnt 
lassen,  dass  der  beschriebene  Apparat,  ebenfalls  zu  derartigen  Beobach- 
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tuDgen  Verwendung  finden  kann.  In  einfachster  Weise  würde  das  ge- 
schehen, indem  man  an  dem  seitlich  angebrachten  Rohre  D,  an  Stelle  des 
Spaltes  oder  der  Scale,  eine  kleine  kreisförmige  Öffnung,  die  mit  einer 
matt  geschliffenen,  durchscheinenden  Glasplatte  gedeckt  wäre,  anbrächte, 
um  entweder  durch  Entfernung  der  Lichtquelle,  oder  durch  Davorsetzen 
neutraler  Gläser  von  bekanntem  Absorptionsvermögen ,  die  Intensität  des 
Bildes  dieser  Öffnung,  welches  gleichzeitig  mit  dem  Spectrum  sichtbar 
wird,  messbar  zu  verändern.  Für  feinere  Messungen ,  Hesse  sich  an  dem 
seitlichen  Rohre  eine  Vorrichtung  anbringen,  durch  welche  das  Licht  einer 
möglichst  Constanten  Lichtquelle ,  wie  bei  Zi>llner*s  Photometer  durch  Po- 
larisation, beliebig  verändert  wird. 


Beobacktnngeii« 

Um  die  Anwendbarkeit  der  oben  angegebenen  Methode  dar- 
zuthun,  die  Lage  der  Banden  in  den  Spectren  durch  AR-Biffe" 
renzen  zu  bestimmen,  lasse  ich  zunächst  einige  Beobachtungen 
an  den  Sternen  a  Hercuiis,  ß  Pegasi  und  R  Lyrae  folgen,  welche 
am  9.  October  dieses  Jahres  ausgeführt  worden  sind.  In  den 
Spectren  der  drei  genannten  Sterne  Hessen  sich  mehrere  dunkle 
nach  dem  Violett  hin  meist  sehr  scharf  begrenzte  Banden  er- 
kennen y  und  zwar  konnten  im  Spectrum  von  a  Hercuiis  9 ,  in 
den  Spectren  der  beiden  anderen  Sterne  8  Banden  mit  Bestimmt- 
heit fixirt  werden ;  ausserdem  war  noch  in  jedem  Spectrum  eine 
starke  Linie  im  Grün ,  ganz  in  der  Nähe  der  b  Linien ,  deutlich 
zu  sehen.  Die  b  Linien  erscheinen  bei  der  schwachen  Zerstreu- 
ung des  Apparats  als  2  Linien,  indem  die  beiden  nahe  stehende^ 
62  und  64  in  eine  etwas  breite  Linie  zusammenfliessen.  Ob  die 
Nickellinie  63  vorhanden  ist,  hat  bisher  auch  bei  Anwendung 
starker  Zerstreuung ,  ih  den  Spectren  von  a  Hercuiis  und  ß  Pe- 
gasi nicht  nachgewiesen  werden  können,  da  diese  Linie  zu  nahe 
an  &4  gelegen  ist. 

Mit  Hülfe  eines  gewöhnlichen  electrischen  Registrirappa- 
rates,  habe  ich  nun  die  Antritte  der  einseitig  scharfen  Begren- 
zungen der  Banden,  oder  bei  verwaschenem  Aussehen,  die 
intensivsten  Stellen  derselben,  an  dem  gleichzeitig  mit  dem 
Spectrum  zu  sehenden  Bild  des  seitlich  angebraditen  Spalts 
(S  in  der  Figur)  notirt.  Der  Luftzustand  war  durchaus  ungün- 
stig, dessen  ungeachtet  stimmen  die  Beobachtungen  bei  Weitem 
besser  untereinander  überein,  als  ich  erwartet  hatte.  Ich  theile 
hier  die  einzelnen  Beobachtungen  mit,  da  man  so  am  leichtesten 
ein  Urtheil  über  die  zu  erreichende  Genauigkeit  wird  eriaogeQ 


548  H.  G.  VoGKL, 

können.  Der  besseren  Oborsicht  wegen  ,  sind  die  ylÄ- Differen- 
zen ,  alle  in  Bezug  auf  eine  Linie  (Mitte  von  02  und  64)  angege- 
ben worden. 


a 

Hercu 

lis. 

1—6 

«—6 

8—6 

4-^ 

5—6 

6—6 

6—8 

6—9 

6-10 

5?05 

4!05 

S?00 

1710 

l!80 

0?35 

1!05 

1?95 

l-oT 

4.75 

4.00 

8.00 

1.00 

1.45 

0.40 

1.10 

2.10 

3.30 

5.15 

4.S5 

8.15 

1.15 

1.55 

0.15 

0.80 

1.80 

3.35 

5.05 

4.10 

8.05 

1.05 

1.80 

0.10 

1.00 

2.00 

3.45 

4.95 

4.10 

8.05 

1.95 

1.15 

0.30 

0.90 

1.85 

3.25 

5.00 

4.15 

8.05 

1.95 

1.50 

0.15 

4.15 

1.95 

8.00 

4.99 

8.80 

8.00 

1.10 

1.80 

0.15 

1.10 

2.20 

3.18 

4.20 

8.15 

1.15 

1.80 

0.15 

0.95 

2.15 

4.00 

8.05 

1.15 

1.55 

0.15 

0.85 

2.05 

4.15 

8.16 

1.10 

1.75 

0.80 

0.95 

2.20 

4.10 

8.15 

1.05 

1.65 

0.15 

1.00 

1.85 

4.08 

8.09 

1.09 

1.49 

0.18 

0.99 

2.01 

ß  Pega 

si. 

5?S0 

4!30 

8?10 

1?10 

4*50 

0!45 

1!15 

2?15 

S.S5 

4.S5 

8.10 

1.40 

0.85 

1.30 

2.40 

5.S5 

4.15 

8.15 

1.26 

0.45 

1.45 

2.80 

5.05 

4.85 

8.50 

1.45 

0.40 

1.35 

2.50 

5.55 

4.10 

8.00 

1.15 

0.15 

1.40 

2.20 

5.05 

4.15 

3.30 

1.80 

0.30 

1.85 

2.50 

5.00 

4.50 

8.40 

1.85 

0.10 

1.00 

2.34 

5.11 

4.10 

3.45 

1.35 

0.25 

4.10 

4.10 

8.40 

1.80 

0.38 

4.00 

4.17 

8.80 

1.16 

4.14 

R  Lyrae.   . 

6?50 

5?50 

4!45 

8!15 

1?S0 

0780 

1!50 

3?00 

6.50 

5.50 

4.10 

1.70 

1.00 

0.30 

1.30 

8.00 

6.70 

5.80 

3.95 

1.85 

1.95 

0.35 

1.53 

3.05 

6.60 

5.50 

4.15 

1.95 

1.10 

0.25 

1.10 

2.70 

6.50 

5.50 

4.10 

1.90 

1.95 

0.10 

4.15 

2.80 

6.40 

6.80 

4.05 

1.80 

4.95 

0,80 

1.65 

3.15 

6.5S 

5.48 

4.17 

1.89 

1.04 

0.18 

1.39 

2.95 

Um  die  Mittelwerthe  direct  mit  einander  vergleichen  zu 
können ,  mttssen  dieselben  noch  mit  dem  Cosinus  der  Declina- 
tion  des  betreffenden  Sterns  multiplicirt  werden.  Dies  aui^e- 
führt  und  für  die  Mitte  der  Linien  62  und  64,  auf  welche  die 
Messungen  bezogen  wurden  4  0700  angenommen,  kommt  man  zu 
folgenden  Zahlen : 


5»87 

6?28 

6.S1 

6.08 

7.07 

6.99 

7.99 

7.94 

8.66 

8.33 

9.70 

9.80 

40.00 

40.00 

44.41 

44.00 

42.08 

42.48 
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a  Herculis     ß  Pegasi     R  Lyme 

Bande,  dunkelste  Stelle  5?47 

»               »              »  6.05 

»                       Ende  7.07 

»                             »  7.98 

»                              »  8.56 

Linie 9.73 

Bande,                     Ende  40.00 

»                            »  4  0.96 

»  »4  4.95 

»                               »  48.09                    —                    — 

Die  ersten  beiden  Banden  sind  nach  beiden,  Seiten  ver- 
waschen, die  erste  ist  sehr  schwer  aufzufassen,  daher  die  grösse- 
ren Abweichungen.  Im  Allgemeinen  ist  die  hier  erreichte  Ge- 
nauigkeit, wenn  es  sich  um  die  Untersuchung  schwacher  Sterne 
handelt,  gewiss  befriedigend,  auch'  bin  ich  überzeugt,  dass  sich 
Idieselbe  bei  ruhiger  Luft  und  grösserer  Obung  in  derartigen 
Beobachtungen,  noch  viel  weiter  treiben  liesse.  Nimmt  man  nach 
den  oben  milgetheilten  Beobachtungen  den  w.  F.  einesAntritts  zu 
0?1  sec.  5  an,  so  würde  für  das  hiesige  Femrohr  und  den  ange- 
wandten  Spectralapparat  sich  die  Wellen-Länge  einer  Bande  aus 
einer  Beobachtung  durchschnittlich  bis  auf  8.4  Mill.  Millim. 
genau  bestimmen  lassen  (d.  i.  das  4  fache  der  Distanz  der  iVia-Li- 
nien) ,  oder  da  die  Zerstreuung  des  Apparats  für  die  verschiede- 
nen Farben  nicht  proportional  ihrer  Wellenlänge  ist : 

zwiHchen  650  und  600  Mill.  Hm.  bis  auf  8.5  Mill.  Millm. 
»  600     »      550     m        »       »      »    S.9    , »         » 

s  650     »      500     »         »       m      »    2.0      »        9 

»  500     »      450     »         »       »      »     4.7      »         » 

Um  aus  den  beobachteten  Zeitdifferenzen  die  Wellenlängen 
der  gemessenen  Linien  oder  Banden  zu  finden ,  hätte  man  nur 
nöthig  durch  Beobachtung  von  hellen  Sternen,  deren  Spectren 
mit  grösseren  Apparaten  genauer  untersucht  sind ,  eine  Ver- 
gleichung  der  Scala,  welche  durch  die  Zeit  dargestellt  wird  mit 
den  Wellenlungen  vorzunehmen  und  danach  eine  Reductions- 
tafel  zu  entwerfen,  wie  ich  das  schon  oft  an  anderen  Orten  näher 
angegeben  habe.  Selbstverständlich  muss  man  die  Wellenlänge 
mindestens  einer  Linie ,  in  einem  zu  untersuchenden  Spectrum 
kennen,  in  den  oben  angeführten  Beobachtungen  z.  B.  die  Wel- 
lenlänge für  die  6  Linien.  Das  Spectrum  von  R  Lyrae  ist  in  Be- 
zug auf  die  Lage  der  Banden ,  wie  die  Beobachtungen  darthun, 
übereinstimmend  mit  dem  von  a  Herculis  und  ß  Pegasi;   im 
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Anblick  nähert  es  sich  mehr  dem  Spectrum  des  erstgenannten 
Sterns. 

Ich  habe  mich  in  der  Folge  der  Messung  durch  i4f{-Difleren— 
zen  nicht  bedient,  da  das  hiesige  Instrument  mit  einem  vor— 
zügiichen  Uhrwerk  versehen  ist,  und  die  Beobachtungen  mit 
Scala  viel  bequemer  sind.  Die  Beobachtungen  des  Specirums 
von  RLyrae  mit  Scala,  mit  den  vorstehenden  combinirt,  haben 
zu  folgendem  Resultate  geführt. 
Wellen-Lange 

649  Inteosivste  Stelle  einer  ziemlich  dunklen  breiten  Bande. 

64  8  Intensivste  Stelle  einer  sehr  dunklen  auffallenden  Bande,  die  vor- 
züglich nach  Roth  verwaschen  ist. 

588  Ende  einer  dunklen  nach  Roth  verwaschenen  Bande. 

560  Ende  eines  zarten  breiten  Streifens. 

545  Linie,  die  eine  Bande  nach  denn  Blau  scharf  begrenzt. 

M5  Dunkle  Linie. 

517  Magnesiumlinien,  die  eine  sehr  intensive,  nach  dem  Roth  verlau- 
fende Bande  begrenzen. 

496  Ende  eines  sehr  breiten,  sehr  dunklen  Streifens,  der  ebenfalls, 
nach  Roth  tu,  verwaschen  ist. 

476  Ende  einer  ziemlich  dunklen  Bande. 

Eine  Abbildung  des  Spectrums  ist  in  Fig.  3  gegeben.    Die 
darüber  befindliche  Scala  entspricht  der  Scala  im  Fernrohr. 


Mit  Hülfe  des  oben  unter  i  beschriebenen  Apparats  mit 
Scala  sind  bis  jetzt  schon  über  hundert  Stemspectra  untersucht 
worden,  ich  behalte  mir  die  Mittheilung  sämmtlicher  Beobach- 
tungen für  spater  vor  und  theile  hier  nur  einige  besonders  in- 
teressante Beobachtungen  mit ,  hauptsächlich  auch  um  für  die 
Anwendbarkeit  des  kleinen  Instruments,  genügende  Belege  bei- 
zubringen. 

Stern  5.  2*«'  Grösse,  Bonner  Durchm.  +8«  Nr.  4997; 

Schjellerup  Cat.  der  Bothen  Sterne  (A.  Nr.  4591)  Nr.  266, 

zeigte  ein  schönes  Spectrum,  mit  zarten  Banden  im  Grün  und 

Gelb,  und  eine  sehr  «luffallend  breite  dunkle  Bande  im  Both. 

Die  Messungen  haben  ergeben : 
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648    Schwache,  breite,  an  den  Röndern  verschwommene  Bande. 
648    Dunkle,  breite,  besonders  nach  dem  Roth  verwaschene  Bamtr*. 
D   589    Linie,  welche  eine  zarte  Hantle  nach  dem  Blau  begrenzt. 
560    Matterstreifen. 

545     Linie  an   der  nach  Blau*  zu   gelegenen  Grenze  einos  zarten 
Streifens. 
b    547     Dunkle  Linie',   begrenzt  eine  nach  dem  Roth  verwascliene 
Bande.    Zwischen  dieser  Linie  und  der  Vorhergehenden  iW. 
L.  545)  sind  noch  mehrere  Linien  vermuthet  worden,  darun- 
ter eine  ziemlich  sicne^W.  L.  525. 
496    finde  eines  matten  breiten  Bandes. 
Eine  Abbildung  des  Spectrums  ist  in  Fig.  4  gegeben. 
Ich  untersuchte  ferner  drei  Sterne,   welche  etwa  gleiche 
Helligkeit  mit  dem  eben  beschriebenen  hatten  und  gleichzeitig 
mit  im  Sucher  sichtbar  waren.   Bei  dem  ersten  : 

5.5**"  Grösse,  B.  D.  +  9«  Nr.  5470, 
konnte  ich  nur  als  breite  dunkle  Linie  F  erkennen,  der  nächste: 

6.  O*«'^  Grösse,  B.  D,  +  7»  Nr.  4994 
zeigte   ebenfalls  die  F Linie,    ausserdem  wurde  C  vermuthet« 
Überrascht  wurde  ich,  als  ich  den  dritten  Stern  : 

5.  3^' Grösse,  B.  D.  +  7»  Nr.  4984 
einstellte,  der  ein  ganz  prachtvolles  Bandenspectrum  zeigte.   In 
Fig.  5  ist  das  Spectrum  dargestellt.     Die  relativen  Intensitäten 
der  Banden  sind  möglichst  genau  wiedergegeben  worden.     Die 
Messung  mit  der  Scala   ergab  eine  Übereinstimmung   mit  den 
Banden  im  Spectrum  von  a  Herculis. 
Einen  schwachen  Stern  8**'  Grösse  : 
JB.  D.  +  22«  Nr.  4203 
auf  dessen  Spectrum  mich  Prof.  dCArresi  in  Kopenhagen  auf- 
merksam gemacht  hatte,  habe  ich  an  einigen  Abenden  beobachtet. 
Das  Spectrum  ist  bei  der  Schwäche  des  Sterns  auffallend  schön, 
und  besonders  im  Blau  und  Violett   mit  einer  grossen  Anzahl 
scharf  markirter  Banden  durchzogen.    Es  ist  dasselbe  in  Fig.  6 
mit  zu  Grundelegung  der  Messungen  dai^estellt.    Ich  habe  dabei 
angenommen,  dass  die  eine  Bande  im  Orange  mit  D  zusammen- 
falle,   es  muss  aber  die  Bichtigkeit  dieser  Annahme  vorläufig 
dahingestellt  bleiben,  bis  es  gelingt,  die  Wellen-Länge  einer 
der  Banden  bestimmen  zu  können.   Die  Entlernung  der  einzel- 
nen Banden  in  Theilen    der  Scala    ist  so  genau   als   möglich 
richtig ,  und  stimmt  das  Spectrum  mit  der  gemachten  Annahme 
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ganz  gut  mit  den  Spectren  der  meisten  rothen  Sterne  ttberein, 
nur  sind  in  den  Spectren  dieser  Sterne  die  brechbareren  Theile 
des  Spectrums  meist  so  schwach,  dass  man  darin  nur  zwei, 
höchstens  drei  Banden  erkennen  kann,  während  hier  fünf  Ban- 
den recht  gut  zu  sehen  waren.« 

Gänzlich  abweichend  von  dem  soeben  beschriebenen  Spec- 
trum ist  das  eines  Sternes  6.2^'  Grösse 

ß.  Z).  -h  20  Nr.  4709,  Schjell.  Nr.  273. 

Wahrend  bei  den  früher  beobachteten  Sternen  die  Banden 
in  den  Spectren  alle  nach  dem  Roth  verwaschen ,  und  nach  dem 
Violett  mehr  oder  weniger  scharf  begrenzt  erschienen ,  ist  hier 
bei  drei  Banden  das  Gegcnlheil  der  Fall,  sie  sind  scharf  nach  dem 
Roth  begrenzt  und  verlaufen  ganz  allmUlig  nach  dem  Violett.  Ich 
habe  das  vorzüglich  schöne  Speclrum  dieses  Sterns  an  vielen 
Abenden  beobachtet  und  möglichst  genau  zu  zeichnen  versucht, 
es  ist  in  Fig.  7  wiedergegeben.  Die  nebenstehende  Skizze  stellt 
die  auffallenden  Intensitätsunterschiede  graphisch  dar,  ein  Stei- 
gen der  Curve  deutet  auf  eine  grössere  .Helligkeit,  die 
Zahlen  geben  die  Theile  der  Scala. 


Mit  Hülfe  des  früher^]   beschriebenen  grösseren  Spectral- 
apparats  habe  ich  am  29.  October  versucht ,  die  Wellenlängen 
wenigstens  der  intensivsten  Banden  zu  bestimmen,  im  Mittel  aus 
mehreren  Beobachtungen  ergab  sich  : 
Schraul>e     Wellen-Länge 


5?77 


592.6 


Intensivste  Stelle  einer  nach  Roth  verwasche- 
nen Bande. 

Anfang  einer  nach  Violett  verwaschenen  Bande. 
Anfang  einer  sehr  intensiven  nach  Violett  all- 
mttlig  veriavfenden  Bande. 
Anfang  einer  ziemlich  dunklen  Bande. 

Das  Spectrum  hatte  bei  der  starken  Zerstreuung  ein  fades 
Aussehen,  die  in  dem  kleinen  Spectroskop  so  brillante  Partie 


6.88 
9.47 

4S.04 


561.9 
51S.0 

47i.9 


1)  Bothk.  Reobacht.  Heft  1  pg.  44  u.f. 
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zwischen  iÖ  und  IS  Sclth. ,  war  so  matl,  dass  die  dort  befind- 
liche isolirte  dunkle  Linie  sich  nicht  bestimtnt  fixiren  liess. 

Mit  Hülfe  dieser  Messungen  sind  die  Wellenlüngen  für  die 
im  kleinen  Spectroskop  mittelst  der  Scala  bestimmten  Linien  und 
Banden  wie  folgt  gefunden  worden : 
Wenen^Länge 

656  Breite  verwaschene  Bande,  schwer  zu  bestimmen. 

6ii  Breite  dunkle  Bande,  nach  beiden  Seiten,  aber  vorzüglich 

nach  Roth  verwaschen, 
606.5         Mitte  eines  Streifens. 

589  Ende  eines  nach  Roth  allmfilig  an  Intensität  abnehmen- 

den Streifens. 
578  DunlLle  Linie. 

564  Anfang  einer  allmtflig  nach  dem  Violett  hin  verlaufenden 

Bande. 
55ii  Linie. 

5i9  Linie. 

516  Anfang  der  dunkelsten,  ebenfalls  nach  dem  Violett  verlau- 

fenden Bande. 
kl%  Anfang  einer  dunklen,   nach  dem  Violott  verlaufenden 

Bande. 
Es  dürfte  noch  hervorzuheben  sein,  dass  die  drei  nach  dem 
Violett  allmalig  verlaufenden  dunklen  Banden  in  diesem  Stem- 
spectrum,  innerhalb  der  Grenzen  der  Genauigkeit  der  obigen 
Messungen,  mit  den  hellen,  nach  Roth  scharf  abgegrenzten 
LichtbUndern  übereinstimmen ,  aus  welchen  nach  den  Beobach- 
tungen von  Huggins  das  Spectrum  des  Cometen  11  4868  und 
nach  meinen  Beobachtungen  das  des  Cometen  der  am  20.  August 
4873  von  Heimf  entdeckt  worden  ist,  bestand,  welche  wiederum 
mit    den    Banden    im    Kohlenstoffspectrum    zusammenzufallen 

scheinen. 

Kohlenstoff  (H^o/t« 
Rother  Stern  Comet  Henry \  Index  of  Spectra  p.  i  8) 

Anfang  einer  Bande  W.  L.      564  563.6  563.2 

n  m  u  u  516  517.2  517.0 

»  I.  472  472.7  473.4 

Hit  grosser  Bestimmtheit  hat  Secchi  schon  eine  derartige  Yer- 
muthung  bei  den  Spectren  der  Sterne  seines  4.  Typus  ausge- 
sprochen, ohne  Jedoch  durch  genaue  Messungen  genügende  Be- 
lege dafür  beizubringen. 


1)  Die  hier  angegebenen  Wellenlängen  sind  Mittel werthe  aus  den  von 
mir  in  den  Astr.  Nchr.  Nr.  1958  und  Nr.  1963  milgetheilten  Beobachtungen. 
Matli.-pliyt.  CIasr«.  1S73.  37 
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Ebenfalls  ein  gans  merkwürdiges  Spectrum  leigte  ein  Stern 
T-S*«"-  Grösse 
Latande  356H ,  Schmidt  Verxeichniss  rothgelber 

Sterne  (Astr.  Nr.  4902)  Nr.  426. 
Schmidt  bezeichnet  ihn  als  »glühend  feuerrotha  und  in  der  That 
ist  die  Bezeichnung  der  Farbe  zutreffend.  Das  Speotrum  zeichnet 
sich  durch  seine  überaus  geringe  Ausdehnung  aus.  Blau  und 
Violett  sind  fast  vollstilndig  absorbirt,  nur  Grün,  Gelb  und  Roth 
sind  gut  zu  erkennen.  Die  beiden  erst  genannten  Farben  sind 
aber  durch  breite  einseitig  nach  dem  Roth  scharf  abgegrenzte 
Absorptionsstreifen  in  ihrer  Ausdehnung  sehr  reducirt,  im  Roth 
ist  eine  schwache  verschwommene  Bande  zu  erkennen  wie  es  in 
Fig.  8  dargestellt  ist.  Die  Entfernung  des  Anfangs  der  stärksten 
im  Grün  gelegenen  Bande  des  Spectrums  von  dem  der  Bande 
im  Gelb  betrug  4  Scalentheile ,  die  Mitte  der  Bande  im  Roth  ist 
8  Sclth.  und  eine  matte  Bande  im  Blau  3  bis  4  Sdth.  von  dem 
Anfang  der  intensivsten  Bande  im  Grün  entfernt.  Bis  jetzt  ist  es 
mir  nicht  gelungen  die  Wellenlttnge  einer  der  Banden  zu  be- 
stimmen, die  aus  der  Abbildung  ersichtliche  Coincidenz  der 
Bande  im  Grün  mit  der  in  dem  Spectrum  des  vorher  beschrie- 
benen und  in  Fig.  7  abgebildeten  Sternspeclrums  ist  nur  eine 
vermuthete. 

Beistehende  Figur  gibt  eine  graphische  Darstellung  der  rela- 
tiven IntensiUiten  der  verschiedenen  Theile  des  Spectrums,  die 
Scalentheile  sind  hier  wegen  der  soeben  hervorgehobenen  üh- 
sicberheit  unbeziffert  gelassen  worden ,  die  Buchstaben  deuten 
die  Farben  an. 


Ich  theile  zum  Schluss  noch  mit,  dass  mit  Hülfe  des  kleinen 
Spectroskops  die  hellen  Linien  in  ß  Lyrae,  die,  wie  meine 
Beobachtungen  im  Jahre  1872  \  darthun,  zu  mancher  Zeit  sehr 
schwer  sichtbar  zu  sein  scheinen,  an  einigen  Abenden  gut  ge- 
sehen worden  sind : 

I     Botlik.  Beul».  Heft  11.  pg.  S9. 
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Ociober    9,  D^  brillant  aufleuchtend|  F  gut  zu  sehen. 
»        46,  D3  sowohl  als  F  zeitweilig  aufblitzend. 
»        26,  />3  gut  zu  sehen,  F  zuweilen  sichtbar. 

Ferner  ist  Algol  (ß  Persei)  am  40.  November  zur  Zeit  des 
Minimums  beobachtet  worden.  Beobachtungen,  die  ich  schon 
früher  mit  dem  stärker  zerstreuenden  Sternspectroskop  ange- 
stellt habe ,  in  der  Absicht  etwa  auftretende  Verminderungen  des 
Spectrums  bei  der  Abnahme  des  Lichtes  zu  finden.  Die  Beob- 
achtungen waren  erfolglos  und  hielt  ich  es  deshalb  für  wichtig, 
diese  Beobachtungen  mit  dem  lichtstarkeren  Apparate  zu  wieder- 
holen, durch  welchen  sich  sicher  selbst  sehr»  geringe  Verän- 
derungen des  Spectrums  kundgeben  würden.  Es  hat  jedoch 
während  der  Ab-  und  Zunahme  des  Lichtes  auch  mit  diesem 
Apparate  nicht  die  geringste  Änderung  des  Spec- 
trums constatirt  werden  können.  Es  treten  keine  Ban- 
den oder  neue  Linien  auf,  auch  scheinen,  soweit  man  sich  auf 
Schätzungen  mit  dem  Auge  verlassen  kann ,  die  relativen  Inten- 
sitäten der  einzelnen  Farben  vollkommen  unverändert  zu  bleiben. 
An  diesen  Beobachtungen  betheiligte  sich  Dr.  Lahse^  dessen 
Wahrnehmungen  mit  den  meinigen  durchaus  übereinstimmten. 

Meines  Dafürhaltens  scheint  hiermit  für  Algol  die  Hypothese, 
dass  durch  das  zeitweilige  Da  vortreten  eines  dunklen  Begleiters 
die  Abschwächung  des  Lichtes  hervorgebracht  werde,  gegenüber 
der  Annahme,  dass  die  Verdunklung  durch  Sonnenflecken  ähn- 
liche Abkühlungsprodukte,  welche  auf  dem  rotirenden  leuchten- 
den Körper  sich  vorzugsweise  auf  einer  Seite  angehäuft  hätten, 
zu  erklären  sei,  den  Vorzug  zu  verdienen.  Irgend  welche  Ver- 
änderung ,  wie  wir  sie  in  den  Spectren  der  Sonnenflecken  be- 
obachten ,  zum  mindesten  eine  Änderung  der  relativen  Intensi- 
täten der  Farben,  hätten  sich  zur  Befestigung  der  zweitgenannten 
Hypothese  zeigen  müssen.  Photometrische  Untersuchungen,  die 
ich  vor  einigen  Jahren  längere  Zeit  hindurch  an  Algol  angestellt 
habe ,  die  jedoch  noch  nicht  ganz  zum  Abschluss  gelangt  sind, 
haben  mich  ebenfalls  sehr  darin  bestärkt,  dass  Algol  einen 
dunklen  Begleiter  besitzt. 

Da  die  Grösse  eines  solchen  dem  des  leuchtenden  Körpers 
ziemlich  nahe  kommen  roüsste,  um  eine  Abschwächung  des 
Lichtes  von  nahe  zwei  Gi^ssenklassen  hervorzubringen,  dürfte 
es  wahrscheinlich  sein ,  dass  der  gemeinsame  Schwerpunkt  des 
Sternpaares  ausserhalb  des  hellen  Sterns  gelegen  wäre  und  dass 
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derselbe,  bei  seiner  Bewegung  um  diesen  Schwerpunkt  eine  so 
beträchtliche  Geschwindigkeit  hesSsse,  dass  zu  Zeiten,  wo  die 
im  Visionsradius  gelegene  Componente  der  Bewegung  ein  Maxi- 
nmm  errei(;ht,  dieselbe  durch  speclroskopische  Beobachtungen 
erkannt  werden  könnte.  Ich  hielt  es  daher  für  nicht  unwichtig 
am  nächsten  Abend  Algol  auf  Bewegung  tu  untersuchen.  Die 
zahlreichen  Versuche  haben  zu  dem  Resultate  geführt,  dass 
entweder  eine  vollständige  Coincidenz  o()er  nach  Dr.  Lohse's 
Wahrnehmung  eine  äusserst  geringe  Verschiebung  nach  dem 
Roth  stalthatte,  deren  Betrag  3  Meilen  in  der  Secunde  sicher 
nicht  übertraf.  Zur  Zeit  der  Beobachtung  betrug  die  im  Vi- 
sionsradius gelegene  Componente  der  Erdbewegung  0.35  Mei- 
len und  zwar  bewegte  sich  die  Erde  auf  Algol  zu.  Die  Coin- 
cidenz zwischen  der  F  Linie  im  Stern  und  der  Wasserstofflinie 
würde  daher  auf  eine  Bewegung  des  Sterns  von  der  Sonne  weg, 
von  0.35  Meilen  schliessen  lassen,  bei  Annahme  einer  kleinen 
Verschiebung  nach  Roth  würde  die  Bewegung  des  Sterns  von 
der  Sonne  höchstens  2  —  3  Meilen  betragen.  Hiernach  scheint 
es  als  ob  beträchtlichere  Geschwindigkeiten,  im  Vergleich  zu 
den  bekannten  kosmischen  nicht  vorhanden  seien ,  und  würde 
es  dann  bei  der  Kleinheit  der  zu  bestimpienden  Grössen  nur 
durch  eine  sehr  grosse  Anzahl  von  Beobachtungen  möglich  wer- 
den, den  Einfluss  einer  Bewegung  des  Sternes  im  Wellenraume 
von  der  etwa  stattfindenden  Bahnbewegung  zu  trennen.  Ich  ge- 
denke derartige  Vereuche,  so  oft  sich  günstige  Gelegenheit  bietet, 
anzustellen. 

Bothkamp  4873,  Dec.  5. 


Nachtrag. 

Während  des  Druckes  der  vorsiehenden  Abhandlung  ist 
es  mir  möglich  gewesen,  die  interessanten  Speclra  von  den  drei 
seh  weichen  Sternen  im  Schwan  zu  untersuchen,  auf  welche'  be- 
reits Wolf  und  Rayei  aufmerksam  gemacht  haben.  Es  sind  dies 
folgende  Sterne : 

Bonner  DurchDiuAterunK. 
1     -f  35«  Nr.4ü01   S. 5 »«^«^0 rosse  a  =s  JO»»  5"»  St«     «  =  +  «5«  4»':5  ^4875} 
3;    4-  8»^    »    *013  8.0  30    7     \%  -f-  SS    49.6 

3'    -f-  36"    «    3956  S.ü  30    9     51  -f  36    46.8 
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Wolf  und  Rayei^)  berichten  über  die  vorhältni3Sinä$sig 
leichte  Sichtbarkeit  der  bellen  Linien,  welche  in  den  schwa- 
chen Speotren  dieser  Sterne  erscheinen.  Ihre  Beobachtun- 
gen haben,  wie  mir  scheinen  will,  nicht  die  genügende  Be- 
achtung geifunden.  Stemspeclra  mit  hellen  Linien  gehören 
immer  noch  zu  den  Seltenheiten,  in  ß  Lyrae  und  y  Gassiopejae 
sind  helle  Linien  nur  unter  günstigen  atmosphärischen  Verhält- 
nissen zu  erkennen,  während  bei  den  oben  genannten  Sternen 
die  hellen  Linien  sich  von  dem  schwachen  conlinuirlichen  Spec- 
trum so  stark  abheben,  dass  man  sie  selbst  bei  ungünstigem 
Luftzustande  sofort  erkennt.  Während  in  den  Spectren  von 
ß  Lyrae  und  y  Gassiopejae  eine  Linie  im  Gelb,  die,  wie  ich  durch 
Messungen  an  ß  Lyrae  nachweisen  konnte,  mit  grosser  Wahr- 
scheinlichkeit mit  />3  zusammenföllt^i,  ferner  die  Wasserstoff- 
linie Hß  und  bei  ß  Lyrae  auch  Uy,  hell  erscheint,  zeigen  die 
Spectra  der  drei  Sterne  im  Schwan  Linien,  die,  wie  die  Messun- 
gen ergeben  haben,  weder  mit  D-^  noch  mit  den  Wasserstofflinien 
coincidiren.  Die  Spectra  dieser  Sterne  sind  bisher  einzig  in 
ihrer  Art. 

Wolf  und  Rayet  haben  versucht  die  Linien  im  Spectrum 
des  zweiten  der  oben  aufgeführten  Sterne  ihrer  Lage  nach  zu 
bestimmen.  Mir  gelang  es  nicht  nur  bei  diesem  Sterne,  sondern 
auch  bei  den  beiden  anderen,  verhultnissmässig  genaue  Messun- 
gen auszuführen,  und  mit  Hülfe  des  oben  beschriebenen  Spec- 
tralapparates  mehr  Detail  zu  erkennen,  als  es  den  ersten  Beob- 
achtern möglich  war.  Ehe  ich  zur  Mittheilung  meiner  Beobach- 
tungen übergehe ,  lasse  ich  im  Auszug  die  Untersuchungen  von 
Wolf  und  Rayet  folgen. 

»Ges  etoiles  ne  presentent  non  plus  aucune  trace  de 

nobulosile.  Mais  elles  se  distinguent  immediatement  de  leurs 
voisines  par  leur  teinte  jaune:  la  premi^re  est  franchement 
jaune,  la  deuxK^me  jaune  orange,  la  trolsieme  jaune  verdAtre. 

Leur  spectre  se  compose  d^un  fond  eclaire  dont  les  couleurs 
sont  ä  peine  visibles,  et  qui  paralt  manquer  de  rouge  et  de  vio- 
let,  Sans  doute  a  cause  de  la  faiblesse  de  la  lumicre.  Gc  fond 
semble  interrompu  par  des  lignes  noires,  mais  il  est  fmpossibl^ 


1)  Comptes  Rondui»  T.  L\V  pg.  292. 

9)  diese  Berichte  Dec  13  1871,  pg.  641.  Bothk.  Beob.  Hea  I  pg.  33. 
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de  Faffirmer,  et  h  plus  forte  raison  d'assigner  la  position  de  ees- 
lignes.    Tous  trois  pr^sentent  une  Serie  de  lignes  brillantes. 

Le  plus  beau  spectra  est  celui  de  la  deuxi^me  6toile.  II  pos- 
sMe  quatre  lignes  lumineuses,  dont  nous  avons  pu  d^terminer 
les  positions  par  rapport  aux  raies  spectre  solaire.  Voici  en 
parties  du  microm^tre  ces  positions  relatives. 

Rates  solaires        0P(D)       »  »  »       406  (b)  675  (F)       »     1868  (G) 

Lignes  brillantes      »      45P  (y)   9S  (ß)  389  (%)        »  »     874  (a)      » 

La  ligne  a  est  Ir^s-large  et  trös-vives;  ?  et  y,  trtis-voisines 
Tune  de  Tautre  dans  le  jaune  orange,  sont  belies  cncore ;  6  est 
extr^meroent  päle,  et  visible  seulemcnt  par  moment.  La  ligne  ß 
est  suivie  d'un  espace  obscure,  un  autre  espace  tr^s-sombre  pre- 
c^de  a. 

On  relrouve  dans  le  spectre  de  la  premiöre  etoiles  les  deux 
lignes  a  et  S ,  la  premiöre  tr^s-brillante,  Tautre  situ^e  dans  le 
jaune,  beaucoup  plus  belle  que  dans  Tetoile  precedente.  Le  fönd 
s'^tend  plus  loin  du  cöte  du  violet,  mais  il  se  termine  plus-töt 
du  c6tö  du  rouge. 

Enfin,  la  derniere  des  trois  etoiles  ne  presente  bien  visible 
que  la  raie  a,  ici  encore  bien  lumineuse ;  on  y  soupconne  aussi 
la  raie  8. 

L'identification  des  lignes  lumineuses  de  ces  6toiles  avec 
Celles  des  spectres  des  gaz  incandescenis  nous  a  ^te  ioipos- 

sible Aucun  des  melaux  alcalins  ne  donne  de  lignes  si- 

tuees  comme  Celles  de  nos  6toiles.  La  ligne  bleue  de  la  stron- 
tiane  est  ä  936. 

L^absence  de  deux  au  moins  des  quatre  lignes  brillantes 
dans  deux  de  nos  6toiles,  la  Variation  considerable  d^^lat  de  la 
ligne  8  d'un  spectre  ä  Tautre,  tandis  que  a  reste  toujours  tr^s- 
vive,  porte  ä  faire  admettre  que  cette  dernidre  est  l'indice  de  la 
pr^sence  d^un  gaz  incandescent  particulier,  commun  aux  trois 
astres,  les  autre  lignes  plus  faibles  caract^risant  la  prösence  de 
deux  autres  gaz ;  a  moins  que  la  difli^rence  de  tempcrature  ne 
seit  süffisante  pour  expliquer  des  dissemblances  aussi  conside- 

rables  de»  spectres II  est  remarquable  que  nos  trois 

etoiles  se  trouvent  dans  la  m^me  r^gion  du  ciel,  et  tr^s-voisines 
les  unes  des  autresa. 

Meine  Beobachtungen  sind  am  6.,  17.^  24.  und  S8.  Decem- 
ber  angestellt. 
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Im  Spectrum  des  ersten  Sternes  (+350  400I)  sind  4 
helle  Linien  beobachtet  worden,  für  welche  im  Mittel  aus  einer 
sehr  grossen  Anzahl  von  Beobachtungen  sich  folgende  Wellen- 
längen ergeben  haben : 

579.5  Sehr  schwache  Linie. 

567.5  Nur  zeitweilig  sichtbar. 

586     Sehr,  helle  Linie. 

468      Linie,  sehr  hell  und  sehr  breit,  etwas  verwaschen  nach  dem  Violett. 

Das  Spectrum  lässt  sich  nach  dem  violetten  Ende  nur  wenig 
über  die  helle  breite  Linie  hinaus  verfolgen ,  nach  dem  rothen 
Ende  ebenfalls  nur  wenig  über  die  schwache  Linie  an  der  Grenze 
des  Orange  und  Gelb.  Im  Gelb  ist  eine  dunkle  Bande  (W.  L. 
560 : )  gelegen,  ebenso  eine  breite  dunkle  Bande  im  Blau  kurz 
vor  der  dort  befindlichen  hellen  breiten  Linie. 

Die  unten  befindliche  Intensitätscurve  lässt  noch  feinere 
beobachtete  Unterschiede  in  Bezug  auf  die  Helligkeit  einzelner 
Theile  des  Spectrums  erkennen. 

Im  Spectrum  des  zweiten  Sterns  (4-35^  4013]  sind 
die  4  hellen  Linien  am  leichtesten  zu  erkennen ,  die  IntensiUits- 
verhälthisse  der  Linien,  so  wie  auch  die  der  verschiedenen  Theile 
des  continuirlichen  Spectrums  sind  andere,  als  bei  dem  soeben 
beschriebenen  Spectrum  des  ersten  Sternes  (man  sehe  die  In- 
tensitätscurve  2j. 

Aus  wiederum  sehr  zahlreichen  Beobachtungen  sind  die 
Wcllenlüngen  der  hellen  Linien  und  eines  auffallenden  dunklen 
Bandes  abgeleitet  worden. 

580.5  Sehr  helle  Linie,  breiter  als  die  Folgende. 

568     Sehr  helle  Linie. 

559     Mitte  einer  dunklen  Bande  (yon  565  bis  554). 

586     Schwache  Linie. 

467      Mitte  eines  hellen  Streifens  (von  469  bis  466). 

>  Noch  eine  dunkle  Bande  liegt  vor  der  hellen  Linie  oder  dem 
hellen  Streifen  im  Blau,  auch  scheinen  ausserdem  in  diesem 
Spectrum  noch  einige  helle  Linien  zu  sein,  so  wurde  wiederholt 
eine  solche  von  der  Wellenlänge  517.5  Mill.  Mm.  vermutheL 
Nach  dem  rothen  Ende  erstreckt  sich  das  Spectrum  nicht  viel 
über  die  erste  Linie  hinaus,  nach  dem  Blau  scheint  es  sich  etwas 
weiter  über  die  brechbarste  helle  Linie  fortzusetzen ,  als  es  in 
dem  Spectrum  des  vorigen  Sterns  der  Fall  war. 

Bei  dem  dritten  Stern  (+  36®  3956)  scheint  das  Spec- 
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trum  nach  dem  rothcn  Ende  ^urch  die  erste  Linie  begrenzt  zu 
sein,  nach  dem  anderen  Ende  erstrockt  es  sich  nur  sehr  wenig 
über  die  Linie  im  Blau  hinaus.     Die  Messungen  ergaben: 

580.3  Recht  gut  sichtbare  Linie. 
567      Schwach. 
588      Nur  zeitweilig  sichtbar. 

467.5  Hell  und  breit,  verhältnissmässig  nicht  so  auffallend  als  in  den 
anderen  Sternen. 

Die  dunkle  Bande  im  Gelb,  die  besonders  bei  dem  zvyeiten 
Stern  sehr  auffallend  war,  scheint  hier  nicht  vorhanden  zu  sein. 

Die  Farbe  der  drei  Sterne  ist  schwer  zu  besUiumen,  die 
beiden  ersten  erschienen  gelblich,  der  letzte  weisslich  gelb. 


Intensitatscurven  der  Sterne. 


Mr 


Die  Spectra  der  drei  Sterne  zeigen  nach  den  obigen  Beob- 
achtungen zweifellos  eine  Uebereinstimmung  in  Bezug  auf  die 
Lage  der  hellen  Linien ;  die  Abweichungen  in  den  Angaben  der 
Wellenlängen  sind  nicht  beträchtlicher,  als  man  es  bei  so 
schwierigen  Messungen  erwarten  kann.  Der  Unterschied  besteht 
nur  in  Intensitätsverschiedenheiten,  sowohl  der  Linien,  als  auch 
einzelner  Partien  des  continuirlichen  Spectrüms.  Die  Annahme 
welche  Wolf  und  Rayet  aus  ihren  Beobachtungen  ziehen,  'dass 
die  4  Linien  in  dem  zweiten  Sterne  den  Speciren  zweier  ver- 
schiedener Gase  angehören,  da  inf  den  beiden  anderen  Sternen 
die  zwei  Linien  im  Gelb  fehlten,  ist  man  nach  meinen  Beobach*- 
tungen  nicht  mehr  aufrecht  zu  erhalten  berechtigt,  da  ich  die 
I  Linien  in  dem  Spectrum  eines  jeden  der  drei  Sterne  erkennen 
konnte. 

Es  ist  mir  übrigens  sehr  auffallend,  dass  die  früheren 
Beobachter  die  Linien  im  Gelb,  wenigstens  im  Speclrum  des 


Berichie d. K.S.  deseJLd.  Wiss. 
Zur  Ahhcnidivny  ifon  Jf,C  Vtyel . 


l)ih.An$tv.J.C'.Bdch  Ijeipzi^ 
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dritten  Sterns  nicht  gesehen  haben,  da  sie  dort  viel  leichler 
sichtbar  sind  als  die  Linie  im  Grün  (W.  L.  536  Mill.  Mm.)  im 
Spectrum  dieses  Sterns,  oder  als  die  letztgenannte  Linie  im 
Spectrum  des  zweiten  Sterns. 

Ich  habe  schliesslich  noch  aus  den  oben  mitgetheilten  Beob- 
achtungen von  Wolf  und  RüxjqI  auf  graphischem  Wege  die 
Wellenlängen  der  4  Linien  im  Spectrum  des  zweiten  Sterns  ab- 
geleitet und  finde  in  vorzüglicher  Uebereinstimmung  mit  meinen 
Beobachtungen  folgende  Werthe : 

578  Mill.  Mm. 
569     »        » 
586     »        • 
467     >        » 

Bothkamp  1874,  Jan.  18.  H.  C.  Vogel. 


W.  Scheibner,  lieber  Mütelwerthe»  Auszug  aus  einem  an 
Herrn  Prof.  Pechner  gerichteten  Schreiben. 

In  Betreff  des  Verhältnisses  zwischen  dem  arithmetischen 
und  geometrischen  Mittel  bin  ich  auf  folgende  Ueberlegungen 
gekommen,  die  ich  mir  erlaube  Ihrer  Prüfung  zu  unterbreiten. 

Sei  II  ein  zunächst  noch  unbestimmter  MitteKverth  aus  einer 
Anzahl  von  Beobachtungswerthen  a|  Oj  •  •  •  ^m  ^  ^"^  ^^^^  ^^^ 
binomischen  Satze 

so  können  die  durch  die  Gleichung 

(x-tf,)  (a;-a,)  (x^a^)  .  .  .  [x-^aj  = 

deßnirten  Grössen  fii  fi2  hs  -  '  *  hm  ^^^  ^^^  ^^  ^^^'^  empirische 
Mittelwerthe  betrachtet  werden ,  und  namentlich  wird  /U|  dem 
arithmetischen,  /u^  dem  geometrischen  Mittel  aus  den  Werthen  u 
gleich.  Der  Quotient /i]]J :  juJ^J  fällt  mit  dem  sogenannten  har- 
monischen Mittel  zusammen. 

Nennt  man  a^  a^  a^  .  .  ^  ot^^  die  Störungen  oder  Abwei- 
chungen der  Beobachtungen  vom  wahren  Mittel  und  setzt  dem- 
nach 

^1  -_  a^  =»  a,    ,    /«-«,  =  a,   ,    ju  -  o,  «  a,  .  .  .  /i  -  u^  =  ff,„  , 
so  wird 
(x  -  a,)  {X  -  a,)  (ac  —  oj  . . .  (a;  —  a,^)  « 

=  (rc  — /i  +  aj  (cc  —  ^  +  aj  . . .  (x  —  jt«  +  a„^) 

=  (a;-/i)«»  +  />,  (x-iu)"»-'  -h  p,  (x  -/l)'"-^  . .  +  p„, 

^'0  Pi  Ps  /^  •  •  •  Pm  di^  bekannten  symmetrischen  Supnien  ^a| , 
2ai  »2 )  '^^i  ^2^i>  '"  ^^i  ^2-'^m  bezeichnen.  Entwickelt  man 
nach  den  Potenzen  von  x,  so  folgt 


ÜBER  MlTTBLWBIITHE  SAS 

und  durch  Gleichselzung  der  Goefficienten : 

elc. 
Wenn  fii=iitt,  so  wird  Pi  =  0  und  wegen 

/^2  =  -  j  -a?  =  -  Y  «1  , 

wo  €2  (l^n  minieren  quadratischen  Fehler  bedeutet.    Hiermit  er- 
halt man  die  Reihe  von  Gleichungen 

^'        '^   V  m-</«*       m.m-1.m-l /*»/ 

u.  s.  w.  allgemein 

m.m— l.m— S.m— a  /u*  "•"  '  */ 
üie  Wurzelausziehung  ergibt 

/     ,.,<., ,a.t-8  (1-1)3     A   4        j 

"*■  Vm.m-l.m-i.m-3  "*       8(m-i:2^  /  i»*  "  ') 


M4 
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oder  mit  Vernachlässigung  der  durch  fi^  (i* 
Glieder : 


iBultiplicirten 


J.m-I  ^2/ 
m-1  ^V 


1 ?_  i*^ 

S.m-1  ^V 

« w 


FUr  das  harmonische  Mittel  endlich  erhalt  man 


m-4    p4  _ 


SO  dass  also  die  Correclion  des  harmonischen  Mittels  ungefähr 
doppelt  so  gross  ist,  als  die  des  geometrischen,  wenn  beide  aus 
dem  arithmetischen  Mittel  hergeleitet  werden  sollen. 

Gotha,  28.  December  1861. 


Nachschrift. 

In  Veranlassung  Ihres  güligen  Schreibens  habe  ich^dio  spä- 
teren Glieder  der  Ihnen  früher  mitgelheillen  Ausdrücke  unter- 
sucht. Will  man  die  gegebenen  Entw  ickelungcn  nach  den  ab- 
steigenden Potenzen  von  /u  weiter  fortsetzen ,  so  wird  sich  die 
Einführung  der  mittleren  cubischen,  biquadratischen  .  .  .  Fehler 
an  Stelle  der  symmetrischen  Summen  p,-  empfehlen.  Setzt  man 
domgemäss 

so  ei^eben  die  bekannten  7Veu;/oti^schen  Formeln 

Pi  =  j   ]  Pi^x  H  -  Pl-2  «2^  +  ^-3  «3'*  •  •  •  ±  Pl  d  +  «/  }  • 
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Da  nun  allgemein 

^'         "^    (         m  /«         m.m— 4  ^'^       m.m— 4.m— 4  ^*  "^  *  '  ' ) 
$2;efünden  worden,  so  lassen  sich  hier  ohne  Schwierigkeit  die  er- 
forderlichen Substitutionen  und  Wurzelausziehungen  nusfulnen. 
Man  kommt  indessen  in  Bezug  auf  das  geometrische  und 
harmonische  Mittel  kurzer  auf  folgendem  Wege  zum  Ziel.    Aus 

hZ  =  «1 02  .  .  .  Ä^  =  irifi^an 
folgt  sogleich 

»*  lg  ^m  =  ^  lg  ^  +  ^  'g  (^  -  ^) 
und  durch  Reihenentwickelung 

Mithin  wird 

/!„,   =  /tie         i"         2/4*^        3jii»         4,11*  • 

wo  p  s=  2 , 7 1 828  die   Basis  der  natflrlichen  Lnfsarithwien   be- 
zeichnet. 

Analog  erhiill  man  für  das  harmonische  Mittel 

IM 


mfi 


.|, 


4^^  +  !^V^+... 

In  den  beiden  entwickelten  Ausdrücken  kommt  also  die 
Zahl  m  der  Beobachtungen  explicite  gar  nicht  vor.  Ich  bemerke 
noch,  dass  die  mittleren  Fehlifr  der  verschiedenen  ungeraden 
Ordnungen  stets  mit  Rücksicht  auf  die  Vorzeichen  der  einzelnen 
Abweichungen  von  /i  berechnet  werden  müssen.  Ini  IVbrigen 
bedeutet  /i  einen  beliebig  gewilhllen  Mittel werlh,  und  nur 
wenn  jti  das  arithmetische  Mittel  liezelchnen  soll,  ist  «j  =  0 
zu  setzen. 
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SelbstversUindlich  setzen  die  vorhergehenden  Entwickelun— 
gen  stillschweigend  voraus,  dass  die  benutzten  Reihenentwieke— 
lungen  hinreichend  rasche  Convei'genz  besitzen,   mit  anderen 
Worten^  dass  das  Mittel  fi  die  Abweichungen  a  an  Grösse  be- 
trächtlich übertrifft.    Die  logarith mische  Reihe  würde  sogar  di> 
vergiren  und  dadurch  selbst  theoretisch  ihre  Anwendbarkeit 
verlieren,  wenn  das  Quadrat  eines  einzigen  a  den  Werlh  von  f«^ 
überstiege.    In  den  Fällen,  wo  die  Convergenz  gar  nicht  oder  für 
die  numerische  Rechnung  nicht  stark  genug  stattfindet,   wird 
man  sich  häufig  dadurch  helfen  können ,   dass  man  den  Null- 
punkt der  Beobachtungsw^erthe  a  verschiebt,  mit  anderen  Wor- 
ten, dieselben  um  eine  Constante  ändert,  welche  dann  auch  dem 
wahren  Mittel  ^  hinzugefügt  werden  muss,  während  die  a  un- 
geändert  bleiben.     Die  früher  so  genannten  empirischen  Mittel- 
werthe  werden  dadurch  freilich,  mit  Ausnahme  des  arithmeti- 
schen Mittels  fii ,  für  welches  die  nämliche  Modification  eintritt, 
in  complicirterer  Weise  afficirt. 

Es  sei  mir  gestattet,  hierbei  noch  auf  einen  eigenthümlicfaen 
Umstand  aufmerksam  zu  machen,  der  zeigt,  wie  vorsichtig  man 
bei  Anwendung  von  Resultaten  der  Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung zu  verfahren  hat.  Wenn  insbesondere  die  Abweichungen 
vom  Mittel  das  Gesetz  der  Beobachtungsfehler  befolgen,  so  wird 
man  nach  Ihrer  eigenen  Bemerkung,  unter  Voraussetzung  einer 
hinlänglich  grossen  Anzahl  m  von  Beobachtungen,  für  den 
wahrscheinlichsten  Werth  von  e»  den  Ausdruck 


<"c-*  'd< 


setzen   dUrfen.      Dieses   Integral   verschwindet   fUr  ungerade 
Werthe  von  n ,  wahrend  für  ein  gerades  n  =  2» 


Da  aber  für  n  =  4     e|  =s  —  wird,  so  erhält  man 
€^=a  4.3.ö...(«i^-4)«:f. 

Dennoch  würde  man  auf  einen  Widerspruch  geführt  werden, 
w  ollle  man  in  die  oben  für  lg  fi„^  erhaltenen  Reihenentwickelun- 
gen diesen  » wahrscheinlichsten  «i  Werth  sul>stituiren.  fn  der 
That  ergibt  sich  sogleich 
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\aJL^^      ^-S»-     -«y-^      /i?V' 

und  diess  ist  offenbar  eine  divergirende  Reihe  mit  unendlicher 
Summe ,  wofern  die  Summe  der  Fehlerquadraie  nicht  ver- 
schwindet. 

Es  ergibt  sich  mithin  das  bemerkenswerthe  ResulUit,*  dass 
withrend  die  nach  den  e^  fortschreitende  Reihe  für  geeignete 
Werthe  von  /w  convergirt,  durch  Substitution  der  wahr- 
scheinlichsten Wefthe  der  cJI  an  Stelle  der  wahren 
Werthe,  nothwendiger  Weise  Divergenz  eintritt.  Damit  ist  na- 
türlich nicht  gesagt,  dass  bei  der  numerischen  Rechnung  nicht 
eine  hinlUngliche  Approximation  erzielt  werden  könne,  wenn  in 
den  Anfangsgliedern  der  Reihe  jene  Substitution  angewandt 
wird,  immer  vorausgesetzt,  dass  fi  gross  genug  ist. 


W.  Scheibner,  Veber  einige  allgemeine  Cmvergenzsüfze. 
Auszug  aus  einem  an  Herrn  Prof.  "**  gerichteten  Schreiben,  d.  d. 
Leipzig,  30.  Mai  187^ 

Functionen,  welche  durch  unendliche  Reihen  deßnirt  wer- 
den, deren  einzelne  Glieder  stetig  sind,  brauchen  bekanntlieh 
selbst  nicht  stetig  zu  sein,    fn  der  That  oonvergirt  die  Reihe"*) 

sin.T  —  \  sin  2a?  + 1  sin  3,t  ± , . .  ==  fx 

für  alle  reellen  Werthe  von  a?,  ist  für  —  tt  <  ar  <  tt  durch 
^x  darstellbar,  verschwindet  für  aj=:±7r  und  wird  ausser- 
halb dieses  Intervalles  durch  die  Kigenscbaft  der  Periodicität 
f  x-h^7i)  =/Lc  charakterisirt.  Folglich  ist  f[mn)  =0  für  jede 
ganze  positive  und  negative  ganze  Zahl  m  (exci.  der  Null)  un- 
stetig. For/ri>r*sche  Reihen  aber  lassen  sich,  nach  einer  von 
Jacobi  herrührenden  Bemerkung,  nur  dann  differentiiren,  wenn 
sie  für  —  oo  <  a:  <  oo,  d.  h.  für  alle  reellen  Werthe  des  Argu- 
ments stetig  sind.  Der  Beweis  ergibt  sich  einfach  genug.  Denn 
setzt  man  allgemein 

fx  r=  |^«„e'^''   ,  rx  «  SJ^e'^^i  , 
so  hat  man 

Während  die  directe  Differentiation 

/"a:=:|^na„ie"^' 

liefern  würde.  Letzlere  kann  folglieh  nur  gestattet  sein,  d.  h. 
auf  eine  convei^irende  Reihe  führen,  wenn  h^  =  na^i  oder 


♦)  Verfzl.  Abel  in  Crelle's  Journal  I,  S.  314  und  des  Verf.  Schrift  über 
unendliche  Reihen  etc.  S.  4  4. 
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ist.    Durch  partielle  Intef^ration  erhält  man  aber 

mithin  wenn  x^  .T2  .  .  .   Unstetigkeitsstellen    zwischen  cto    und 
Xq  -I-  ^n  bedeuten, 

oder 


*»  = 


wo 


Dieser  Ausdruck  müsste  für  alle  Werlhe  von  n  verschwinden. 
Hierzu  wird  die  Gleichheit  /"(.To+Stt)  =/><)  und  die  Abwesen- 
heit der  Unstetigkeitsstellen  Xn  erfordert,  oder  was  wegen 
[[x-^^n]  =/a7  dasselbe  ist,  die  Function  muss  für  alle  reellen 
Werthe  von  x  stetig  sein,  wenn  die  convergirende  Fowr/er'sche 
Reihenentwickelung  difTerentiirbar  sein  soll*). 

Anders  würde  sich  die  Sache  gestalten,  wenn  der  Conver- 
genzbezirk  der  unendlichen  Reihe  nicht  auf  eine  Linie  (wie  hier 
die  Linie  der  reellen  Werthe)  beschränkt  wäre.  Dann  würde 
die  Reihe  die  Werthe  einer  monogenen  und  stetigen  Function  für 
den  Bereich  eines  Flächenstückes  darstellen  und  sich  inner- 
halb desselben  diflerentiiren  lassen,  aber  im  Allgemeinen  nicht 
auf  der  Grenze.    So  ist  z.  B.  der  Gonvergenz-  und  Stetigkeits- 

bezirk  einer  Potenzreihe  Px  as  2  a^x?^  eine  durch  zwei  con- 

-00  " 

centrische  Kreise  begrenzte  Rtngfläche.  Innerhalb  dieser  Fläche 
ist   F'x  sssJS no^x^''\    aber  während   unter  Umständen  die 

erste  Gleichung  auf  den  Peripherien  jener  Kreise  noch  gelten 
kann,  braucht  die  zweite  Gleichung  nicht  gleichzeitig  gültig  d.  h. 
convergent  zu  sein.     Die  Fomv>r*schen  Reihen  gehen   hervor, 


♦)  Vergl.  a.  a.  0.  S.  43. 
Math.-phy8.  Classe.   1*^73.  38 
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wenn  die  Radien  der  beiden  ooncentrischen  Kreise  zusammen- 
fallen. Dann  bleibt  in  üc  =  re^'*  bloss  <p  variabel,  und  man  er- 
halt, wenn  etwa  r  «s  1  gesetzt  wird, 

oder 

Letztere  Reihe  bleibt  nach  dem  Früheren  nur  gültig,  sobald  die 
Stetigkeit  von  fq>  an  keiner  Stelle  der  Peripherie  unterbrochen 
ist,  obgleich  die  Convergenz  der  Entwickelung  für  fq>  wie  be- 
kannt durch  diesen  Umstand  nicht  beeinträchtigt  wird. 

Bei  positiver  Erstreckung  der  Integration  längs  der  Grenze 
eines  Stetigkeitsbezirks  einer  monogenen  Function  hat  man  in- 
nerhalb jenes  Bezirkes 

folglich  für  eine  Summe  von  Functionen 

Wenn  nun  fx  =  \\m  {fiX-h  fiX^  , , +f^x)  die  Summe  einer 
convergirenden  Reihe  bedeutet,  so  ist 

"^'^%mj  [t'-xyi  "'        tmj[t^x)2  "^ 

=  f'x  =  Hm  [fi'x  +  f/x  +  ..  ^fnX)  , 
d.  h.  die   convergiren.de  Reihe   ist  innerhalb  jenes 
Stetigkeits-  resp.  Convergenzbezirks  differentiir- 
bar. 


Als  eine  Mahnung  zur  mathematischen  Vorsicht  füge  ich 
folgenden  Beweis  dafür  bei,  dass  zwei  Halbe  kein  Ganzes 
machen ! 

Es  handele  sich  z.  B.  um  das  Integral 

/«     xdt  ,  p^     osdt 

.irr^  oder  «=y -^^_^. 

Man  wird  geneigt  sein 

/*     xdt      _  p     xdl      _  ,    4  4-3? 
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und  demnach  li  =  2  lg  /^"^   ,    so  wie 

f  ••  SB 

/•'     xdt  P"     xdt 

folglich  t;  SS  S  arc  tgo:  zu  selzen.  Dennoch  ist  diese  Folgerung, 
wie  leicht  zu  zeigen,  nicht  richtig.  Um  zunüchst  bei  v  stehen 
zu  bleiben,  wollen  wir  die  Definition  durch  das  Integral  zur 
Reihenentwickelung  nach  den  Potenzen  von  x  benutzen,  und 
die  Fülle 

a)  mod  a;  <  4     und     b)  mod  cc  >  1 
unterscheiden.    Im  ersten  Falle  darf  man  wegen  mod  x/  <  1 

setzen  und  erhält  ohne  Schwierigkeit 

V  =  f  {x  —  x^l^-h  x'H*  --  xU^  ±  .  .)  dt 

=:  2x --  ^ x^  +  ^ x^  --  ^ xT  ±  .  .  =  2  arcigx . 

3  5  7 

Im  zweiten  Falle  d<')gegen  sei  f  =  e*"*,  damit  mod  an/ >  4 
bleibe  und 


werde.    Damit  ergibt  sich 

Hieraus  würde  die  unrichtige  Gleichung 

arc  tg  0?  +  arc  tg  —  =  0 

folgen.    Der  wahre  Werth  von  v  ist 

tx 

und  dieser  kehrt  wirklich  sein  Vorzeichen  um,  \venn  man  — 

38* 


572     W.  ScRBrBNRR,  Über  rinigb  allgkmeinb  Convergexisätze. 
für  .r  setzt.    Auf  analoge  Weise  muss 

genommen  werden,  ein  Ausdruck,  der  ebensowohl  2  I0&;  -^t?L 
wie  2  log  -^  bedeutet,    selbstverständlich   ganz    unabhängig 

davon,  ob  mod  .t  >  4  oder  <  1  ist. 

Man  wird  sich  also  vor  dem  unvorsichtigen  Gebrauche  von 
Gleichungen  wie 

lg  x^  =  2  Ig  X  oder  arc  tg  j^ri  =  2  arc  tg  .t 

zu  hüten  haben,  bei  denen  in  d«»r  That  die  rechten  und  die  lin- 
ken Seiten  nicht  identisch  sind.  Denn  während  links  perio- 
dische Functionen  mit  den  resp.  Perioden  2m  und  ft  stehen, 
haben  auf  der  rechten  Seite  die  betreffenden  Perioden  den  dop- 
pelten Betrag.  — 


Dr.  Worm  Möller,  Die  AbhängUjkeü  des  arteriellen  Drtickes 
von  der  Blutmenge,  Aus  dem  pbysiologischeD  Institute  zuLeipug, 
vorgelegt  von  dem  wirklichen  Mitglicde  C.  Ludwig, 
Mit  zwei  Holzschnitten  und  einer  Tafel. 

§   <. 

Einleitung.    Yersachsanordnnngen. 

Wenn  die  Gefdsswand  bei  jedem  üehnungsgrade  denselben 
ElastiKitäiscoefßcienten  besässe,  so  würde  die  an  jedem  Orte  des 
GefÜsssyslems  vorhandene  Spannung  nur  von  der  Füllung  des- 
selben mit  Blut  abhängig  sein.  Hieraus  würde  wie  bekannt 
folgen,  dass  der  Druck  innerhalb  der  Gefässe  —  gleichgiltig,  ob 
sich  das  Blut  in  Ruhe,  oder  in  Bewegung  befände  —  mit  der 
wachsenden  Blutmenge  zunehmen  mttssle.  In  der  That  ist  je- 
doch dieses  letztere  nicht  der  Fall ;  denn  die  Gefflsswände  sind 
zum  Theil  wenigstens  mit  Muskeln  versehen,  überall  aber  8n- 
dern  sie  nach  vorgängiger  Reckung  ihre  Elastizität.  —  Wie  sehr 
sich  die  hieraus  hervorgehenden  Veränderungen  in  der  Span- 
nungsfähigkeit der  Wände  geltend  machen,  geht  zur  Genüge  aus 
alltäglichen  pathologischen  und  chirurgischen  Erfahrungen,  und 
ebenso  aus  bekannten  physiologischen  Beobachtungen,  so  z.  B. 
aus  dem  starken  Absinken  des  Druckes  und  der  Geschwindig- 
keit hervor,  die  nach  der  Durchschneidung  des  Rückenmarkes 
ohne  jeglichen  Blutverlust  eintreten.  Es  wird  hieraus  ersicht- 
lich, dass  die  Abhängigkeit  des  Blutdruckes  von  der  Blutmenge 
verwickelter  ist,  als  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen  möchte. 

Trotz  der  eminenten  Bedeutung,  welche  die  Lösung  dieser 
Frage  für  die  Medicin  besitzt,  sind  methodische  Untersuchungen 
über  den  Einfluss  der  Blutmenge  auf  den  Blutdruck  kaum  vor- 
handen. Vergeblich  sucht  man  in  dem  grossen  Heer  von  Mono- 
graphien und  Abhandlungen  über  Aderlässe   und  Transfusion 
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nach  planmassig  angestclllcn  Versuchsreihen ;  nur  in  zwei  Ar- 
beiten, den  Abhandlungen  von  Goltz*]  und  von  Tappeiner**) 
ist  diese  Frage,  insofern  sie  den  Einfluss  der  Herabsetzung  der 
Blutmenge  betrifll,  einer  experimentellen  Untersuchung  unter- 
worfen worden. 

Durch  die  Versuche  von  Goltz  am  Frosche,  und  die  ent- 
sprechenden Tuppeiner^s  am  Kaninchen  ist  festgestellt,  dass  den 
Thieren  ein  sehr  bedeutender  Bruchtheil  ihres  Blutes  entzogen 
werden  könne,  ohne  dass  die  Geschwindigkeit  des  Stromes  und 
der  Druck  in  den  grossen  Zweigen  der  Aorta  in  entsprechender 
Weise  beeinträchtigt  wird. 

Da  nun  die  Geschwindigkeit  von  dem  Unterschiede  der 
Spannungen,  diese  aber  von  dem  Elastizitätscoefficienten  der 
Wandungen  und  von  dem  Grade  ihrer  Ausdehnung  durch  die 
Masse  der  Flüssigkeit  abhängen,  so  ist  es  einleuchtend,  dass  der 
Widersland,  welchen  die  Wandungen  der  Ausdehnung  entgegen- 
setzen, zunehmen  muss,  wenn  ihre  Spannung  sich  unverändert 
erhalten  soll,  trotzdem  dass  sich  die  ausdehnende  Flüssigkeits- 
menge vermindert  hat.  Mit  einem  Worte,  dem  Blutvolumeu, 
das  die  Gefösshöhle  enthält,  kann  sich  die  Dehnbarkeit  ihrer 
Wand  jedenfalls  bis  zu  einem  gewissen  Grade  anpassen. 

Obwohl  nun  von  vornherein  nicht  einzusehen  ist,  warum 
das,  was  bei  einer  Verminderung  des  normalen  Blutvolumens 
gUt,  nicht  auch  bei  einer  Vermehrung  desselben  eintreten  sollte, 
so  hat  dennoch  die  ärztliche  Praxis  nach  beiden  Richtungen 
hin  einen  wesentliohen  Untersdiied  angenommen.  Denn  sie  hat 
sich  nicht  gescheut,  das  Blut  pfundweise  zu  entziehen,  wohl 
aber  hat  sie  bei  Transfusionen  die  sogenannte  depletorische 
Methode  angewendet,  wenn  jene  an  einem  nioht  schon  vorher 
durch  grosse  Blutverluste  erschöpften  Individuum  ausgeführt 
werden  sollte.  Diese  Handlungsweise  hat  nur  bei  acuten  Ver- 
giftungen z.  B.  durch  Kohlenoxyd  ihre  Begründung.  In  diesem 
Falle  werden  wir  nim  Stande  sein,  die  nachtheiligen  Einflüsse 
des  Giftes  zu  eliminiren,  wenn  wir  die  Biutmasse,  welcher  das 
Gift  beigemengt  ist,  aus  dem  Körper  entfernen  und  an  die  Stelle 

Wenn 


*)  Goltz,  Virchow's  Archiv.  29.  Bd.  p.  394. 
*♦)  Tappeiner,  diese  Berichte,  Jahrgang  4872,  p.  49J. 
*^*)  Dr.  A.  Eulenburg  and  Dr.  L.  Landois,  Die  Transrusion  des  Blutes. 
Berlin  4866,  p.  47—4  8. 
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man  dagegen  bei  den  verschiedensten  Ernährungskrankbeilen 
der  Transfusion  eine  Entleerung  vorhergehen  lüsst,  so  ruht  diese 
Handlungsweise  weniger  auf  Beweisen,  als  auf  traditionellen 
Anschauungen. 

Um  die  Haltbarkeit  derartiger  Ansichten  zu  prüfen,  zugleich 
aber  um  die  im  physiologischen  Laboratorium  gebräuchlichen 
Methoden  praktisch  kennen  zu  lernen,  habe  ich  im  Sommer 
1870  im  physiologischen  Institute  zu  Leipzig  ein  Paar  bezugliche 
Versuche  ausgeführt.  Da  diese  Versuche  für  die  vorliegende 
Frage  in  vielfacher  Hinsicht  Interesse  darboten,  habe  ich  die- 
selben auf  Wunsch  des  Herrn  Professor  Ludwig  im  Sommer  1872 
fortgesetzt. 

Meine  Versuche  sind  sämmtlicb  an  Hunden  ausgeführt.  Da 
es  in  meiner  Absicht  lag,  ein  im  Verbältnisse  zum  Körpergewicht 
möglichst  grosses  Blutquantum  einzuspritzen,  habe  ich  kleine 
Versuchsthiere  ausgewählt.  Um  einen  Maassstab  für  die  Beur- 
theilung  der  eingeführten  resp.  der  entleerten  Biutmengo  zu 
gewinnen,  wurden  die  Hunde  zuerst  gewogen,  um  das  einge- 
führte resp.  das  enüeert^  Blutvolumen  in  Prozenten  des  Kör- 
pergewichtes ausdrücken,  und  verschiedene  Versuchsthiere 
untereinander  vergleichbar  machen  zu  können. 

Die  eine  a.  carotis  wurde  mit  einem  Hg.-Manometer  ver- 
bunden, das  die  Veränderungen  des  Standes  auf  einen  mit  be- 
kannter Geschwindigkeit  fortlaufenden  Papierstreifen  ununter- 
brochen aufschrieb.  Nachdem  der  Blutdruck  längere  Zeit  hin- 
durch notirt,  und  somit  die  Grenze  seiner  normalen  Schwan- 
kungen erkannt  war,  wurde  eine  vena  jugularis  geöffnet,  und 
in  dieselbe  eine  Canüle  eingeführt. 

Gleichzeitig  wurde  ein  grosser  Hund  verblutet,  das  entr- 
leerte  Blut  defibrinirt,  sorgfältig  filtrirt,  und  in  einem  von  war- 
mem Wasser  umgebenen  Gefässe  auf  eine  Temperatur  von  38^ 
bis  39^  G.  während  der  ganzen  Versuchszeit  hindurch  gehalten. 
Die  ebenfalls  attf  38^  C  erwärmte  Spritze,  mit  deren  Hilfe  die 
Blutinjectionen  in  die  vena  jugularis  geschahen,  fasste  42  Gem. 
Blut;  es  wurde  in  allen  Fällen,  in  denen  nichts  Specielles  an- 
geführt ist,  von  dem  Inhalte  der  Spritze'  40  Gem.  transfundirt. 
Den  Rest  von  2  Gem.  Hess  ich  in  der  Spritze  zurück,  um  die 
Ueberführung  einer  kleinen  Menge  von  Schaum  zu  vermeiden, 
die  aus  dem  defibrinirten  Blute  aufgestiegen  war. 

Bevor  ich  auf  die  Beschreibung  der  Versuche  eingehe,  will 
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ich  kurz  orörlern,  warum  ich  mich  auf  die  Auswerthung 
des  Druckes  in  der  Carotis  beschränkt  habe,  welche  Mo> 
mente  bei  der  Analyse  dieser  Druckmessungen  hauptsächlich 
berücksichtigt,  und  welche  Versuch smodifica tionen  ein« 
gefuhrt  worden  sind. 

Die  Bestimmung  des  Blutdruckes  in  der  a.  carotis  empfahl 
sich  vor  derjenigen  anderer  Werthe  z.  B.  des  Druckes  in  einer 
Vene  oder  der  Geschwindigkeit  in  einer  Arterie  nicht  allein 
wegen  der  bequemen  Ausführung  der  Messung,  sondern  auch 
darum,  weil  der  Druck,  der  In  der  a.  carotis  vorhanden  ist,  be- 
kanntermassen  sehr  annähernd  in  allen  übrigen  grossen  Arterien 
des  Aortensystems  besteht.  Somit  wird  durch  diese  Bestimmung 
die  Druckhöhe  gemessen,  unter  welcher  das  Blut  in  die  Gapilla- 
ren  des  Aortenbaumes  eindringt,  jedenfalls  also  eine  der  wich- 
tigsien  Constahten,  welche  die  Energie  des  Stromes  bedingen. 

Wenn  man  den  Druck  als  Erkenntnissmittel  verwendet,  so 
ist  zu  beachten,  dass  derselbe  auch  in  der  Norm  stets  innerhalb 
gewisser  Grenzen  schwankt.  Darum  kann  ein  Anwachsen  des 
Druckes  nur  dann  als  die  Folge  einer  von  dem  Beobachter  will- 
kührlich  eingeführten  Bedingung  angesehen  werden^  wenn  der 
mittlere  Druck  so  lange  auf  einem  höheren  Werthe  verweilt,  als 
die  neue  Bedingung  wirksam  bleibt,  wenn  also  namentlich  beim 
Eintritte  von  Schwankungen  die  unteren  und  oberen  Grenzen 
derselben  augentdllig  höher  liegen  als  vorher.  Selbstverständ- 
lich ist  es  demnach,  dass  man  den  Druck  nicht  blos  wäh- 
rend und  unmittelbar  nach  der  Einspritzung,  son- 
dern auch  einige  Zeit  nach  derselben  beobachtet. 
Denn  das  Ansteigen  der  Aorlenspannung,  welches  während  der 
Einspritzungen  selbst  staltfindet,  kann  für  unsere  Frage  von 
keinem  Belange  sein,  weil  zu  der  genannten  Zeit  der  Strom  des 
Blutes  zum  Herzen  eine  neue  Beschleunigung  erfahrt,  in  Folge 
welcher  das  den  Ventrikeln  zu  Gebote  stehende  resp.  das  von 
dem  linken  in  die  Aorta  geworfene  Blutvolum  anwachsen  muss.*) 

Aus  der  gemessenen  Druckhöhe,  unter  welcher  das  Blut  in 
die  Capillaren  des  Aortensystems  eindringt  lässt  sich,  wie  es 
scheint  auch  einiger  Aüfschluss  gewinnen  über  die  Spannung  im 


*)  Dass  man  bei  dem  Studium  der  Druckverhältnisse  nach  den  Blul- 
enllecrungen  nach  ähnlichen  Grundsätzen  zu  verfahren  hat,  bedarf  keiner 
Erörterung. 
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Venensyslemo  und  über  dio  in  der  Zeiteinheit  duroh  das  Her2 
g<?fUhrte  Blutmenge.  Der  arterielle  Druek  wird  ja  geregelt  dureb 
die  Grösse  des  mittleren  Widerstandes  ;Reibung  und  Druek  im 
entgegengesetzten  Sinne  des  Ausströmens  an  den  UebergBngen 
der  Arterie  in  die  Capillaren)  und  andererseits  durch  das  Blut- 
vohiro,  welches  in  der  Zeiteinheit  aus  dem  Herzen  in  die  Aorta 
überströmt.  Eben  deshalb  kann  man  aus  dem  Stande  der  Druck- 
höhe in  der  a.  carotis  mit  einem  gewissen  Grade  von  Wahr- 
scheinlichkeit erschliessen,  ob  durch  die  Vermehrung  des  Blut- 
volums eine  erhöhte  Spannung  in  dem  Venensystem  eingetreten 
ist.  Ist  dieses  geschehen,  so  wird  sie  sich  auch  als  eine  Er- 
höhung des  Widerstandes  gegen  den  aus  der  Aorta  fliessenden 
Strom  äussern,  und  zugleich  wird  sie  einen  vermehrten  Zu- 
fluss  zum  Herzen  veranlassen,  weil  der  Lungenaspiration  wegen 
der  Druck  innerhalb  der  diastolischen  Ventrikel  immer  unter- 
halb des  atmosphMrischen  steht.  Es  würde  somit  die  Geschwin- 
digkeit und  auch  der  Querschnitt  des  Stromes  zum  Herzen  pro- 
portional mit  dem  Druck  in  den  Venen  wachsen.  Durch  diese 
und  ähnliche  Betrachtungen,  welche  im  Laufe  der  vorliegenden 
Untersuchung  sich  von  selbst  aufdrängen,  ist  es  klar,  wie  werth- 
voU  es  sein  würde,  über  die  Spannung  in  den  Venen  direct 
unterrichtet  zu  werden.  Da  nun  aber,  wie  bekannt,  die  jetzige 
Technik  der  Physiologie  keine  andauernde  Messung  der  Druck- 
änderungen in  den  Venen  gestattet,  so  habe  ich  mich  nach 
anderen  Hilfsmitteln  umgesehen,  um  die  Füllungs- 
grade in  den  Venen,  in  den  Capillaren  und  i^n  den 
kleinen  Arterien  schUt'zen  zu  können.  Als  einsol- 
ches  Hilfsmittel  ist  anzusehen  die  künstliche  Ein- 
leitung von  Druckänderungen  mittelst  verschie- 
dener Methoden,  wie  z.  B.  Druck  auf  Leib,  Bewegung  der 
Extremitäten,  Reizung  sensibler  Nerven,  Erstickung.  Es  wurde 
also  geprüft,  ob  die  hierdurch  hervorgebrachten  Aenderungen 
nach  der  Transfusion  innerhalb  anderer  Grenzen  als  vorher  auf- 
treten. Die  hierdurch  erhaltenen  Aufschlüsse  suchte  ich  durch 
die  nach  dem  Tode  des  Thieres  vorgenommene  Section  zu 
ergänzen,  wobei  ich  insbesondere  die  Blutgefässe  der  verschie- 
denen Gewebe  und  Organe  sorgfältig  untersuchte.  Ferner  habe 
ich  mein  Augenmerk  auf  etwaige  Exsudationen  ge- 
richtet und  zugleich  in  einigen  Versuchen  den  Ei n- 
fluss  der  vermehrten  Blutmenge  auf  denLymphslrom  untersucht. 
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£s  ^'urde  in  diesen  Versuchen  der  ducius  ihoracicus  eröffnet, 
die  ausfliessendo  Lymphe  vor,  während  und  nach  den  Ein— 
sfiritBungen  aufgesammelt  und  auf  ihre  festen  Bestandlheile 
untersucht. 

•    i2. 

Versuche. 

Die  Versuche,  welche  ich  ausgeführt  habe,  lassen  sich  in 
folgende  zwei  Hauptgruppen  zusammenfassen. 

I.  Versuche  über  die  Äcnderung  des  Blut- 
druckes in  der  a.  carotis  mit  zunehmendem  Pro- 
zentgehalt des  Körpers  an  Blut. 

II.  Versuche  über  die  Aendcrung  des  Druck 
in  der  a.  carotis  mit  der  Abnahme  der  prozei 
tischen  Blutmenge  des  Körpers. 


es 
n- 


1. 

Versitche  über  die  Aenderung  des  Blutdruckes  in  der  a.  caroiis 
mit  zunehmendem  Prozentgehall  des  Körpers  an  BluL 

Die  Versuche  dieser  Gruppe  können  in  zwei  Abtheilungen 
gebracht  werden. 

\ .  Die  Vermehrung  des  Blutes  geht  von  der  normalen  Blut- 
menge aus, 

2.  Der  Vermehrung  des  Blutes  geht  ein  Aderlass  voraus. 

Abtheilung  1. 

Die  Vermehrung  des  Blutes  geht  von  der  normalen 
Blutmenge  aus. 

Die  hierher  gehörigen  Versuche  bilden  den  Ausgangspunkt 
und  in  vielfacher  Hinsicht  das  Fundament  der  ganzen  Unter- 
suchung. 

Es  schien  mir  von  wesentlichem  Belang,  zunädist  die 
DruckverhSiltnisse  unter  den  einfachsten  Versuchsbedingungen 
zu  sludiren.  Dieser  Zweck  wird  wohl  am  besten  dadurch  er- 
reicht, dass  man  die  nn.  vago-sympathici  und  zugleich  das  Hals- 
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mark  durchschneidet,  weil  nun  die  Störungen,  welche  von 
Seilen  der  nervösen  Centren  der  Gefilss-  und  Sceletmuskeln 
auftreten,  zum  grössten  Theil  ausgeschlossen  sind.  Ich  habe 
deshalb 

a)  Bluteinspritzungcn  in  Thiere  gemacht,  denen  die  vago- 
sympathici  und  das  Halsmark  durchschnitten  waren,  bevor  ich 

b]  dieselben  Versuche  an  unversehrtem  Thiere  ausführte, 
in  den  Beobaditungen ,   in  welchen  nn.  vago-sympathici 

durchschnitten  waren,  geschah  die  Durchschneidung  des  Hals- 
ninrkes  nach  der  im  physiologischen  Institute  zu  Leipzig  übli- 
chen Methode;  der  Blutverlust  war  sehr  gering,  die  Wunde 
wurde  nach  vollendeter  Operation  tamponirt.  In  sämmtlichen 
Versuchen  wurde  mit  Sorgfalt  darauf  geachtet,  ob  eine  Blutung 
durch  die  Wunde  im  Laufe  des  Versuches  staltfand;  es  stellte 
sich  heraus,  dass  in  sämmtlichen  hier  beschriebenen  Versuchen 
keine  ncnncnswerlhe  Blutung  eintrat. 

Anstatt  einer  Wiedergabe  des  gesammten  Details  der  ein- 
zelnen Versuche  ziehe  ich  es  vor,  die  wichtigsten  Data  jedes 
derselben  in  tabellarischer  Uebersichl  zu  geben. 
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Anmerkung.  Um  jedes  Missverständniss  der  vorstehenden  Tabelle  zu 
heben,  dient  folgende  Erlöuterung: 

Die  erste  Verticalreihe  enthält  die  Versuchsanordnungen  und  die 
Druckböhen  Im  Laufe  der  Zeit  vor  der  ersten  Einspritzung,  die  zweite 
Verticalreihe  (0)  den  Druck  (27«"»")  unmittelbar  vor  der  ersten  Ein- 
spritzung, die  dritte  Verticalreihe  (I)  die  verschiedenen  Druckhöhen  nach 
der  ersten  Einspritzung,  die  vierte  Verticalreihe  (II)  die  verschiedenen 
Druckhöhen  nach  der  zweiten  Einspritzung  u.  s.w.  — Die  drei  Horizontal- 
reihen mit  fetten  Zahlen  geben  die  Druckhöhen  (Millimeter),  die  drei  Hori- 
zontftlreihen  mit  kleinen  Zahlen,  die  entsprechenden  Zeiten  (Sccunden)  an ; 
die  oberste  Horizontalreibe  mit  fetten  Zahlen  die  Druckhöhen  am  Schlüsse 
jeder  Einspritzung,  die  oberste  (entsprechende)  Horizontalreihe  mit  kleinen 
Zahlen  die  Zeitdauer  der  Einspritzung,  die  zweite  Horizontal  reihe  mit 
fetten  Zahlen  den  Maximaldruck  nach  jeder  Einspritzung,  die  zweite  Hori- 
zontalreihe mit  kleinen  Zahlen  die  Zelt  (vom  Schlüsse  der  Einspritzung 
gerechnet),  welche  verging,  bis  der  Maximaldruck  erreicht  wurde,  die 
dritte  Horizontalreibe  mit  fetteu  Zahlen  die  Druckhöhe  unmittelbar  vor  der 
nächstfolgenden  Einspritzung,  die  dritte  Uorizontalreihe  mit  kleinen 
Zahlen  die  Zeit  (vom  Schlüsse  der  Einspritzung  gerechnet),  welche  ver- 
ging, bis  dieser  Druck  notirt  wurde.  Zwischen  der  obersten  Horizontal- 
reihe mit  fetten  Zahlen  und  derselben  Reihe  mit  kleinen  Zahlen  ist  eine 
Horizontalreihe  eingeschaltet,  deren  Zahlen  auf  den  Grenzen  zweier 
Verticalreihen  stehen.  Diese  repräscntiren  die  Differenzen  des  Druckes 
unmittelbar  vor  einer  Einspritzung  und  am  Schlüsse  derselben;  so  ist 
z.  B.  die  *Zahl  16  zwischen  I  und  II  die  Differenz  der  Druckhöhe  unmit- 
telbar vor  der  zweiten  Einspritzung  (49i»™)  und  derjenigen  am  Schlüsse 
der  zweiten  Einspritzung  (36>»in).  —  Unter  den  Horizontalreiben  sind  mit 
englischen  Zahlen  die  Zuwächse  der  Blutmengo  in  Prozenten  des  Körper- 
gewichts angegeben;  die  Zahl  1,02  pC.  ist  also  z.  B.  die  Zunahme  nach  der 
ersten  Einspritzung,  die  Zahl  2,oi  pC.  die  Zunahme  nach  der  zweiten  Ein- 
spritzung (ebenfalls  von  40  cni).  Diese  Berechnung  ist  selbstversfändlich 
nicht  ganz  richtig,  hauptsächlich  deshalb,  weil  das  Blut  ein  erheliiich 
grösseres  specifisches  Gewicht  als  Wasser  hat;  dieser  Fehler  ist  aber,  wie 
es  sich  im  Laufe  der  Versuche  von  selbst  ergiebt,  ohne  Bedeutung;  er  kann, 
wenn  es  nöthig  wäre,  schätzungsweise  corrigirt  werden. 

Aus  den  Zahlen  der  Tabelle  geht  hervor : 

a.  In  der  Zeit  vom  Beginn  bis  zum  Ende  der  Einspritzung 
nimmt  der  Druck  zu.  Diese  Zunahme  ist  in  weiten  Grenzen  un- 
abh^ingig  von  den  Quotienten  aus  dem  eingespritzten  Blutvolum 
in  das  Körpergewicht :  Sie  schwankte  bei  einer  Vermehrung  des 
Blutes  von  1,o3  ^^^  ^^  ^^«24  Prozent  des  Körpergewichts,  im 
Allgemeinen  zwischen  22  und  30"*";  einmal  ist  sie  aber  niedri- 
ger =  4  6"^"  —  nämlich  bei  der  Vermehrung  der  Prozentzahl  des 
Blutes  von  4, 03  bis  2,o6  und  zweimal  höher,  nSmlich  39"*"  bei  VII 
und  38""  bei  X.  Oberhalb  des  Quotienten  12,35  ist  die  Zunahme 
erheblich  geringer,  so  4  4""  bei  XIII  und  3""  bei  XV. 
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Auf  den  ersten  Blick  hat  es  den  Anschein,  als  ob  die  Drack— 
Steigerung,  welche  wahrend  der  Einspritzung  zu  Stande  kommt, 
gesetzmässig  abnähme,  wenn  die  vor  dem  Beginn  derselben  vor- 
handene Druckhöhe  gewachsen  ist.  Bei  näherer  Betrachtung 
erweist  sich  jedoch  eine  solche  Annahme  als  unzulässig.  *) 

ß.  Nach  vollendeter  Einspritzung  sinkt  der  Druck  ab,  aber 
er  steigt  kurze  Zeit  nachher  wieder  an.  Dieses  Wachsthum, 
welches  ich  das  zweite  nennen  werde,  ist  in  jeder  Hinsicht  sehr 
un regelmässig;  zuweilen  fehlt  dasselbe  vollständig,  namentlich 
nach  Einspritzung  11,  111  und  X. 

y.  Auf  dieses  zweite  Wachsthum  folgt  ausnahmslos  ein  Ab- 
sinken des  Druckes.  Die  Beobachtung  der  auf  dem  unendlichen 
Papierstreifen  notirlen  Drücke  crgiebt,  dass  das  Absinken  de^ 
Drucks  nach  einer  Curve  geht,  welche  im  Allgemeinen  ihre  Con- 
vexität  gegen  die  Abszisse  wendet.  Ob  sie  sich  dieser  asympto- 
tisch anschliesst  oder  ob  sie  nur  bis  zu  einem  bestimmten  Punkt 
geht,  der  durch  den  Quotienten  des  vermehrten  Blutvolums  in 
das  Körpergewicht  bestimmt  ist,  lässt  sich  nicht  mit  Sicherheit 
angeben,  weil  in  den  gewählten  Zeitabschnitten  immer  noch  ein 
Sinken  bemerkbar  ist. 

Da  nun  fast  stets  ein  solches  Sinken  mehr  oder  weniger 
deutlich  zu  beobachten  war,  so  folgt  hieraus,  dass  der  Gang  des 
Druckes,  welcher  durch  die  aufeinanderfolgenden  Einspritzungen 
erzielt  wird,  zum  Theil  in  der  Hand  des  Beobachters  liegt.  Ob 
durchweg,  wenn  man  die  Zeit  zwischen  je  zwei  Einspritzungen 
lang  genug  wählt,  bleibt  allerdings  fraglich.  Nach  den  Ei^eb- 
nissen  der  drei  ersten  Bluteinspritzongen  könnte  man  es  aller- 
dings glauben,  denn  unmittelbar  vorder  zweiten  Einspritzung  (11} 


*)  Aus  der  Tabelle  ergtebt  sich,  dass  das  Anwachsen  des  Bluldruckes 
vom  Beginn  bis  zum  Ende  der  Einspritzung  folgender  Maassen  geschieh I. 
Bei  einer  Zunahme  der  prozentischen  Blatmonge  von 

5,45  zu    6,48  wächst  der  Drucl(  von    54  auf   84,  also  um  30)°»» 


7,24    -     8,24       -         -         .         -      58    -      85,     -       -    27°»«» 

8,24    - 

•      9,24        -         -         -         -      64    -      89,     -       -    28»" 

42,86    . 

-   48,S9        -         -         -         -      79    -      90,     -       -    44»» 

44,42    • 

-    44,45        -         -         -         -    409    -    442,     -       -      Smm 

Abweict 

lunfjen  sind  aber  zahlreich,  so  z.  B.  bei  einer  Zunahme  der 

prozentischen  Blutmenge  von 

6,48  zu    7,24  wachst  der  Druck  von    64  auf  403,  also  uro  39»» 

9,27    -   40,3         -  -         -         -    405     -    443,     -       -    88»" 

44,33    -    42,36       -  -         -         -    ^45     -    438,     -       -    23»» 
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war  der  Druck  49™",  unmittelbar  vor  III  15"",  unmittelbar  vor 
IV  48"".  Im  Verlaufe  des  Versuchs  änderte  sich  jedoch  der  Sach- 
verhalt in  einer  Weise,  durch  welche  die  ausgesprochene  Ver- 
muthufag  mindestens  sehr  unwahrscheinlich  wird.  Von  der  4. 
Einspritzung  an  ist  nämlich  eine  wachsende  Steigerung"  der  ent- 
sprechenden Drücke  nicht  zu  verkennen,  vorV  42"",  vor  VI  54"", 
vor  VII  64,  vor  VIII  58,  vor  IX  64,  vor  X  405,  vor  XI  57,*)  vor 
XII  4  45,  vor  XIII  79  (!),  vor  XV  409""  und  459  Secunden  nach 
XVI  420"";  (4  Minute  nachher  noch  442""). 

d.  Das  Maximum,  auf  welches  der  Druck  durch  die  steigende 
Blutmenge  gebracht  werden  kann,  erreicht  allmählig  eine  obere 
Grenze.  Ist  der  Druck  auf  dieser  angelangt,  so  kann 
er  durch  die  fortgesetzte  Vermehru;)g  des  Blutes 
nicht  weiter  emporgetrieben  werden;  der  Werth, 
auf  welchem  er  trotz  fortdauernden^rWachsthums 
des  Blutgehaltes  stehen  bleibt,  liegt  in  der  Nähe 
der  normalen  Druckhöhe,  die  das  Thier  vor  der 
Durchschneidung  des  Halsmarkes  darbot.  So  be- 
trug der  Druck  am  Schlüsse  der  zehnten  Einspritzung  4  43"",  er 
wurde  nach  den  folgenden  nicht  mehr  übertroffen ;  die  Druckhöhe 
und  der  Verlauf  derselben  sind  nach  XIII,  XIV,  XV,  XVI  im 
Wesentlichen  identisch  ;  so  betrug  z.  B.  207  Secunden  nach  XIV 
der  Druck  409  und  249  Secunden  nach  XIV  der  Druck  442""*. 

e.  Besondere  Erwähnung  verdient  eine  Thatsache,  welche 
aus  der  vorgelegten  Tabelle  nicht  ersichtlich  ist;  sie  bestand 
darin,  dass  die  Excursionen  des  Pulses  während  jeder  Ein- 
spritzung grösser  wurden,  woraus  hervorgeht,  dass  die  Leistungs- 
Tcihigkeil  des  Herzens  bis  zum  Ende  des  Versuches  ungestört  er- 
halten blieb,  und  dass  die  Triebkräfte  des  genannten  Organs  in 
der  Zeit  zwischen  je  zwei  Einspritzungen  keineswegs  bis  zu 
ihrem  Maximum  in  Anspruch  genommen  waren. 

Die  Temperatur  des  Versuchsthieres  —  im  rectum  ge- 
messen —  betrug  Anfangs  36,5^  C.,  im  Verlaufe  des  Versuches 

♦)  Die  zwei  Zahlen  i  07™°»  (vorX)  und  67"»«»  (vor  XI)  illustriren  sehr  deut- 
lich das  continuirliche  Sinken  im  Laufe  der  Zeit  nach  der  Einspritzung ; 
das  Intervall  zwischen  IX  und  X  betrug  nur  36  Secunden  (deshalb  die 
verhältnissmässig  grosse  Druckhöhe  407n»m)^  während  das  Intervall  zwi- 
schen X  und  XI  517  Secunden  betrug.  Andererseits  dürfte  die  relativ 
grosse  Druckhöhe,  67°»°»  bei  547  Secunden  nach  der  Einspritzung  darauf 
hinweisen,  dass  jetzt  eine  permanente  Vermehrung  des  Druckes  einge- 
treten  war. 
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sank  sie  allmühiig  auf  33<>  C.  Dies«  Erniedrigung  der  Körper- 
warme ist  wahrscheinlich  dadurch  bedingt,  dass  die  Temperatur 
des  eingespritzten  Blutes  zwisclien  22^»  und  S.S'^  C.  schwankte. 
Aus  diesem  Grunde  erschien  es  nothwendig,  bei  den  späteren 
Versucheji  körperwarmes  Blut  zur  Einspritzung  zu  verwenden. 
Sect  ion.  Die  Haut  überall  bleich,  nur  die  grösseren  Haut- 
venen gefüllt.  Einige  Muskeln  des  Rückens,  des  Halses  und  der 
Brustgegend  injicirt,  die  übrigen  Muskeln  dagegen  von  norma- 
lem Aussehen.  Zwei  Extravasate  in  der  Nackengegend  —  ein 
subcutanes  und  ein  intermuscularcs.  Ihr  Volum  betrügt  zu- 
sammen höchstens  10  C.  Cm.  Substantia  compacta  der  Knochen 
weiss,  die  Substantia  spongiosa  deutlich,  aber  nicht  übermässig 
injicirt.  Das  Gehirn-  und  Rückenmark  boten  nichts  Bemerkens- 
werthes  dar.  Rechte  Herzkammer  und  rechte  Vorkammer  da- 
gegen stark  mit  Blut  gefüllt,  ebenso  vena  cava  superior  und  inferior. 
Linke  Herzkammer  und  linke  Vorkammer  dagegen  verhäUniss- 
nuissig  wenig  blutreich.  Die  Lungen  an  der  Basis  hypostatisch. 
Die  GedUrme  ein  wenig  injicirt;  die  grossen  Venen  des  Magens 
stark  mit  Blut  gefüllt,  die  Arterien  des  Magens  dagegen  blutleer. 
Milz  und  besonders  Leber  stark  injicirt,  die  Corticalsubstanz 
der  Nieren  ziemlich  bleich,  in  der  massig  injicirten  Marksubst^nz 
kleine,  stecknadelkopfgrosse  Extravasate.  —  Dieses  Resultat  der 
Section  ist  rilthselhaft  genug.  Denn  trotz  der  Einspritzung  eines 
Blutquantums,  das  wenigstens  16,5p.C.  des  Körpergewichts  be- 
trug, also  trotz  einer  Blutmenge,  die  mit  Hinzurechnung  der  ur- 
sprünglichen auf  mindestens  23  p.C.  des  Körpergewichts  zu 
schätzen  ist,  wurden  im  Cadaver  weder  irgendwo  erhebliche 
Blutüberfullungcn,  noch  grössere  Blutextravasate ,  noch  auch 
seröse  Exsudationen  beobachtet. 
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Um  Gomplicationen  möglichst  zu  vermeiden,  war  in  diesem 
Versuch  die  Injectionsdauer  conslant  30  Secunden,  die  Intervalle 
zwischen  den  Einspritzungen  variirten  mancherlei  Zwischenlillle 
wegen  zwischen  2  bis  3  Minuten. 

Durch  diese  Cautelen  sind  die  Erscheinungen  desselben 
viel  regelmässiger  als  diejenigen  des  vorhergehenden. 

o.  Auch  dieser  Versuch  zeigt,  dass  die  Zunahme  des  Dmckes 
vom  Beginn  bis  zum  Ende  der  Einspritzung  in  weiten  Grenzen 
unabhängig  ist,  ebensowohl  vom  Quolienten  aus  dem  vermehr- 
ten BlutYoIum  in  das  Körpergewicht,  wie  auch  von  der  unmittel- 
bar vor  Beginn  der  Einspritzung  vorhandenen  Spannung.  *] 

ß.  Das  zweite  Wachsthum  nach  dem  Schlüsse  der  Ein- 
spritzung ist  ebenso  vjjß  im  vorigen  Versuche  unregelmässig  und 
nicht  immer  vorhanden. 

y.  Auch  hier  geht  das  Absinken  des  Druckes,  welches  jen- 
seits des  Druckmaximums  eintritt,  nach  einer  Curve,  die  im  All- 
gemeinen ihre  Convexität  gegen  die  Abszisse  richtet.  Es  erfolgt 
dasselbe  aber  langsamer  als  beim  vorigen  Thiere.  Auf  welchem 
Punkte  sich  der  Druck  nach  jeder  der  aufeinanderfolgenden  Ein- 
spritzungen schliesslich  einstellt,  lässt  sich  wegen  des  kurzen 
Intervalls  zweier  aufeinanderfolgender  nicht  angeben.  So  viel 
steht  jedoch  fest,  dass  sich  der  Druck  mit  dem  wachsenden  Blut- 
gehalt dauernd  erhöht.  Dieses  geht  hervor  aus  den  Erscheinungen, 
die  nach  der  letzten  Einspritzung  eintreten:  478  Secunden  nach 
derselben  war  die  Spannung  von  427  auf  93  gesunken;  auf 
dieser  Höhe  hielt  sie  sich  aber  im  Laufe  der  folgenden  40  Minuten 
so  gut  wie  constant. 

d.  Auch  in  diesem  Versuche  bewirkt  oberhalb  eines  ge- 
wissen hier  5,88  betragenden  Werthes  des  Quotienten  aus  dem 
vermehrten  Blutvolum  in  das  Körpergewicht  eine  fortgesetzte 


*)  Bei  einer  Zunahme  der  prozentischen  Blutmenge  von 

2,52  zu  t,Z9,  wttchst  der  Druck  von    43  auf    67  ^Steigerung  24, 

8,S6   -  4,20,        -         -         - 

4,20    -  5,04,        -         -  - 

5,04    -  5,88,        -         -  - 

5,88    -  6,72,        .         -  - 

Oberhalb  des  Quotienten  6,72  resp.  oberhalb  der  Spannung  4  47  scheint 
diese  Zunahme  geringer  zu  werden,  denn 

bei  einer  Zunahme  der  prozentischen  Blutmenge  von 
6,72  zu  7,56  Druck  von  117  zu  4 SS  (Steigerung  46) 
7,56    -    7,78       -         -     429    -  427  (  -  S! 


*8   -       69  ( 

H) 

58   -      81   ( 

S3) 

76  -    <05  ( 

89) 

t04   -    488  ( 

84) 
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Erhöhung  desselben  keine  weitere  Steigerung  des  Druckes.  Die 
Drücke  am  Schlüsse  der  S^^^  9*^^  und  4  0^"  Einspritzung  sind 
ungefähr  gleich,  ebenso  euch,  \i^s  die  Durchmusterung  der  Zahlen 
des  Versuchsprotok olles  ergiebl,  die  Drücke  in  den  entsprechen*- 
den  Zeilen  nach  den  Einspritzungen;  70  Secunden  nach  YIU 
war  der  Druck  426,—  78  Secunden  nach  IX  429,  —  98  Secunden 
nach  X  [nur  8  Ccm.  Blut  eingespritzt)  400. 

£.  Die  Grosse  der  Pulsexcursion  hatte  während  der  Dauer 
des  Versuches  im  Allgemeinen  eher  zu-  als  abgenommen ;  die 
Frequenz  blieb  zu  allen  Zeiten  dieselbe.  Dasselbe  gilt  für  die 
Temperatur,  welche  durchweg  36  ®  betrug. 

Um  über  die  Füllung  des  ventfsen  Systems  einen 'Anhalts* 
punkt  zu  gewinnen,  wurden  einige  Zeit  nach  der  letzten  Ein- 
spritzung  passive  Bewegungen  der  hinlern  Extremitäten  (42 — 45 
Secunden  hindurch)  ausgeführt;  der  Druck,  welcher  vor  diesen 
auf  99""  gestanden,  stieg  während  der  Bewegung  nur  auf  404 
bis  402""  und  sank  unmittelbar  nachher  auf  93"".  Das  Resultat 
fiel  also  nicht  zu  Gunsten  der  Annahme  einer  Übermässigen 
Ueberfüllung  des  venösen  Systems  aus. 

Nächstdem  erschien  es  mir  nicht  unwichtig,  zu  prüfen, 
ob  durch  die  Vermehrung  der  Blutmenge  etwa  eine  Lähmung 
der  Getässmuskeln  bedingt  worden  sei.  Nach  den  Erfahrungen 
von  Lander  Bt-unton,  Genersich  u.  A.  ist  es  bek^^nnt,  dass  die 
klemen  Arterien  auch  nach  der  Durchschneidung  des  Halsmarks 
rhythmische  und  tonische  Contraclionen. zeigen ;  'das  Aufhören  die- 
ser Contractilität  mussle  einen  nicht  unbedeutenden  Einfluss  aus- 
üben können.  Um  mich  von  dem  Zustande  der  Reizbarkeit  der 
GePässmuskeln  zu  überzeugen,  habe  ich  in  diesem  und  den  vor- 
hergehenden Versuchen  einige  Zeit  nach  der  letzten  Einspritzung 
die  künstliche  Respiration  wiederholt  unterbrochen.  Im  Gegen- 
satz zu  den  Angaben  von  Dogiel  und  Kowalesky  trat  nahezu 
regelmässig  fast  unmittelbar  nach  dem  Aufhören  der  künstlichen 
Athmung  ein  Sinken  des  Druckes  auf,  welches  während  der  Er- 
stickung continuirlich  steiler  wurde.  Hängt  diese  Erscheinung 
von  einer  Veränderung  im  Zustande  der  Geßissmuskeln  ab,  so 
würde  sie  bedeuten,  dass  während  der  Erstickung  der  Nachgie- 
bigkeitsgrad der  Muskeln  grösser  als  vor  ihr  gewesen  sei.  Keinen- 
falls  würde  sie  also  für  einen  Verlust  der  Contractilität  in  Folge 
der  Bluteinspritzung  sprechen.  Ich  bin  jedoch  nicht  geneigt, 
auf  dieser  Annahme  zu  l>es(ehen,  um  so  weniger,  als  ich  in  diesen 
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Beobachtungen  keine  Erfahrung  Über  den  Eiofluss  der  Siiffoka-- 
tion  vor  der  künstlichen  Vermehrung  des  Blutes  besitsse. 

Eine  übersichtliche  Darstellung  des  Druck  Verlaufs  in  diesem 
Versuche  giebt  der  folgende  Holzschnitt. 


io  se  30 

£  ttb«r  d^r  AbRiKSfl  b«d«iit0f  firsticltitig 
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Auch  die  Seclion  ergab  ähnlich  dem  vorigen  Versuche  keine 
Blutetaaung,  wie  ich  sie  im  VerhäUniss  tu  der  eiDgespritzien 
Btutmenge  erwaiiet  hatte,  und  keine  grösseren  Extravasale; 
auch  waren  keine  Blutungen  aus  der  Wunde  in  der  Nackengegend 
eingetreten. 

Ob  es  während  des  Lebens  zu  Oedemen  und  serösen  Er- 
güssen 'gekommen  war,  konnte  nach  dem  Tode  in  diesem  und 
in  dem  vorigen  Falle  nicht  ern^ittelt  werden,  weil  ich  die  Thiere 
im  gefrorenen  Zustande  nach  W.  Braune^s  Methode  secirt  hatte. 
Nach  den  Versuchen  wurden  die  Hunde  erstickt,  arteria  carotis 
und  Vena  jugularis  unterbunden,  die  Wunden  zugenäht,  die 
Leichen  in  einen  Eiskasten  gelegt,  2  Tage  nachher  in  Stücke  zer- 
schnitten und  diese  makroskopisch  und  mikroskopisch  unter- 
sucht. Die  Stücke  wurden  nachher  zuerst  in  gesättigte  Lösung 
von  doppelt  chromsauerem  Kali,  späterhin  in  Alkohol  gelegt  und 
nochmals  untersuchte  Durch  diese  Methode  bekommt  man  aller- 
dings einen  sehr  guteü  Ueberblick  über  den  Füllungsgrad  der 
Venen,  aber  seröse  Exsudationen  und  insbesondere  seröse  In- 
filtrationen treten  nicht  deutlich  hervor,  ich  habe  desshalb  diese 
Methode  als  eine  für  meine  Untersuchung  nicht  zweckmässige 
aufgegeben. 

Es  galt  nun  den  Einfluss  der  Bluteinspritzungen  auf  die 
Exsudationen  deutlich  und  sicher  festzustellen.  Zu  dem  Ende 
war  eine  sorgfältig  angestellte  Section  unmittelbar  nach  dem  Tode 
des  Thieres  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Lymph-  und 
ChylusgefUsse,  etwaiger  seröser  Infiltrationen  etc.  erforderlich ; 
ausserdem  schien  es  mir  von  Wichtigkeit,  am  Leben  des  Thieres 
die  Abhängigkeit  der  Lymphabsbnderung  von  der  Blutmenge  zu 
erforschen. 

Versuch  III.  Der  Hund  wog  4050  Gramm.  Rechte  a.  carotis 
mit  dem  Quecksilbermanometer  verbunden,  durch  die  rechte 
V.  jugularis  wurde  Curare  eingespritzt,  künstliche  Athmung  ein- 
geleitet. Ductus  thoracicus  geöffnet,  eine  Canüle  eingesetzt.  Die 
Lymphe  wurde  in  kleinen  calibrirten  Probegläsern  aufgesammelt, 
von  denen  jedes  45^"*  fasste.  Das  Rückenmark  in  der  Höhe  des 
zweiten  Halswirbels  durchschnitten.  Der  Druck  in  a.  carotis 
sank  nach  der  Durchschneidung  des  Markes  im  Laufe  yon  29 
Minuten  von  30""  auf  23  ™  und  blieb  darauf  in  der  folgenden 
Minute  stehen.  Da  mir  centrifugirtes  Hundeserum  zu  Gebote 
stand,  so  habe  ich,  um  den  Einfluss  des  Serums  mit  dem  des 
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Gesammtblutes  auf  Druck  und  Exsudation  zu  vei^eiohen,  zuerst 
6  Eiosprilzungen  von  Seruni,  das  auf  36 o  G.  erwdrmt  war, 
durch  die  vena  jugularis  ausgeführt,  bevor  ich  defibrinirtes, 
auf  36  <^  G.  erwärmtes  Hundeblut  —  9  Einspritzungen  —  in— 
jicirte. 

Die  Ergebnisse  des  Versuchs  sind  in  der  folgenden  Tabelle 
enthalten. 
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a.  Der  Einfluss,  welcher  den  Einspritzungen  von  Serum 
auf  den  Druck  zukömmt,  ist  höchst  gering  und  unregelmässig. 
Nachdem  er  in  Folge  der  beiden  ersten  Einspritzungen  vorüber— 
gehend  von  23  ""  auf  70 ""»  gestiegen,  sank  er  trotz  der  fortge- 
setzten ZufUgung  des  Serums  in  mancherlei  Schwankungen  wieder 
ab,  so  dass  er  schliesslich  nach  der  Einführung  von  240  Gcna. 
Serum  nur  auf  35""»,  also  um  12""  über  den  ursprünglichen 
Sland  gehoben  war. 

Die  Einwirkung  der  Bluteinspritzungen  war  zwar  augen- 
fälliger, aber  die  Steigerung  des  Druckes  fand  auch  hier  höchst 
unreigelmässig  statt;  vx)rIB  (Bluteinspritzung)  war  der  Druck 
35,  vor  IIB  49,  vor  HIB  66,  vor  VIB69.  In  dem  langen  Intervall 
(1223)  zwischoji  VIB  und  VlIB  sank  der  Druck  auf  37,  hob  sich 
aber -mit  den  folgenden  Einspritzungen  wieder,  betrug  vor  VIII B 
71,  vor  IX  83  ;  8  Secunden  nach  IX  B  war  der  Druck  auf  405™ 
gestiegen,  sank  aber  alimälig  im  Laufe  von  650  Secunden  auf 
45»». 

Gcselzt  auch,  es  sei  die  Vergiftung  mit  Curare  oder  die  unter- 
lassene Durchschneidung  der  nn.  vago-sympathici  Schuld  daran 
gewesen ,  dass  die  Ergebnisse  dieses  Versuches  von  den  frühern 
abgewichen,  so  ist  doch  durch  ihn  jedenfalls  dargethan,  dass 
das  Gerasssystem  nach  dem  Durchschneiden  des  BUckenmarks 
einer  grossen  Erweiterung  fähig  ist.  Es  wurden  im  Ganzen  45 
Einspritzungen  von  je  40  Gern,  gemacht,  so  dass  der  Inhalt  des 
Gefiisssystems  um  wenigstens  4  4,85  p.C.  des  Körpergewichtes 
oder,  wenn  wir  die  28^3  Gem.  Lymphe  abziehen,  die  dem  duc- 
tusthoracicus  entnommen  wurden,  um  4  4,4  5  p.C.  des  Körperge- 
wichtes vermehrt  war.  Trotzdem  stand  der  Druck  650  Secunden 
nach  der  letzten  Einspritzung  auf  45°".  Die  Pulse  waren  deut- 
lich ;  ein  erhebliches  Sinken  der  Herzthütigkeit  war  nicht  zu  be- 
merken ;  für  die  Annahme  eines  im  Laufe  der  Zeit  auftretenden 
Aufhörens  der  Contractilitüt  der  GcHlssmuskeln  war  kein  An- 
haltspunkt vorhanden,  um  so  weniger,  als  die  Erstickung  eine 
Steigerung  des  Druckes  von  45  auf  425»»  im  Laufe  von  466 
Secunden  herbeiführte. 

ß.  Die  Lymphabsonderung  nahm  in  Folge  der  Einspritzungen 
allerdings  zu,  aber  das  ganze  Quantum  der  aufgesammelten 
Lymphe  war  doch  sehr  gering  =  28,33  Gem. ;  so  dass  dasselbe 
in  keinem  Verhältniss  zu  der  eingespritzten  Flüssigkeitsmenge 
stand. 
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Die  Se  c  l  i  0  n  wurde  unmittelbar  nach  dem  Tode  des  Thieres 
ausgeführt.  —  In  der  vorsichtig  eröffneten  ünlerleibshöhle  fanden 
sich  15  Ccm.  blutiges  seröses  Exsudat.  Das  Bindegewebe  der 
Bauchhöhle  überall  deutlich  oedematös.  —  Leber  und  Milz  be- 
trächtlich injicirt,  ohne  Extravasate.  —  Die  Lymphgefässe  der 
Gallenblase  strotxend  mit  blutigem  Inhalt  gefüllt.  —  Paucreas 
stark  oedematös.  In  den  Gedärmen,  welche  auf  derSchleimhaut- 
tläche  stark  injicirt,  dünne  choleraähnliche  Excremente,  obwohl 
der  Hund  vor  den  Einspritzungen  harte,  feste  Excreraente  ent- 
leert hatte.  —  Die  Nierenkapsel  deutlich  injicirt,  die  Nierensub- 
stanz nur  in  geringem  Grade.  —  Brusthöhle.  In  den  Pleura- 
höhlen und  dem  Herebeutel  kein  Exsudat.  Ueberall  jedoch  das 
Bindegewebe  oedematös.  Pleurae  costaies  und  Pleura  diaphrag- 
matica  nicht  auffallend  injicirt.  Im  ductus  thoracicus  gefärbte 
Lymphe.  —  Die  Lungen  z.  Th.  oedematös;  hier  und  dort  Irnsen- 
grosse  Blutextravasate.  —  Die  Extremitäten  nicht  oedematös, 
die  Lyrophgefösse  auf  dem  oberen  Theil  des  rechten  Oberschen- 
kels mit  heller,  klarer  Lymphe  gefüllt.  —  Das  Bindegewebe 
unter  der  Haut  nicht  oedematös,  die  Muskeln  weder  oedematös 
noch  hyperämisch.  —  Die  Lymphe,  welche  während  der  Ein- 
spritzungen aus  dem  d.  thoracicus  floss,  war  von röthlicher Farbe; 
sie  enthielt  Blutkörperchen.  Auf  derCentrifuge  wurde  das  Serum 
derselben  abgeschieden  und  in  diesem  mit  Berücksichtigung  der 
gewöhnlichen  Caulelen  —  Trocknen  bei  1 00  p.C,  bis  wiederholtes 
Wägen  keinen  Verlust  mehr  anzeigte,  Controlanalyse  — die  festen 
Bestandtheile  bestimmt.  5Grm.  des  Lympbsenims,  das  während 
der  Einspritzungen  von  Blutserum  aufgefangen  war,  gaben 
0,41  U  Bückstand  =  8,29  Prozent  fester  Bestandtheile.  — 
Wenn  man  mit  dieser  Zahl  die  Prozentwerlhe  vergleicht,  welche 
nach  zahlreichen  Angaben  von  Krause,  Tomsa,  //.  Nasse,  Genersich 
u.  A.  das  Serum  der  Hundelymphe  besitzt,  so  stellt  sich  dieselbe 
als  eine  ungewöhnlich  hohe  heraus.  Ob  dieses  eine  Eigenthüm- 
lichkeit  der  Lymphe  ist,  die  während  einer  künstlichen  Vermeh- 
rung der  Blutmenge  abgesondert  wird,  konnte  ich  nicht  direct 
entscheiden ,  da  ein  zu  geringes  Quantum  an  Lymphe  vor  den 
Einspritzungen  ausgeflossen  war.  Somit  konnte  ich  keine  Ana- 
lyse ihres  Serums  ausführen.  —  Das  Exsudat,  welches  aus  der 
cavitas  peritonaei  genommen  war,  enthielt  in  5  Gr.  0,289  Gr. 
Rückstand  =  5,78  p.C.  feste  Bestandtheile.  — 

Bevor  ich  in  der  Darstellung  meiner  Versuche  weiterschreite, 
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mag  es  mir  gestattet  seiu,  noch  einige  Bemerkungen  über  die 
Erscheinungen  vorzuführen,  welche  die  Beobachtungen  an  ge- 
lähmten Thieren  geliefert  haben. 

Die  erste  derselben  betriiil  das  Maximum  des  Werthes,  auf 
welchem  sich  der  Druck  in  Folge  der  Einspritzungen  einerseits 
vorübergehend  erhebt  und  anderseits  längere  Zeit  hindurch  er- 
halten konnte.  Wir  wollen  das  erstere  das  vorübergehende,  leU- 
teres  aber  das  permanente  Druckmaximum  nennen. 

Das  permanente  Druckmaximum  betiug  im  Versuch  I  1 20  ™" 
(159  Secunden  nach  XVI  war  der  Druck  120™);  im  Versuch  U 
betrug  es  93 '""^  (1053  Secunden  nach  den  97^  Einspritzungen); 
die  grösste  vorübergehende  Spannung  betrug  im  Versuch  I  1 44™*" 
[11  Secunden  nach  VIII),  im  Versuch  II  133°^"  (am  Schlüsse  der 
IX.  Einspritzung).  Diese  Zahlen  zeigen  eine  auffallende  lieber- 
einstimmung  mit  den  Carotidendrücken  des  unversehrten  Thieres ; 
im  Versuch  I  betrug  der  ursprüngliche  Druck  des  unversehrten 
Thieres  137"",  im  Versuch  II  120°",  vor  Durchschneiduog  der 
nn.  vago-sympalhici  dagegen  betrug  der  Druck  im  Versuch  I 
161  "",  im  Versuch  II  176"". 

Nach  der  Durchscbneidung  des  Halsmarks  (und  der  nn, 
vago-sympathici)  war  also  die  Einspritzung  einer  Blutmenge,  die 
nahezu  16,5  p.C.  des  Körpergewichts  betrug  (dr.  Versuch  I], 
nicht  im  Stande,  den  ursprünglichen  Druck  dauernd  herzu- 
stellen; sie  konnte  denselben  während  und  kurze  Zeit  nach  der 
Einspritzung  gerade  nur  auf  diese  Höhe  bringen.  Die  grösste 
Druckhöhe,  die  vor  der  Abtrennung  des  Rückenmarks  und  nach 
der  Durchschneidung  dervago-sympathici  bestand,  wurde  durch 
die  Injectionen  niemals  hervorgebracht. 

An  die  Betrachtung  über  das  Maximum  des  erreichbaren 
Blutdruckes  schliesse  .ich  nun  eine  andere  über  die  Aenderung 
der  Pulsfrequenz  gelähmter  Thiere  an.  Um  dieser  eine  Unter- 
lage zu  geben,  werden  die  beobachteten  Pulsänderungen  in  der 
folgenden  Tabelle  zusammengestellt.  — 
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In  Versuch  I  wurde  luftwarmes,  in  Versuch  II  körperwarmes 
Blut  eingespritzt.  Dieser  letztere  bot  die  geringste  Complication 
der  Erscheinungen  dar.     Obwohl  zuweilen  eine  spurvi'eise  Ab- 


*)  S  bedeutet  Einspritzong  von  Serum  des  Hundeblutes,  B  die  Ein- 
spritzung von  Gesammtblut. 
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nähme  der  Frequenz  nicht  zu  verkennen  tvar,  t,  B.  wahrend  der 
ersten  Einspritzung ,  so  ist  doch  im  Grossen  und  Ganzen 
die  Frequenz  fast  unverändert  geblieben.  Hierdurch 
werden  die  Beobachtungen  bestätigt,  denen  zufolge  nal^h  der 
Durchschneidung  des  Halsniarkes  und  der  nn.  vago-sympathici  die 
Frequenz  unabhängig  von  der  Steigerung  des  Blutdrucks  ist.  Es 
ist  zu  bemerken,  dass  die  Körpertemperatur  im  Laufe  des  Ver- 
suchs um  0,5  bis  0,75  ^  C.  sank.  In  Versuch  I,  in  welchem  lufi- 
warmes  Blut  eingespritzt  wurde,  nahm  die  Frequenz  während 
der  Injection  sichtlich  ab,  hob  sich  aber  in  den  Intervallen.  Eine 
dauernde  Abnahme  Hess  sich  indessen  nicht  verkennen;  nach 
der  letzten  Einspritzung  war  die  Frequenz  44  P.  in  20Sccunden, 
vor  der  ersten  Einspritzung  52  P.  in  20  Secunden;  dabei  hatte 
die  Körpertemperatur  in  dem  Versuch  allmälig  um  2  bis  3^^  G. 
abgenommen.  Die  Aenderuogen  der  Schlagfolge  erklären  sieh 
zur  Genüge  aus  dem  Absinken  der  Herz-,  beziehungsweise  der 
Körperwärme. 

In  Versuch  HI  war  nur  das  Halsmark  durchschnitten,  do. 
vago-sympathici  blieben  unversehrt. 

In  diesem  Versuch,  in  welchem  zuerst  warmes  (36<^C.)  Serum, 
später  warmes  Blut  (36<*C.)  eingespritzt  wurde,  schwankte  der 
Druck  unrcgelmässig  hin  und  her;  die  Pulsfrequenz  war  jedoch 
nach  der  letzten  Einspritzung  genau  dieselbe  wie  vor  den  Ein- 
spritzungen (44,  42—44,  43). 

b.  Ich  komme  nun  zu  der  Beschreibung  der  Versuche,  die 
an  Hunden  angestellt  wurden,  deren  Rückenmark  und  deren 
n.  Vagi  unversehrt  waren. 
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Anmerkung.  Die  Pulse,  welche  von  der  dritten  Einspritzong  an 
sehr  oft  einen  a rhythmischen  Typus  erhalten,  nahmen  bei  den  ersten  Ein- 
spritzungen an  Frequenz  ab. 

Pulse  in  20  Secunden. 
Wfthrend  dar  Einspritznng.         Kach  d«r  Einspritziing. 
0  88  U.  86 

I  84  ^3 

11  80  74  u.  63 

\\l  61  59       arhythm. 

IV  arhythm. 

V 
VI 
Vfl 
VIII  57 

IX  6i  64  u.  55 

X  55  5< 

XI  59  64  U.  74 

XII  57  Neigungz.  Erbrechen  48  -  43 

Erbrechen  23 
Nachher     52 

Die  letzte  Einspritzung  .brachte  Neigung  zum  Erbrechen 
hervor,  welche  unmittelbar  nachher  in  wirkliches  Erbrechen 
von  serös-blutigem  Schleim  tiberging';  der  Druck  stieg  dadurch 
vorübergehend  auf  484  und  die  Pulse  nahmen  an  Frequenz  ab. 
Nach  dem  Erbrechen  hob  sich  die  Frequenz  auf  ungefähr  die— 
selbe  Zahl,  wie  vor  demselben. 

Die  Drucksteigerung  war  also  auch  hier  eine  sehr  geringe ; 
trotzdem  dass  470  Ccm.  Blut  [wenigstens  4?,69  p.C.  desKörper- 
gewichts) eingespritzt  wurden,  beträgt  jene  nur  30  bis  40  "",  von 
den  ursprünglich  vorhandenen  425  bis  130""  wuchs  die  Span- 
nung nach  den  ersten  4  Einspritzungen  auf  470  bis  4  67"",  die 
folgenden  8  Einspritzungen  brachten  keine  weitere  Steigerung 
hervor;  der  Quecksilberstand  schwankte  zwischen  4  53  bis  4  72"" 
hin  und  her,  nach  XII  stand  der  Druck  zwischen  465  bis  464  "". 
Der  Mitteldruck  war  also  dauernd  ein  höherer  geworden. 

Um  zu  prüfen,  ob  in  den  Venen  des  Unterleibes  ein  stär- 
kerer FUllungsgrad  vorhanden  war,  wurde  nach  der  47**"  Ein- 
spritzung der  Bauch  4  bis  5  Secunden  hindurch  einer  ver- 
änderlichen Pressung  unterworfen.  Vor  diesem  Handgriff  stand 
der  Druck  auf  4  54 "";  während  desselben  stieg  der  Druck  auf 
463  und  sank  nach  der  Beendigung  der  Pressung  sogleich  auf 
457.  Diese  geringen  Aenderungen  sprachen  gegen  eine  üeber- 
fUllung  der  Bauchvenen. 
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24 
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21 
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34 
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Anmerkung.     Die  Aenderungen  der  Pulsfrequenz  waren  sehr   un- 
regelmttssig,  bald  Zu-,  bald  Abnalinoe. 

Pulse  in  20  Secunden. 
NWäbrend  d«r  Einnpriixtng.  Nach  der  EtaRpritznn;. 

0  27  —  __ 

I  23,5 

It  33     u.  27 

lil  34     -    20 

IV  39     -    23 

V  30-18 

VI  31 

VH  35     -    24 

VIH  23,5 

IX  25 

X  26 

XI  22 

XII  32 

XIII  38 

XIV  31 
XV  35 

Während   und  nach  diesen   Ginspritzungen  traten   sehr  häufig  Brechbe- 
wegungen auf. 

Das  permanente  Druckmaximumin  diesem  Versuche  isl 
ebenso  wie  im  vorigen  166  bis  167""  (vorübergehend  170  bis 
176™").  —  Es  ist  in  der  Beziehung  derselben  zum  ursprünglichen 
Druck  insofern  ein  Unterschied  von  dem  vorigen  Versuch,  als  der 
ursprüngliche  Druck  in  dem  Versuche  IV  131,  in  diesem  dagegen 
bisweilen  169  bis  171""  betrug;  in  jenem  stieg  der  Druck  im 
Ganzen  um  ca.  30  bis  40"",  in  diesem  blieb  er  nach  14 
Binspritzungen  =  560  Gem.  Blut  ungefähr  derselbe  wie  im 
Anfange. 

Auch  der  Verlauf  der  Dnickünderungen  ist  in  diesem  Ver- 
suche ein  ganz  anderer  als  im  vorigen  Versuche.  Dort  bewirkten 
die  4  ersten  Einspritzungen  eine  Steigerung,  von  da  an  trat  im 
Grossen  und  Ganzen  keine  Veränderung  mehr  ein;  in  diesem 
Versuche  dagegen  entstand  zuerst  eine  Abnahme,  dann  eine 
Steigerung,  und  zuletzt  endlich  war  im  Wesentlichen  keine  Ver- 
änderung mehr  sichtbar.  1.  D'ie  Abnahme  des  Druckes, 
welche  die  ersten  drei  Einspritzungen  hervorbrachten,  war  nicht 
unbeträchtlich.  Die  Hg-Süule  stand  vor  I  auf  149;  während  I 
erhob  sie  sich  auf  173,  sank  aber  im  Intervalle  auf  96  und  107 ; 
die  zweite  Einspritzung  bewirkte  eine  kleine  Steigerung  dieses 
Druckes,  während  und  nach  HI  starke  Abnahme,  so  dass  der 
Druck  vor  IV  nur  87  betrug.      2.    Die  Steigerung  geschah 
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allmälig  bis  zur  X.  Einspritzung,  wo  der  Druck  bis  auf  das  Maxi- 
mum von  1 76  ""  bis  1 52  ""  stieg.  3.  Von  X  blieb  der  Druck  zwar 
schwankend ,  aber  im  Wesentlichen  unverändert.  Bei  der  Ge- 
schwindigkeit, mit  welcher  das  Sinken  und  Steigen  des  Druckes 
ineinander  übergingen,  kann  man  aie  Ursachen  für  den  Wechsel 
wohl  nur  in  Aenderungen  der  Erregbarkeit  ßnden.  An  den  Ex- 
cursionen  des  Pulses  Hess  sich  keine  veränderte  Leistungsfähig- 
keit des  Herzens  nachweisen. 

Um  weitere  Aufklärungen  über  die  Flüssigkeitsbewegungen 
im  Innern  4er  Thiere  zu  erhalten,  in  deren  v.  jugularis  eine 
grosse  Blutmasse  eingespritzt  war,  wurde  in  den  folgenden  Ver- 
suchen die  Lymphmenge  gemessen,  die  aus  dem  geöffneten  duct. 
thoracicus  ausfloss. 


Mmth.-phys.  Ciasse.  1873. 
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YersiichYI.   Körf^ 
Carare.  Künstliche  Respiration.  Lynip 


Druck  nnmittel- 

yerBiiehsanordiiiiiifen  und 
Drackverh&ltnisse  im  Laafe  der 

b*r  vor  der  Ein- 

sprÜBvng. 

(0) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VI 

Zeit  vor  der  Einspritinng. 

A.  carotis  dextra  mit  Hg.- 
Manoineter  verbunden,    in 

153 

162 

160 

128 

135 

120 

120   t* 

rechte  v.  jogalaris  eine  Ca- 

i 

nille,  Curare  eingespritzt. 

Künstliche  Respiration. 

Ds.  thoracicus  roagn.  auf- 

30 

30 

38 

45 

85 

44 

47       M 

gesucht  und  Canüle  einge- 

setzt. Verden  Einspritzun- 

1 

gen  schwankte  der  Druck 

142 

169 

134 

131 

116 

107 

113 

125  i:m 

im  Laufe  von  20  Minuten 

Defibrinirtes 

zwischen  173«>m  und 

Blut  (36-37«  C.) 

Ul«n«n. 

eingespritzt. 

440 

204 

75 

209 

269 

274 

459i4(> 

1 

0,6i 

1,22 

1,83 

2,44 

3,05 

3,eß 

1 

- 

Aufgesammelte 
Lyraphmenge 

VersQchs&nordniing. 

Tor  den  Ein- 
spritzungen 
(=  6  Ccm.) 

AufgenammeUe  Lymphroenge  im  Laufe  der  Eit 

Die  Lymphe  wurde  in 
kleinen  Probegläsern  aufge- 

6,2 

44 

45 

45 

45 

1 

sammelt,  welche  calibrirt 

waren  und  je  45  Ccm. 

fassten. 

4200 

345 

284 

285 

346 

.loy 

142 

134 

150 

118 

114 

\ 

13^ 
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^•gewicht  6,56  Kilogramm. 

^nus  dem  ductus  thoracicus  aufgefangen. 


IX 


45 


140 


108 


•^f4» 


Zahl  der  Einspritzungen. 


Druck  (in  Millimelern)  am  Schlüsse  jeder  Einsprilzung. 


Die  Zeitdauer  der  Einspritzung  (in  Secunden). 


Der  Druck  unmittelbar  vor  dem  Wiederbeginn  der  Ein- 
spritzung. 

Die  Zeit  dieses  Druckes  gerechnet  vom  Ende  jeder  Ein- 
'  spritzung. 

Die  Zunahme  der  Blutmenge  in  Prozenten  des  Körperge- 
wichts ausgedrückt. 


spritzungen  =  llOCcn. 


Anfgesamnielte  Lymphroange,  nachdem 
die  Einspritsnngen  rnnfhörten  =  105  Ccm. 


45       45   45   45 


462      493  495  %U 


140     147.  153  145 


s 

45 

45 

45 

^K 

45 

45 

309 

529 

628 

465 

567 

708 

144 

201) 

137 

148 

139 

134 

Die  Summe  der  anfgeeamroelten 
Lymphe  =  230,2. 


*)  Vorübergehende  Erstickung. 


Abgeflossene  Lymphe  in 
Ccm. 


Zeit  in  Secunden  für  je  4  5 
resp.  6,2  u.  44  Cc.  Lymphe. 

Druck  am  Ende  dieser  Zeit 
{nach  dem  Abfluss  von  je 
4  5  resp.  6,2  u.  44  Ccm.). 
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In  dem  vorsiehenden  Versuche  zeigten  die  Pulszahlen  das 
folgende  Verhallen : 

Pulse  in  20  Sccunden. 

Während  der  Einspritzung.  Nach  der  Einspritzung. 

%     50 


0 

45 

1 

49 

II 

39 

111 

59 

IV 

48 

V 

53 

VI 

Vll 

VIII 

36 

IX 

28 

X 

31 

XI 

37 

XU 

32 

49 

43 

45 

38 

46 

54 

63 

62 

62 

64 

50 

44 

48 

39 

34 

43 

34 

36 

40 

34 

42 

35 

30 

37 

85 

43 

Die  Pulsschwankungen  sind  unregelmSssig;  gegen  Ende  des  Ver- 
suchs halte  jedoch  die  Pulsfrequenz  abgenommen. 

Der  Druck  schwankte  wilhrend  der  Einspritzungen,  stieg  aber 
nicht  über  den  ursprünglichen  Werlh  hinaus.  Vor  den  Einspritz- 
ungen war  derselbe  142  bis  173"™ ;  nun  sank  er  —  Uhnlich  wie 
im  vorigen  Versuche,  aber  nicht  so  steil  —  mit  den  ersten  5 
Einspritzungen  allmalig  auf  107""»;  von  nun  an  nahm  der 
Druck  bis  zum  ursprünglichen  Werthe  zu ;  dieser  wurde  wilh- 
rend und  nach  X  (1 48  und  140"™)  erreicht.  Von  da  an  blieb  dev 
Druck,  eine  höchst  geringe  Steigerung  abgerechnet,  im  Wesenl- 
lichen  unverändert.  Während  und  nach  XU  schwankte  der 
Druck  um  150"°. 

Die  Lymphmenge,  welche  vor  den  Einspritzungen  ausHoss, 
war  sehr  gering,  im  Laufe  von  20  bis  35  Minuten  betrug  die  aus- 
geflossene Lymphmenge  nur  6,2  Ccm. 

Bereits  unmittelbar  nach  der  ersten  Einspritzung  tropfte 
etwas  mehr  Lymphe  als  zuvor  aus  der  CanUle  aus;  im  Laufe 
von  ca.  6  Minuten  (seit  dem  Anfange  der  Einspritzungen]  wur- 
den 14  Ccm.  Lymphe  aufgesammelt;  die  Steigerung  war  also 
bedeutend.  Die  folgenden  15  Ccm.  erforderten  eine  Zeit  von 
5,5  Minuten ;  von  da  an  blieb  die  Ausflussgeschwindigkeit  un- 
gefähr constant  bis  zur  9.  Einspritzung,  nach  welcher  eine  er- 
hebliche Zunahme  auftrat,  indem  während  der  letzten  Ein- 
spritzungen je  15  Ccm.  nur  eine  Zeit  von  3  bis  3, 5  Minuten  in  An- 
spruch nahmen.     Nachdem  die  Einspritzungen  beendet  waren 
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nahm  die  Ausflussgeschwindigkeit  allmalig  ab;  die  Füllung  von 
Glas  1 0  dauerte  4,  die  Füllung  des  16^"  Glases  i2  Minuten.  Aber 
auch  jetzt  war  die  Ausflussgeschwindigkeit  viel  grösser  als  vor 
den  Einspritzungen ;  eine  starke  Nachwirkung  war  also  sichtbar. 
Mit  Ausnahme  derjenigen,  welche  vor  der  Einspritzung  ge- 
sammelt wurde,  war  die  Lymphe  durchweg  von  einem  Gehalte 
an  Blutkörperchen  röthlich  gefärbt,  und  zwar  am  meisten  die 
später  abgesonderten  Portionen.  —  Sämmtliche  Gläser  wurden  auf 
Gentrifuge  gebracht,  das  ausgeschiedene  Serum  in  den  ersten 
Gläsern  gerann  mehrere  Male  hintereinander,  so  dass  sie  den 
folgenden  Tag  nochmals  centrifugirt  werden  musstcn.  Die  festen 
Rückst^inde  des  auf  diese  Weise  erhaltenen  Lymphserums  wur- 
den mit  Berücksichtigung  gewöhnlicher  Cautelen  bestimmt. 

5  Ccm.  Serum  des  Glases  1  geben  0,2511  Gr.  e=  5,02  p.  C.  feste  Bestand Ui. 

5     -  -         -        -  a       -      0,33        -  =6, 60  p.c.      - 

5      -  -     .    -        -  3       -      0,3645    -  =7,«9p.C.      - 

5      -  -         -        -  4       -      0,8325    -  =6,65  p.c.      - 

0,318      -     =6,26p.C.     - 
Jg       -      0,319       -     =6,38p.C.      - 

Durch  die  Einspritzungen  wurde  also  der  Gehalt  der 
Lymphe  an  festen  Bestandtheilen  vergrössert.  Die  Menge  der 
festen  Bestandtheile  des  Lymphserums  schien  in  den  Portionen, 
welche  im  Laufe  der  Einspritzungen  ausflössen,  grösser  als  in 
den  späteren  zu  sein ;  Glas2gab  6,6p.  C.,  Glas  3  gab  7,39p.  C., 
Glas  4  gab  6,645p.  C,  während  die  Gläser  43,  14,  15,  16  nur 
6,3 p.c.  fester  Bestandtheile  gaben. 

Ebenso  deutlich,  wie  der  Zusammenhang  zwischen  der 
wachsenden  Menge  des  eingespritzten  Blutes  und  der  Absonde- 
rungsgeschwindigkeit der  Lymphe  hervortrat,  ebenso  unklar  bliet) 
der  Zusammenhang  zwischen  dem  Blutdruck  und  derAusüussge- 
schwindigkeit  der  Lymphe.  Von  I  bis  II  nahm  der  Druck  ab 
(bis  auf  107™"),  während  die  Geschwindigkeit  des  Lymph- 
stromes bedeutend  gesteigert  wurde;  von  VI  bis  IX  stieg  der 
Druck  allmälig  auf  seine  ursprüngliche  Höhe  (1 48  ™™] ,  die 
Lymphgeschwindigkeit  nahm  vielleicht  ein  wenig  ab ;  von  XI  an 
nahm  sie  erheblich  zu,  während  die  wiedergewonnene  ur- 
sprüngliche Druckhöhe  im  V^esentlichen  constant  blieb.  Nach 
Beendigung  der  Einspritzungen  nahm  die  Ausflussgeschwindig- 
keit des  Lymphstromes  binnen  kurzer  Zeit  bedeutend  ab,  der 
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Druck  dagegen  erhielt  sich  im  Wesentlichen  unverändert.  Die 
beobachteten  Beziehungen  sind  also  ganz  regellos,  wie  von 
vornherein  zu  erwarten.  Zwischen  dem  Druck,  weichen  wir  in 
a.  carotis  messen,  und  der  Lymphe,  weiche  aus  dem  ductus  tho- 
racicus  ausfliesst,  ist  die  Abhängigkeit  jedenfalls  complicirter 
iNatur.  Ebensowenig,  wie  der  Carotidendruck  einen  Maass— 
Stab  für  die  Drücke  in  den  Gefässbezirken  giebt,  in  welchen  die 
Exsudation  stattfindet,  ebensowenig  kann  die  ausfliessende 
Lymphe,  welche  in  verschiedenen  Organen  entspringend  lange 
Wegstrecken  zu  durchlaufen  hat,  als  ein  Maass  für  die  in  dem- 
selben Zeitpunkt  gebildete  Lymphe  gelten. 

In  die  Reihe  der  Veränderungen ,  welche  die  Einspritzung 
des  Blutes  hervorruft,  führt  diese  Beobachtung  ein  wichtiges 
Glied,  indem  sie  beweist,  dass  durch  sie  Exsudationen  hervor- 
gerufen werden  können,  deren  Volum  gegen  das  des  eingespritz- 
ten  Blutes  nicht  mehr  zu  vernachlässigen  ist,  denn  22 i  Gem. 
Lymphe  bilden  von  480  Gem.  eingespritzten  Blutes  einen  be- 
deutenden Bruchtheil.  Der  Theil  des  Transsudates,  welcher  in 
die  Lymphgefässe  übergegangen  ist,  wird  nun  allerdings  den  In- 
halt der  Blutgefässe  nicht  wesentlich  vermindern,  da  er  fort  und 
fort  in  die  letzteren  zurückkehrt.  Aber  es  lässt  sich  doch  vor- 
aussehen, dass  von  den  transsudirten  Flüssigkeitsmassen  ein  be* 
deutender  Antheil  in  den  Gewebslücken  zurückgeblieben  sei, 
weil  nur  hierdurch  eine  Spannung  sich  entwickeln  kann,  wie  sie 
zur  Unterhaltung  eines  so  reichlichen  Lymphstromes  nöthig  ist. 

Um  über  die  in  den  Geweben  zurückgebliebenen  Trans- 
sudate Genaueres  zu  erfahren,  wurde  die  Section  ausgeführt. 

Bevor  ich  die  Sectionsresultate  anführe,  kann  ich  nicht  um- 
hin, auf  eine  beachtenswerthe  Erscheinung  in  diesem  Versuche 
aufmerksam  zu  machen.  Nach  den  Einspritzungen  wurde  wäh- 
rend der  Füllung  des  Glases  1 1  und  1 2  die  künstliche  Respira- 
tion zweimal  zufälliger  Weise  durch  plötzlich  entstandene  Risse 
in  dem  Kautschukschlauch,  welcher  mit  der  Trachealcanüle  in 
Verbindung  siand,  vorübergehend  unterbrochen.  Die  dadurch 
verursachte  Erstickung  bewirkte  das  eine  Mal  eine  rasche  Druck- 
steigerung auf  210°",  das  andere  Mal  auf  201*"".  Die 
grosse  Drucksteigerung  bietet  nichts  Abnormes  dar,  da  sie  ganz 
ebenso  bei  der  Erstickung  normaler  Thiere  auftritt,  aber  eben 
deshalb  giebt  sie  uns  einen  werthvollen  Aufschluss,  weil  sie 
zeigt,  dass  weder  das  Gefassnervencentrum,  noch  die  Gefäss- 
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nerven,  noch  die  Gefässmuskeln  durch  die  Einsprilzungen  an 
Erregbarkeit  eingebttsst  hatten. 

Die  Sectio n  konnte  erst  H  Stunden  nach  dem  Tode  des 
Thieres  geschehen,  der  Hund  wurde  inzwischen  auf  Eis  aufbe- 
wahrt. Die  Unterleibshöhle  wurde  vorsichtig  geöffnet,  aus  ihr 
konnten  52  Ccm.  blutigen  Exsudates  gesammelt  werden. 

Die  Leber  sehr  stark  injicirt,  die  Leberlymphgefässe  ge- 
schwollen und  röthlich  gefärbt.  Milz  zusammengezogen,  ohne 
auffallende  Injection.  Pancreas  oedcmalös  und  mit  zahlreichen 
erbsen-  bis  haselnussgrossen  Extravasaten  bedeckt.  Die  Mesen- 
lerialdrUsen  ein  wenig  geschwollen,  Start  injicirt,  vasa  afferentia 
derselben  mit  röthlich  gefärbter  Lymphe  gefüllt.  Die  Schleim- 
haut der  Gedärme  stark  injicirt,  ebenso  die  Schleimhaut  dos 
Magens,  in  dessen  Wand  mehrere  Ecchymosen  (z.  Th.  Embolien). 
Ueberall  starke  venöse  Ueberfüllung  im  Unterleib ;  die  Venen 
des  Magens,  die  Mesenterial venen,  vena  cava  inferior  strotzend 
gefüllt.  Die  Nierenkapsel  stark  injicirt,  ebenso  die  substantia 
corticalis  und  medullaris. 

Im  cavum  pericardii  15  Ccm.  blutiges  Exsudat,  im  ca- 
vum  pleurae  nur  Spuren  eines  solchen.  —  Das  Herz,  besonders 
die  rechte  Hälfte  stark  gefüllt;  die  Lungen  an  der  Basis  hypo- 
statisch, überall  in  ihnen  eitie  grössere  Anzahl  erbsengrosser 
Blutextra  vasa  te  (z.  Th.  Embolien'?}  zu  bemerken.  Weder  in 
den  Extremitäten  noch  in  den  Muskeln  noch  in  der  Haut  In- 
jection oder  seröse  Infiltration ;  grössere  Blutextravasate  waren 
nirgends  zu  bemerken. 
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Yerguch  Vn.    Körp^'l 

Curare.    KüDsUiche  Respiration.  Lymphe  aus  dem  duclus  tboracicus  gesammtr  1 

YersnchMnordnnnKen 
nnd  DrnckverhältniBse 
im  L»iife  der  Zeit  vor 

Drnck 

unmittelbar 

vor  der  Ein- 

spritxnnff 

(0) 

I  S 

IIS 

ms 

lYS 

vs 

1 

VIS 

VII  S 

■          t 
I  B        II  B    i, 

den  Ginepriiznngen. 

I 

' 

|öS 

i 

t 

lil 

1 

5«-s- 

A.  carotis  mit  Hg- 

95 

102   117    132   129 

130   150  !  152    163  IZ 

Manometer  verbun- 

1      ; 

i 

den,  in  rechte  vena 

1       1       ' 

jugularis    eine    Ca- 

48 

46 

44 

45   ,   44 

44       44    1     47        45     U 

nüle.  Curare  einge- 

I 

1 

spritzt,     künstliche 

1 

Respiration.  Ductus 

114 

124 

127 

137 

148 

149   161 

148    172 

thoracicus   aufge- 

1 

sucht,  geöffnet  und 

< 

eine     Canüle     ein- 

45 

42 

44 

8 

38 

26   1   65 

14 

to 

gesetzt.      Vor    den 

1 

Einspritzungen 

' 

.schwankte  derDruck 

96.88 

100 

106 

124   128 

126 

144   144  ,  162    158  173 

im    Laufe    von    4  7 

Hnndesenim 

Minuten     zwischen 
4  05  »«und  89  mm. 

(37«  C.) 
eingespritst. 

89 

78 

95 

404 

74 

809    t»t 

79 

84      5i 

1 

0,43 

0,86 

1,20 

1,72 

2,,5 

2,m]  3,0, 

1 

0,«|   0,8ß   I., 

Auf- 

== 

gesammelte 

Lvmphe  vor 

den  Ein- 

Versnchsanordnung. 

Aufgesammelte  Lymphe  vr ahnend  der  Eh 

spritzuniren 

:30  Ccm. 

Die  Lymphe  wur- 

4        2 

i 

1 

3 

4 

1 

de  in  kleinen  Probe- 

1 

glilsern     aufgesam- 

1 

1 

melt,   von  welchen 

45  <   45 

45 

45 

1 

4bis10  je  45,  44  bis 

mehr  i 

1 

1 

1 

i 

46je40Ccm.fa8Slen. 

als   ' 

1 

1     1 

538   1473 

1 

1 

677 

492 

97 

98 

i 

435 

444 

1 
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gewicht  9,3  Kilogramm. 

zuerst  Serum,  darnach  defibrinirtcs  Blut  in  vena  jugularis  eingespritzt. 


IVB 


YB 


Zahl  der  Einspritzungen. 


180  170 

15      16 

j 

184 

181  180 


54 


77 


»72i    Al5 


Druck  in  Millimetern  am  Schlüsse  jeder  Einspritzung. 

Die  Zeitdauer  der  Einspritzungen  (in  Secunden). 

Der  Maximaldruck  nach  den  Einspritzungen. 

Die  Zeit  dieses  Druckes  gerechnet  vom  Ende  jeder  Einspritzung. 

Der  Druck  unmittelbar  vor  dem  Wiederbeginn  der  Einspritzung. 

Die  Zeit  dieses  Druckes  gerechnet  vom  Ende  jeder  Einspritzung. 

Die  Zunahme  der  Serumsmenge  in  pCt.  des  Körpergewichts  ausgedrückt. 
Die  Zunahme  der  Blutmenge  in  pCt.  des  Körpergewichts  ausgedrückt. 


Mpriiznngen 
Ccm. 


Anfgesammelte  Lympbmenge  nach  den  Einspritsnngen 
s  135  Com.  r< 


15 


|309 


180 


( 

6,     7 

8 

9 

10 

11 

12 

4. 

14 

45 

16 

1 
15  1   45 

1 

45 

15 

15 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

54    470 

411 

413 

868 

220 

295 

28g 

277 

253 

298 

III. 

1 

6i 

167 

IUI 

157 

144 

140 

140 

145 

139 

148 

138 

1 

1 

|i|l 

'S  ö« 

Die  Snmme  der 

anfgesamnielten 

Lymph  menge 

=  210  Ccm. 


Die  Nummer  der 
Ljmphglftaer. 


Abgeflossene 
Ljmpbe  in  Gem. 

Zeit  in  Secnnden 
f&r  je  15  resp.je 
10  Ccm.  Lymphe. 

Druck  am  Snda 

dieser  Zeit  nach 

;  dem  AbflnsB  Ton 

,  je  15  resp.  je  10 

I  Ccm. 
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In  dem  vorstehenden  Versuche  zeigten  die  Pulszahlen  das 
folgende  Verhalten. 


Pulse  in  20  Sccanden. 


OS 
1  S 
IIS 

III  s 

IV  s 

vs 

VIS 


Während  der 
Einspritzung. 


52. 
53. 
62 
48 
42 
38 
40 


53 
54 


Nach  der 
Einspritzung. 


49. 
50. 
44. 
39. 
36. 
38. 


52. 

44. 
40. 
88. 
44. 


VHS 
IB 
II  B 
111  B 
IVB 
VB 


Wkhren 

ader 

Nach  der 

Binsprit 

xung. 

Einspriisan^ 

40 

44.      42. 
40. 

40 

42.      44. 

38 

44. 

40 

44.      40. 

38 

44.      40. 

Die  Pulsfrequenz  nahm  durch  die  Einspritzungen  sichtlich 
ab;  von  53  P.  in  20  Sccunden  wurde  sie  durch  die  4  ersten 
Serumseinspritzungen  auf  40  P.  herabgesetzt,  diese  Zahl  hielt 
sich  während  der  Einspritzungen  vonGesammtblut  unverändert. 
Nach  der  Beendigung  der  Einspritzungen  hob  sich  die  Puls- 
frequenz wieder  in  die  Höhe;  29  Minuten  nach  5  B  44  P.  in  20 
Secunden  ;  «'38  bis  39  Minuten  nach  5  B  49  P.  und  in  der  darauf- 
folgenden Zeit  Schwankungen  zwischen  49  P.  und  46  P.  in 
20  Secunden. 

Der  Blutdruck  vor  den  Einspritzungen  war  hier  auffallend 
niedrig,  er  schwankte  zwischen  405  bis  108"*"*.  Es  liess  sich 
vermuthen,  dass  durch  das  Curare,  wie  es  nicht  selten  der  Fall 
ist,  der  Normaldruck  des  Thieres  gesenkt  war,  so  dass  zu  er- 
warten stand,  durch  die  Einspritzungen  werde  eine  erhebliche 
Steigerung  bis  zum  höchsten  ursprünglichen  Normaldrucke  er- 
reicht werden. 

Es  wurden  z^^erst  Einspritzungen  von  cenlrifugirtem  Blut- 
serum des  Hundes  ausgeführt  in  der  Hofihung,  dadurch  die  blu- 
tige Beschaffenheit  der  Lymphe  zu  vermeiden. 

Der  Blutdruck  stieg  allmälig  mit  den  Serumseinspritzungen 
in  die  Höhe,  und  betrug  nach  der  siebenten  Serums-Einspritzung 
156  und  161'""'.  —  Während  dieser  Zeit  sind  30  Gern.  Lymphe 
aufgesammelt.  Auch  diese  Lymphe  war  blutig,  ganz  ebenso  wie 
im  vorigen  Versuch. 

Es  wurden  nun  5  Bluteinspritzungen  gemacht.  Der  Blut- 
druck stieg  fortwährend  und  erreichte  sein  Maximum  mit  der 
dritten  Bluteinspritzung  (177  bis  173'"™) ;  von  da  an  hielt  ersieh 
auf  dieser  Höhe.  So  schwankte  er  während  der  fünften  Blut- 
einspritzung von  173  zu  170""*  und  nachher  zwischen  172, 
184,  180  und  165™"'. 
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Also  wiederum  durch  die  Einsprilzungcn  dieselbe  Höhe  wie 
in  den  vorigen  Versuchen.  Nur  ist  das  vorübergehende  Druck- 
maximum hier  etwas  grösser,  insofern  es  184""  betrug;  das 
Versuchsthier  war  aber  ein  sehr  grosses  und  kräftiges. 

Der  Lymphstrom  dagegen  verhielt  sich  ganz  anders  als  im 
vorigen  Versuche.  Bereits  vor  den  Einspritzungen  war  die 
Geschwindigkeit  desselben  eine  sehr  erhebliche ;  in  jenem  Ver- 
suche 6,2  Ccm.  in  20  Minuten,  in  diesem  Versuche  44  Gem.  im 
Laufe  von  8  Minuten.*)  Während  der  Serumseinspritzungen 
nahm  sie  eher  ein  wenig  ab,  indem  je  15  Ccm.  (Glas  3  und  4] 
im  Laufe  von  1 0  und  8  Minuten  ausflössen,  von  da  an  während 
und  nach  den  Bluteinspritzungen  kam  es  zu  einer  unverkenn- 
baren Steigerung;  indem  je  15  Ccm.  (Glas  5  und  6)  nur  5  bis  6 
Minuten  in  Anspruch  nahmen.  Eine  deutliche  Nachwirkung 
war  kaum  bemerkbar;  die  letzten  60  Ccm.  erforderten  27  Mi- 
nuten, also  je  15  Ccm.,  im  Durchschnitt  etwa  8  Minuten,  dem- 
nach ganz  ebenso  wie  vor  den  Einspritzungen. 

Eine  Rogclmässigkeit  der  Beziehungen  zwischen  dem  Druck 
und  der  Geschwindigkeit  des  Lymphstromes  war  ebenso  wenig 
wie  im  vorigen  Versuche  zu  bemerken. 

Analyse  der  Lymphe.  Mit  Ausnahme  derjenigen  im 
Glase  1  war  die  Lymphe  durchweg  röthlich  gefärbt.  Sie  wurde 
auf  die  Centrifuge  gebracht,  das  so  gewonnene  Serum,  beson- 
ders der  ersten  vier  Gläser,  gerann  nachträglich  mehrere  Male 
und  musste  desshalb  nochmals  cenlrifugirt  w^erden. 

Die  festen  Rückstände  des  Lymphserums  wurden  mit  Be- 
rücksichtigung der  gewöhnlichen  Cautelen  bestimmt. 


^)  Dieser'  Unterschied  ist  vielleicht  z.  Th.  scheinbar  und  mahnt  zur 
Vorsicht  in  der  Beurtheilung  der  Ergebnisse  des  vorigen  Versuchs.  Es  er- 
eignet sich  nicht  selten,  besonders  im  Anfange  des  Versuches,  dass  kleine 
Gerinnsel  in  der  Lyrophcanüle  die  Ausflussgeschwindigkeit  verzögern.  Ob- 
wohl ich  die  Ausflussmenge  der  Lymphe  erst  dann  notirte,  wenn  ich  mich 
von  der  Abwesenheit  der  Coagola  in  der  Canüle,  und  von  dem  freien  Aus- 
fluss  der  Lymphe  überzeugt  hatte,  so  ist  es  doch  möglich,  dass  vereinzelte 
kleine  wegen  ihrer  Durchsichtigkeit  nicht  leicht  bemerkbare  Coagula  das 
Lumen  im  vorigen  Versuche  mehr  oder  weniger  verengert  und  dadurch 
das  Ausfliessen  verzögert  hatten,  bis  sie  durch  den  verstärkten  Lymph- 
strom fortgerissen  wurden. 
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Lymphe  vor  den  Eiosprilzungcn. 
5  Com.  des  Lymphserums  in  Glas  1  und  2  gaben  0,2664  Grm.  =  5,33  p.  C. 
feste  Bestandtheile. 

Lymphe  während  der  Einspritzungen  von  Serum. 
5  Ccm.  des  Lymphserums  in  Glas  3  und  4  gaben  0,299  Grm.  ==  5,98  p.  C. 
fester  Bestandtheile. 

Lymphe  während  der  Bluteinspritzungen. 
5  Ccm.  des  Lymphserums  in  Glas  5  und  6  gaben  0,3407  £rm.  =  6,84  p.  C. 
fester  Bestandtheile. 

Nachträgliche  Lymphe. 

5  Ccm.  d.  Lymphserums  in  Glas     7  u.    8  gaben  0,454  Grm.  =  6,91  p.  C. 

5     „       „  „  M    „(nj12„18     „       0,809     „     =6,18  p.c. 

5     „      „  „  „    „(14)15„16     „       0,3815,,     =6.63p.C. 

fester  Bestandtheile. 

Die  Zusammensetzung  des  Lymphserums  ist  also  ganz  in 
demselben  Sinne  wie  im  vorigen  Versuche  verändert,  das  Serum 
der  nach  den  Einspritzungen  ausgeflossenen  Lymphe  enthält 
mehr  feste  Bestandtheile."^) 

Die  Section  geschah  $0  Stunden  nach  dem  Tode  des 
Thicres,  dasselbe  wurde  inzwischen  auf  Eis  bewahrt. 

Die  Ergebnisse  waren  beinahe  dieselben  wie  im  vorigen 
Versuche.  In  der  Bauchhöhle  fanden  sich  70  Ccm.,  in  den 
Pleurasäcken  etwa  20  Ccm.  blutigen  Exsudates.  Der  Herzbeutel 
war  leer. 

Bevor  ich  zur  Mittheilung  eines  neuen  Versuches  übergehe, 
werde  ich  einen  kurzen  Ueberblick  auf  die  Druckändcnmgcn 
bei  den  Thieren  mit  unversehrtem  Rückenmark  werfen  und  die- 
selben mit  den  enlsprechcuden  bei  den  Thieren  mit  durch- 
schnittenem Halsmark  vergleichen. 

Eine  Uebersicht  der  Druckänderungen  mit  unversehrtem 
Rückenmark  ergiebt : 


♦)  Dass  das  Serum  der  Lymphe,  welche  während  der  Serumsein- 
spritzungen ausgeschieden  wurde,  eine  geringere  Menge  fester  Bestand- 
theile als  das  Serum  der  Lymphe  während  und  nach  den  Bluteinspritzun- 
gen enthielt,  ist  vielleicht  durch  eine  Beimischung  von  ursprünglicher 
Lymphe  bedingt;  selbstverständlich  lässt  sich  aber  aus  einem  einzelnen 
Versuche  Nichts  schliessen.  —  Interessant  ist  der  Unterschied  des 
Lymphserums  dieses  Versuchs  und  desjenigen  nach  der  Durchschneidung 
des  Rückenmarkes.  Im  letzteren  Falle  betrug  der  Rückstand  des  während 
der  Einspritzungen  gewonnenen  Lymphserums  ca.  8,5  p.  C,  hier  dagegen 
nur  6,7  p.c. 
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Der  Zuwachs,  der  sich  vom  Beginn  bis  zum  Ende  einer 
Einspritzung  einstellt,  kann  positiv  oder  negativ  werden.  Er 
verhillt  sich  durchaus  regellos. 

Unmittelbar  nach  der  Vollendung  der  Einspritzung  — 
von  7  bis  zu  50  Secunden  —  pflegt  ein  weiteres  Anwachsen  des 
Mitteldrucks  einzutreten.  Dieses  ist  jedoch  öfter  so  unbedeu- 
tend, dass  das  regelmässige  Vorkommen  desselben  zu  bezwei- 
feln ist. 

Hieraus  folgt,  dass  der  Mitteldruck  mit  dem  zunehmenden 
Quotienten  aus  dem  vermehrten  Blutvolum  in  das  Körpergewicht 
ebensowohl  sinken  als  steigen  kann. 

Diese  Unregelmässigkeit  wird  jedoch  durch  die  eine  Regel 
beschränkt,  dass  der  Mitteldruck  einen  gewissen  Werth  z.  B. 
160 — 170™"*  nicht  überschreiten  kann,  dass  er  aber,  insofern 
er  irgend  einmal  unter  diesem  stand,  durch  die  Einspritzungen 
rasch  auf  ihn  gehoben  wird.  So  wird  also  je  nach  den  Um- 
ständen eine  Vermehrung  des  Quotienten  um  ganz  verschiedene 
Werthe  (z.  B.  von  Null  bis  zu  8  Prozent,  von  Null  bis  zu  3  Pro- 
zent u.  s.  w.j  diesen  höchsten  Mitteldruck  hervorbringen,  von 
da  ab  wird  eine  weitere  Zunahme  jenes  ftlr  den  letztem  gleich- 
gültig. 

Nach  der  Durchschneidung  des  Halsmarkes  (mögen  nn.  vago- 
sympalhici  unversehrt  oder  durchschnitten  sein)  war  der  positive 
Zuwachs  während  der  Einspritzungen  eine  ziemlich  regelmässige 
Erscheinung;  die  Grösse  des  Zuwachses  nach  den  Einspritzungen 
dagegen  inconstant ;  die  Höhe,  auf  welche  der  Druck  durch  die 
Bluteinspritzungen  dauernd  gehoben  werden  konnte,  lag  an  der  un- 
teren Grenze  des  gewöhnlichen  Normaldruckes,  nämlich  auf  100, 
rüO  oder  130  ""*.  Dieser  Unterschied  zwischen  den  Ergebnissen 
beider  Versuchsreihen  kann  im  Wesentlichen  nur  durch  die 
verschiedene  Innervation  der  Gefässe  l)edingt  sein. 

2.    Der  Vermehrung  des  Blutes  geht  ein  Aderlass 

voraus. 

Der  Aderlass  erfolgte 

a)  am  vorher  unveränderten  Thiere; 

b)  nn  einem  Thiere,  dem  schon  vorher  Blut  eingespritzt 
gewesen . 
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Nach  der  EDÜeerung  von  200  Gem.  Blut  sank  der  ursprüng- 
liche Druck  von  453  bez.  134"™  auf  49  bis  48™™.  Es  wur- 
den nun  im  Ganzen  680  (4  7x40)  Gem.  Blut  eingespritzt.  Die 
Zeitdauer  jeder  Einspritzung  betrug  ca.  30  Secunden,  die  Inter- 
valle zwischen  je  zw*eien  4,5  bis  2,5  Minuten. 

Wahrend  der  ersten  8  Einspritzungen,  in  deren  Laufe 
die  Excursionen  der  Pulse  immer  grösser  wurden,  stieg  der 
Druck,  einige  Schwankungen  abgerechnet,  fast  continuirlich  bis 
auf  das  Maximum  des  ursprünglichen ;  das  beobachtete  Maximum 
des  ursprünglichen  Druckes  betrug  453™™,  der,  Druck  vor  VHI 
454,  vor  IX  459™™.  —  Die  folgenden  9  Einspritzungen  da- 
gegen brachten  keine  erhebliche  Veränderung  hervor;  abgesehn 
von  einer  vorübergehenden  Steigerung  auf  470™™  war  am 
Schlüsse  von  XVII  der  Druck  459™™,  27  Secunden  nach  XVIII 
war  der  Druck  462™™,  und  459  Secunden  nach  XVII  459™™. 

Die  Steigerung  durch  die  ersten  Bluleinspritzungen  bietet 
eine  gewisse  Analogie  mit  den  Erscheinungen,  welche  die  Blut- 
injectionen  bei  den  Thieren  mit  durchschnittenem  Halsmark 
hervorbrachten.  In  diesen  Versuchen  war  der  Inhalt  unver- 
ändert geblieben,  die  Nachgiebigkeit  der  Gefässwände  dagegen 
bedeutend  vermehrt  und  desshalb  die  Garotidenspannung  vor 
den  Einspritzungen  sehr  gering.  Mit  der  Zunahme  der  Füllung 
durch  die  Einspritzungen  stieg  der  Druck  bis  zu  den  niederen 
Grenzen  der  vor  dem  Durchschneiden  des  Halsmarkes  vor- 
handenen Spannung;  die  weitere  Zunahme  brachte  keine 
wesentliche  Steigerung  des  Drucks  hervor.  In  unserem  jetzigen 
Versuche  war  der  Inhalt  durch  die  vorherigen  Entleerungen  um 
200  Gem.  vermindert,  die  Spannung  desshalb  tief  herabgesunken. 
Mit  der  Zunahme  der  Füllung  durch  die  Einspritzungen  stieg  der 
Druck  fortwährend  und  er  erreichte  nach  der  Einspritzung  von 
200  bis  240  Gem.  die  niederen  Grenzen  der  ursprünglichen  Span- 
nung, indem  er  vor  VI  420  ™™,  vor  VII  4  48  ™™  betrug.  Von  nun 
an  tritt  ein  merkbarer,  obwohl  nicht  sehr  augenfUlliger  Unter- 
schied hervor.  Während  die  Drucksteigerung  nach  der  Durchschnei- 
dung nicht  höher  ging,  stieg  hier  der  Druck  fortwährend  bis 
zu  oder  vielleicht  ein  \yenig  oberhalb  der  höheren  Grenzen  der  ur- 
sprünglichen Spannung ;  von  nun  an  fand  mit  weiterer  Zunahme 
der  Füllung  keine  Steigerung  der  arteriellen  Spannung  statt. 

Im  Wesentlichen  ebenso  gestaltete  sich  der  folgende  Versuch. 
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Nach  der  Entleerung  von  SOOCcro.  Blut  sank  der  ursprüng- 
liche Druck  (162  und  154"")  auf  51  "".  Es  wurden  im  Ganzen 
520  (13  X  40)  Gera.  Blut  eingespritzt.  Jede  Einspritzung 
dauerte  30  Secunden,  die  meisten  Intervalle  2  bis  3  Minuten. 

Während  der  ersten  sieben  Einspritzungen,  in  deren  Laufe 
die  Excursionen  der  Pulse  immer  grösser  wurden,  stieg  der 
Druck  fast  continuiriich  bis  annähernd  auf  die  Höhe  des  ur- 
sprünglichen. Der  Druck  am  Schlüsse  der  siebenten  Einspritzung 
l>etrug  147"",  im  Intervalle  zwischen  der  7.  und  8.  Ein- 
spritzung sank  er  auf  1 40  °".  Dieser  Versuch  ist  insofern  in- 
teressant, als  er  uns  zeigt,  dass  die  öfter  beobachtete  Verschie- 
denheit des  maximalen  Druckes,  den  ein  Thier  erreicht,  je  nach- 
dem sein  Rückenmark  unversehrt  oder  durchschnitten  war,  keine 
durchgreifende  ist.  Ebenso  wie  bei  den  Versuchsthieren  mit 
durchschnittenem  Halsmark,  lag  hier  der  höchste  Werth  auf  wel- 
chem sich  der  Druck  dauernd  zu  erhalten  vermochte  bei  139  "" 
(685  Secunden  nach  Xll  und  462  Secunden  nach  XHI),  also  an 
den  niederen  Grenzen  des  ursprünglichen.  Demnach  ist  zu 
vermuthen,  dass  der  wesentliche  Einfluss,  welcher  durch  die 
Durchschneidung  des  Halsmarkes  eliminirt  wird,  auch  in  diesem 
Versuche  während  der  Einspritzungen  aus  irgend  einer  Ursache 
geschwächt  worden  ist.  Es  wurde  nun,  nachdem  ich  zuerst,  um 
vorläufige  Aufschlüsse  über  die  Füllung  des  Gef^sssystems  zu 
erhalten,  wiederum  Blutentleerungen  (150  Gem.)  ausgeführt 
hatte,  die  Reizbarkeit  des  Gefässnervensystems  geprüft.  Da 
aber  diese  Prüfung  keine  deutliche  Abnahme  der  Reizbarkeit  er- 
gab, hielt  ich  es  für  geboten,  das  Ergebniss  dieses  Versuchs  da- 
durch zu  controliren,  dass  ich  nach  den  Entleerungen  wiederum 
Einspritzungen  ausführte  und  die  beobachteten  Druckänderun- 
gen mit  den  eben  erwähnten  verglich.  Dieser  Theil  des  Ver- 
suches gehört  unter  die  Reihe,  wo 

b)  der  Vermehrung  des  Blutes  ein  Aderlass 
vorausgeht,  nachdem  schon  vorher  Blut  einge- 
spritzt gewesen. 
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Die  Erscheinungen,  welche  im  Laufe  dieses  Versuchs  auf- 
treten, verdienen  einer  genaueren  Beschreibung.  Nach  den  Ent- 
leerungen von  4  50  Gem.  Blut,  die  auf  die  vorhergehende  Füllung 
folgten,  war  der  Druck  tief  herabgesunken  auf  60  bis  70  "">, 
trotzdem  dass,  wie  die  Versuchstabelle  genauer  zeigt,  im  Ganzen 
noch  ein  Plus  von  2,56  p.G.  über  die  ursprüngliche  Blutmenge  ein- 
geführt war.  Es  erschien  mir  darum  dieser  Zeitmoment  ein  pas- 
sender zu  sein,  um  die  Reizbarkeit  des  Gefässsystems  zu  prüfen. 
Zu  dem  Ende  suchte  ich  zunächst  die  Erfahrungen  über  den 
Einfluss  der  Reizung  des  centralen  Endes  durchschnittener  sen- 
sibler Nerven  auf  den  Blutdruck  zu  verwerthen.  Bekanntlich 
haben  die  Reizungen  der  centralen  Enden  durchschnittener 
sensibler  durch  Reflex  auf  die  vasomotorischen  Nerven  für  ge- 
wöhnlich eine  erhebliche  Drucksteigerung  zur  Folge.  Es  schien 
mir  demgemäss  der  Prüfung  werth,  ob  eine  solche  Reizung  hier 
eine  Steigeruog  hervorbringen  würde,  wo  der  Druck  tief  herab- 
gesunken war,  trotzdem  dass  das  Thier  mehr  Blut  empfangen 
als  abgegeben  hatte.  Es  wurde  ein  kleiner  Zweig  des  n.  tibialis 
posticus  herauspräparirt,  ein  Faden  herumgelegt,  der  Zweig 
durchschnitten  und  das  centrale  Ende  19  Secunden  hindurch 
mittelst  des  du  ^orVschen  Schlittenapparates  (grosser  Grove, 
Rollenabstand  4 8  Centimeter]  gereizt;  während  der  Reizung  stieg 
der  Diiick  von  70  ""  auf  92,  auf  97/ auf  1 06  ™»,  sank  aber  kurze 
Zeit  nach  der  Reizung  auf  70  ™".  Die  Steigerung  war  also  deut- 
lich, aber  nicht  ungewöhnlich  hoch. 

Dieses  Experiment  verlor  indessen  dadurch  an  Werth,  dass 
störende  Gomplicationen  auftraten.  Während  der  Reizung  war 
der  Hund  sehr  unruhig;  der  Puls  wurde  deutlich  langsamer 
(vor  der  Reizung  47  P.  in  20  Secunden,  während  der  Reizung 
37  P.  in  20  Secunden  und  unmittelbar  nach  der  Reizung  44  P. 
in  20  Secunden).  Um  diese  Gomplicationen  möglichst  zu  be- 
seitigen, wurde  die  trachea  geöffnet,  Gurare  durch  die  vena 
jugularis  eingespritzt  und  künstliche  Respiration  eingeleitet; 
7  bis  8  Minuten  nach  Einleitung  derselben  war  der  Druck 
55  ™".  Hierauf  wurde  eine  neue  Stelle  des  Nerven  wiederum 
45  Secunden  hindurch  gereizt  (Rollenabstand  45  Gentimeter)', 
der  Druck  stieg  während  der  Reizung  auf  60  bis  65 '"™,  sank 
aber  sofort  nachher  auf  47  und  49  "^".*)   —  Abermals  wurde 

.  *)  Pulsfrequenz  vor  der  Reizung  51  P.  in  SO  Secunden,  während  der 
Reizung  54  P.,  nach  der  Reizung  53  und  57  P.  in  20  Secunden. 
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eine  neue  Stelle  des  Nerven  (33  Secunden  hindurch)  gereizt,  der 
Druck  stieg  von  47  "">  auf  73  bis  77  "",  sank  aber  sofort  nachher 
auf  60  ™".  Die  Drucksteigerung  war  also  eine  deutliche,  aber 
ziemlich  geringe. 

Es  ist  aber  hier  zu  bemerken,  dass  man  kein  alizugrosses 
Gewicht  auf  die  Höhe  des  Ansteigens  nach  der  Reizung  sensibler 
Nervenästchen  legen  darf,  weil  es  eine  bekannte  Erfahrung  ist, 
dass  die  Wirkung  bei  diesen  Versuchen  höchst  verschieden  aus- 
föllt.  Ich  zog  es  desshalb  vor,  um  über  die  Grösse  der  möglichen 
Steigerung  etwas  Bestimmtes  zu  erfahren,  im  Laufe  des  Ver- 
suchs die  Druckänderung  während  der  Erstickung,  welche  einen 
mUchtigen  allgemeinen  Einfluss  auf  das  Gefösssystem  ausObt, 
zu  beobachten. 

Fast  unmittelbar  nach  der  letzten  Reizung  wurde  die  Respi- 
ration sistirt;  während  der  drei  Minuten  dauernden  Erstickung 
stieg  der  Druck  von  54  "^"^  continuirlich  und  alimälig  auf  444  ■°"* 
fing  aber  in  den  letzten  20  Secunden  an  zu  sinken  (auf 
UO  und  444  ""*).  Die  Erstickung  brachte  also  einen  viel  be- 
deutenderen Effect  als  die  Reizung  sensibler  Nerven  hervor,  in- 
dem sie  den  Druck  fast  bis  zum  Norroalwerth  steigerte.  Dies 
wäre  ein  Beweis  der  vollständigen  Reizbarkeit  des  Ge- 
fässsystems  gewesen,  wenn  keine  Bluteinspritzungen  den  Blut- 
entleerungen vorangegangen  wären;  da  aber  im  Ganzen  ein 
Ueberschuss  von  Blut  eingeführt  war,  würde  selbstverständ- 
lich nur  eine  Steigerung  über  den  ursprünglichen  Druck 
hinaus,  wie  es  bei  unversehrten  Thieren  während  der  Er- 
stickung der  Fall  ist,  vollständig  entscheidend  gewesen  sein. 
Die  Bedingungen  für  eine  Steigerung  bis  zu  diesem  Grade  sind 
allerdings  sehr  ungünstig,  wenn  der  Druck  sehr  herabgesunken 
ist,  weil  dann  während  der  Erstickung  eine  längere  Zeit  ver- 
gehen muss,  bevor  der  Normaldruck  erreicht  wird;  ehe  dieses 
geschieht  tritt  aber  dann  gewöhnlich  die  starke  Reizung  des 
Vagus  auf.  So  waren  hier  vor  der  Erstickung  60  P.  in  20  Secun- 
den, in  der  letzten  Zeit  während  der  Erstickung  45,  47,  48  P. 
in  20  Secunden,  wodurch  das  weitere  Steigen  eine  Beeinträch- 
tigung erleidet. 

Somit  ist  durch  diese  Beobachtungen  die  Reizbarkeit  des  Ge- 
fösssyslems  Consta lirt,  eine  Abnahme  derselben  keineswegs 
bewiesen,  aber  auch  nicht  mit  absoluter  Sicherheit  widerlegt. 

Nach  der  Erstickung  wurde  künstliche  Respiration  einge- 
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leitet;  der  Druck  stieg  momentan  im  Laufe  von  7  bis  8  Sccunden 
auf  206  und  220™°*,  sank  aber  nach  4  4  Secunden  auf  134™*° 
und  ging  nun  allmälig  im  Laufe  von  3,5  Minuten  auf  55™°* 
herab.  Dass  der  Druck  plötzlich  mit  der  Einleitung  der  Respi- 
ration auf  206  bis  220™™  stieg,  ist  insofern  interessant,  als  es 
darauf  hinweist,  dass  eine  starke  BlutfUllung  der  Lunge  vorhan- 
den war,  die  wir  durch  frühere  Sectionsbefunde  erwiesen 
haben. 

Es  wurde  nun  wieder  die  Respiration  sistirt  und  während 
der  Erstickung  Blut  eingespritzt,  in  der  Absicht,  die  nun  ein- 
tretenden Druckänderungen  mit  den  entsprechenden  früheren  zu 
vergleichen,  und  vielleicht  dadurch  den  Grad  der  Reizbarkeit  des 
Gefdssncrvensystems  sicherer  festzustellen .  Etwa  1 ,  75  bis  2  Minu- 
ten nach  dem  Wiederbeginn  der  Erstickung  stieg  der  Druck  auf 
4  09  bis  4  4i™™,  sank  aber  in  der  folgenden  Minute  auf  407™™. 
Obwohl  eine  starke  Reizung  des  Vagus  eingetreten  war  (im  Mo- 
mente derf  rstickung  53  P.  in  20  Secunden,  2  bis  3  Minuten  nach- 
her 4  4P.  in  20  Secunden),  obwohl  das  Sinken  darauf  hindeutete, 
dass  eine  nachhaltige  continuiriichc  Drucksteigerung  nicht  zu  er- 
zielen war,  dass  also  die  Einspritzungen  während  der  Erstickung 
keinen  Aufschlusa  geben  würden,  hielt  ich  es  doch  der  Mühe 
werlh,  den  Versuch  auszuführen.  Der  Druck  vor  I  war  406™™, 
während  der  ersten  Einspritzung  blieb  der  Druck  so  gut  wie  un- 
verändert, stieg  aber  nachher  auf  424™™,  während  II  Ab- 
nahme auf  4  4  4™™,  in  den  folgenden  20  Sccunden  nach  II 
Sinken  auf  92™™;  ein  hinlänglicher  Beweis  dafür,  dass  eine 
andauernde  Drucksteigerung  auf  diese  Weise  nicht  zu  erzielen 
war.  Es  wurde  nun  wiederum  künstliche  Respiration  einge- 
leitet, 4,5  Minute  nachher  war  der  Druck  gesunken  auf  74  ™™. 
Derselbe  stieg  nun  mit  den  folgenden  Einspritzungen,  in  deren 
Laufe  die  künstliche  Respiration  continuirlich  fortgesetzt  wurde, 
allmälig  in  die  Höhe  und  betrug  vor  IX  424™™,  von  da  an  keine 
augenfällige  Steigerung;  vor  X  428™™,  60  Secunden  nach  den 
letzten  40  Ccm.  4  47™™.  Die  Efl'ectc  waren  also  im  Wesent- 
lichen ebenso  wie  früher,  nur  schien  die  Druckgrenze, 
oberhalb  welcher  keine  weitere  Steigerung  stattfand,  eine  noch 
geringere  zu  sein,  ungefähr  derjenigen  bei  den  Thieren 
mit  durchschnittenem  Halsmark  entsprechend. 

Wir  glaubten  im  ersten  Theile  dieses  Versuchs  die  Ursache 
der  damals  erreichten,  im  Verhältnisse  zu  den  früheren  Ver- 
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suchen  niedrigeren  Druckgrenzc  möglicherweise  auf  eine  Parese 
des  Gefässnervensystems  zurückführen  zu  können.  Dies  wurde 
aber  durch  die  Reizungs versuche  nichl  besUltigt  und  ist  durch 
den  weiteren  Verlauf  des  Versuchs  so  gut  wie  widerlegt. 
Bei  der  Wiederholung  der  Einspritzungen  war,  wie  wir  eben 
sahen,  die  Druckgrenze  noch  niedriger;  die  Reizbarkeit  des  Ge- 
fässsystems  dagegen  nicht  merkbar  vorändert. 

Nach  der  letzten  Einspritzung  wurde  das  Thier  zweimal 
hintereinander  erstickt,  der  Druck  stieg  das  eine  Mal  von  I  \  H 
auf  147"»,  das  andere  Mal  von  121  auf  152«".  Als  der 
Druck  diese  Höhe  erreichte,  trat  die  starke  Reizung  des  n.  vagus 
ein.  Vor  dieser  letzten  Erstickung  62  P.  in  20  Secunden.  Es 
beweist  dies,  dass  die  Reizbarkeit  des  Vagus  und  des  Gefäss- 
nervensystems  trotz  aller  Eingriffe  eine  sehr  deutliche  und 
jedenfalls  im  Wesentlichen  eine  vollständige  war.  Auch  die  Uerz- 
thclligkeit  schien  nicht  altcrirt  zu  sein. 

Die  Section  wurde  unmittelbar  nach  dem  Tode  des 
Thieres  ausgeführt.  In  der  Unterieibshöhle  30  Gem.  röthlich- 
gelbes  flüssiges  z.  Th.  geronnenes  Exsudat.  Die  Leber  und 
die  Nieren  stark  injicirt.  In  der  Magenwand  eine  grössere  An- 
zahl linsengrosser  Ecchymosen.  —  Die  grösseren  Venen  im 
Unterleib  stark  gefüllt.  Keine  merkbare  Exsudation  in  cav. 
pleurae  et  pericardii.  Die  Lungen  congestionirt,  im  Pa- 
renchyme  derselben  zerstreute  erbsengrosse  Ecchymosen  (z.  Th. 
Embolien).  Die  Extremitäten  weder  injicirt,  noch  serös  infillrirl, 
die  Muskeln  und  Haut  von  normalem  Aussehen,  nur  hie  und  da 
eine  stark  gefüllte  Hautvene. 

Am  Schlüsse  dieser  Abthciiung  erscheint  eine  kurze  üeber- 
sicht  der  hier  beobachteten  Druckänderungen  wünschenswerth, 
um  die  Orientirung  zu  erleichtern ;  ausserdem  werde  ich  eine 
tabellarische  Zusammenstellung  der  Pulsfrequenz  in  diesen  Ver- 
suchen folgen  lassen,  um  dem  Leser  das  vollständige  Material  in 
die  Hand  zu  geben. 

In  diesen  Versuchen  waren  die  Erscheinungen  des  Druckes 
ein  wenig  verschieden,  je  nachdem  das  Thier  vorher  die  normale 
Blutmenge  besass,  oder  Blut  verloren  hatte. 

a)  Wenn  den  vorher  unveränderten  Thieren  3,2  resp.  3,7 
p.  C.  des  Körpergewichts  Blut  entzogen  worden  war,  so  sti^  mit 
der  abermaligen  Zufügungvon  3,5  resp.  4  p.  C.  der  Druck  wäh- 
rend der  Einspritzungen  und  von  einer  zur  anderen  dauernd 
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und  erreichte  die  Höbe  des  ursprünglichen  Normaldruckes.  Von 
nun  an  traten  bei  den  folgenden  Einspritzungen  die  in  der  vori- 
gen Abtheilung  (bei  Thieren  mit  unversehrtem  Rückenmark) 
betrachteten  Erscheinungen  ein. 

b)  Wenn  der  Aderlass  an  einem  Thiere  vorgenommen 
wurde,  dem  vorher  schon  Blut  eingespritzt  gewesen,  so  be- 
wirkten in  diesem  Versuche  die  nun  folgenden  Einspritzungen 
zwar  eine  Steigerung  des  Druckes,  aber  die  Steigerung  wah- 
rend der  Einspritzungen  war  im  Allgemeinen  etwas  geringer 
und  sank  erheblicher  in  der  zwischen  je  zwei  Einspritz- 
ungen liegenden  Zeit,  so  dass  schliesslich,  trotzdem  dass  der 
Prozentgehalt  des  Thieres  an  Blut  bedeutend  mehr  als  nach 
der  ersten  Serie  von  Einspritzungen  betrug,  doch  eine  niedrigere 
Druckgrenze  erreicht  wurde. 

Die  Pulsfrequenz  giebt  keine  weiteren  Auskünfte, 
warum  ich  mich  einer  genaueren  Erörterung  enthalte  und  nur 
die  Zahlen  tabellarisch  zusammenstelle. 
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Aeuderojigr  der  PuIsKahlen  mit  der  Einspritzung  nach  vorher- 
gehender Entleerung. 


Versuch  IX.    Körpergew.  6,24. 

Versuch  VIII.  Körpergew.  5,92. 

Vor  der  EnHeernng  65  Pnlse   in  20  See. 

Vor  der  Bnileemng  64-60  Pulse  in  20  See. 

Pulse  in  20  Sccunden. 

Pulse  in  20  Secunden. 

Während  der 
Einspritzanf; 

Nach  der 
EinspritznnK 

Während  der          Nach  d<»r 
Bintipritzttng      Einspritzung 

0 

41 

0 

59 

1 

40 

43     38 

I 

56 

65     37      68 

II 

39 

41      37 

11 

64 

64     61 

III 

38 

86 

111 

57 

60 

IV               32,5 

32     34 

IV 

47 

40     36 

V               32 

32     37 

V 

80^ 

26 

VI        1       36 

38     39 

VI 

29 

26     27 

VII               37 

38     49 

VII 

30 

32     30 

VIII               42 

37 

VlII 

32 

34     39 

IX              40 

40     89 

IX 

39 

40     35 

X              38 

37 

X 

38 

44      40 

XI              37 

41      38 

XI 

44 

44 

XII              36 

37     43 

XII 

45 

45,5 

Xni       1       42 

46 

XIII 

47 

47,5 

Entleerung.    Curare.    Künslliche 
Respiration.    Erstickung. 

XIV 
XV 

52 
53 

49 
50 

in          1       14     48 

XVI 

50 

50 

II              20           20  Res.  30  73 

XVII 

52 

52 

111              70 

62 

IV       1       54 

52     61 

V       '       62                 59     50 

VI 

58 

56     58 

VII 

60 

59     61 

VIII 

56 

58 

IX 

60 

58 

X 

60 

60 
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11. 

Ueber  die  Aenderuny  des  Druckes  an  a.  carotis  mit  der 
Abnahme  des  Körpergewichts  in  BbUprozenten. 

Die  Aufgabe  besteht  hauptsächHch  darin,  die  Druckende- 
rungen  nach  Aderlässen  beim  Thiere  tnit  unveränderter 
und  mit  vermehrter  Blutmenge  unter  einander  zu  ver- 
gleichen^  um  dadurch  die  gewünschten  Aufschlüsse  über  den 
Füllungsgrad  des  Gef^sssystems  nach  den  Einspritzungen  zu 
bekommen. 

Ich  stelle  Versuch  YIlPj  als  Musterbeispiel  voran,  weil  der 
Unterschied  der  durch  die  Aderlässe  herbeigeführten  Druckände- 
rungen vor  und  nach  den  Einspritzungen  hier  am  augenfälligsten 
war  und  schon  durch  diesen  Versuch  allein  der  Füllungsgrad 
des  Gefässsystems  nach  den  Einspritzungen  sich  gut  beur- 
theilen  lässt. 


*)    Die  Drucköndeningen    durch   die  Bluteinspritzungen   in  diesem 
Versuche  sind  auf  Seite  6U  und  ß.  milgelheilt  und  besprochen. 
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Um  den  Unterschied  der  durch  die  Aderlässe  herbeigeführ- 
ten Aenderungen  vor  und  nach  den  Einspritzungen  bestimmen 
zu  können,  ist  zunächst  eine  genaue  Analyse  der  Erscheinungen 
der  Blutentleerungen  vor  den  Einspritzungen  erforderlich. 

Die  Aenderungen ,  welche  während  und  unmittelbar  nach 
der  Entziehung  von  Blut  eintreten,  sind  verständlich.  Während 
des  Aderlassos  sank  cKr  arterielle  Druck  rasch  ab,  da  durch  ihn 
der  Inhalt  der  Aorta  entleert  wurde.  Nach  wieder  eingetretener 
Verschliessung  der  a.  carotis  sinistra  fUjit  sich  allmälig  die  Aorta 
wieder  und  so  wächst  der  Druck  an. 

Für  die  Beurtheilung  des  Zusiandes,  in  welchem  sich  der 
Strom  während  der  Entleerung  befand,  sind  zwei  Versuchs- 
data gegeben  i .  die  Grösse  des  Absinkens  des  Drucks  während 
der  Entleerung,  2.  die  Ausflussgeschwindigkeit  der  entleerten 
Blutmenge. 

Die  Grösse  des  Absinkens  des  Drucks  während  der  Entlee- 
rung war  nicht  sehr  verschieden.  Vor  1  Druck  130,  am  Schlüsse 
der  ersten  Entleerung  57°"°,  Diflerenz  der  Drücke  73"",  vor 
11  Druck  151™",  am  Schlüsse  der  zweiten  Entleerung  92"", 
Differenz  der  Drücke  59,  vor  III  129,  am  Schlüsse  der  dritten 
Entleerung  53,  Differenz  77"",  vor  IV  112"",  am  Schlüsse 
der  vierten  Entleerung  49"",  Differenz  63"". 

Die  Ausflussgeschwindigkeit  dagegen  war  während  der  vier- 
ten Entleerung  eine  bedeutend  verlangsamte.  Die  erste  Entlee- 
rung dauerte  10,  die  zweite  8,  die  dritte  11  und  die  vierte  44 
Secunden.*) 

Die  Entleerung  von  100  bis  150  Ccm.  =  1,88  bis  2,82  p.C. 
des  Körpergewichtes  konnte  also  geschehen  ohne  eine  bedeu- 
tende Aenderung  der  Geschv^indigkeit  des  Ausflusses;  von  nun 
an  trat  bei  der  weiteren  Entziehung  von  50  Ccm.  eine  sehr  bedeu- 
tende Verlangsamung  des  Ausfliessens  ein ;  indem  sich  während 
der  vierten  Entleerung  die  Ausflussgeschwindigkeit  um  das  Vier- 
fache minderte. 

Obwohl  der  Zustand  des  Gefässsystems  nach  der  Entlee- 
rung sich  nicht  ajlein  in  dem  Druck  spiegelt,  welcher  einige  Mi- 
nuten nach  jener  vorhanden  ist,  sondern  auch  durch  den  zeitlichen 


♦)  Die  Aiisflussgeschwindij;keit  wurde  in  der  Mehrzahl  der  Versuche 
bei  den  ersten  Enlleeruiij;on  absichtlich  ein  wenig  verzögert,  bei  den  fol- 
genden, wenn  die  Geschwindigkeit  deutlich  abnahm,  dagegen  nicht. 


628  Dr.  Worm  Müller, 

Verlauf  des  Emporsteigens/)  so  will  ich  doch  die  Belrachtung  des 
letzlern  ausser  Frage  stellen ,  weil  die  Bedingungen ,  von  denen 
die  zeitliche  Aenderung  des  Drucks  abhängt,  sehr  verwickelte 
sind.  Ich  werde  mich  also  auf  die  Betrachtung  des  Drucks  be~ 
schränken  y  der  einige  Minuten  nach  der  Entleerung  vorhan- 
den ist. 

Diese  zeigt,  dass  eine  Blutentziehun^  von  400  bis  4  50  Gem. 
=  1, 88  bis2,82p.C.  des  Körpergewichtes  ertragen  werden  konnte 
ohne  einen  sehr  bedeutenden  Abfall  des  Carotidendruckes;  456 
Secunden  nach  1  war  der  Druck  454™™,  422  Secunden  nach 
II  422,  4  54  Secunden  nach  HI  412.  —  Wurdte  aber  diese  Grenze 
überschritten,  so  trat  mit  weiterer  Abnahme  der  Blutmenge  eine 
bedeutende  und  dauernde  Herabsetzung  des  Druckes  ein ;  252 
Secunden  nach  der  4.  Entleerung  von  50  Gem.,  wodurch  der 
Gesammtverlust  des  Blutes  auf  3,76  p.  C.  des  Körpergewichts 
stieg,  betrug  der  Druck  nur  49""  und  hielt  sich  hierauf  in  den 
folgenden  Minuten.  Er  betrug  also  nach  der  4.  Entleerung  nur 
noch  ein  Drittel  des  ursprünglichen.  —  Die  dritte  Entleerung 
bildete  gewissermassen  die  Grenze  für  das  Vermögen  des  Geföss- 
Systems  den  Aortendruck  in  der  Höhe  des  normalen  zu  erhallen, 
dieses  gab  sich  auch  durch  die  vorübergehenden  (45  Secunden 
dauernden]  Verblutungskrämpfe  kund,  welche  unmittelbar  nach 
derselben  auftraten. 

Der  Vollständigkeit  halber  theile  ich  in  tabetldrischer  Zasammenstel- 
lung  die  Aenderungen  der  Pulszahlen  während  dos  wachsenden  Blutver* 
lustes  mit.  Durch  sie  wird  im  Wesentlichen  bestätigt,  was  uns  aus  viel- 
fachen Beobachtungen  anderer  Experimentatoren  bekannt  ist.  Nach  dem 
Blutverlust  wächst  zuerst  die  Schlagzahl,  mit  noch  weiterer  Entziehung  von 
Blut  aber  sinkt  sie. 

Pulse  in  20  Secunden. 
W&hreBd  der  Entleerung.  Nach  der  Enileernng. 

0  64  U.  60 

I  20  32,  63,  73,  24  u.  58. 

II  70  79,  85,  87  u.  75. 

III  88  75  u.  72. 

IV  71  u.  64  57  -   59. 

Ganz  anders  wirkten  die  Entleerungen  nach  den  Blutein- 
spritzungen. 


*)  Nach  der  ersten  Entleerung  stieg  der  Druck  fast  momentan  von 
57  auf  4  61  mm^  nach  U  eine  Steigerung  um  40  mm  jn  20  Secunden,  nach  HI 
45  ™™  in  8  Secunden,  nach  IV  fand  so  gut  wie  keine  Drucksleigening  statt. 
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Es  wai-eD  680  Ccm.  (14,39p.C.  des Köq)ergewichis)  einge- 
spiitzt  worden,  so  dass  derBIutgebalt  des  Thiers  um  480  Ccm. 
höher  als  vor  dem  ersten  Aderlass  stand ;  der  Druck  schwankte 
nachher  zwischen  4  57  und  4  62™"^  und  betrug  unmittelbar  vor  der 
Wiederholung  der  Bluten tleerung  (durch  a.  carotis  sinistraj  458"™ 

—  Hierauf  begannen  die  Blutentziehungen,  im  Ganzen  5,  von  je 
50  Ccm.  Am  Schlüsse  des  ersten  Aderlasses,  welcher  7  Secun- 
den  dauerte,  sank  der  Druck  auf  146™"*,  hob  sich  aber  nach 
2,5  Minuten  auf  4  53™™;  am  Schlüsse  der  zweiten  Entleerung 
(Dauer  derselben  7  Secunden)  sank  der  Druck  auf  44  4™™, 
stieg  aber  in  den  folgenden  2  Minuten  auf  4  30™™,  am  Schlüsse 
der  dritten  Entleerung  (Dauer  derselben  7  Secunden)  sank  der 
Druck  auf  86™™,  stieg  aber  im  Laufe  der  folgenden  3  Minuten 
auf  428™™,  am  Schlüsse  der  vierten  Entleerung,  welche  7,5 
Secunden  dauerte,  sank  der  Druck  auf  78™™  und  stieg  im  Laufe 
der  folgenden  4  Hinuten  auf  424™™,  am  Schlüsse  der  fünften 
Entleerung 9  welche  9  Secunden  dauerte,  sank  der  Druck  auf 
60™™,  stieg  aber  nun  in  den  folgenden  3,5  Minuten  auf  4  45™™. 

—  Um  dem  Leser  den  Verlauf  dieses  verwickelten  Versuches 
deutlicher  als  es  durch  Worte  möglich  zur  Anschauung  zu  brin- 
gen ,  verweise  ich  auf  Taf .  4 ,  die  durch  die  beigefügten  Erklä- 
rungen vollkommen  verständlich  sein  wird.  Der  Unterschied 
zwischen  den  Effecten  der  Blutentleerungen  vor  und  nach  den 
Einspritzungen  ist  evident.  Das  Absinken  des  Drucks  während 
der  Entleerung  betrug  vor  den  Bluteinspritzungen  60  bis  70™™, 
nach  den  Bluteinspritzungen  40  bis  50™™.  —  Während  vor 
den  Einspritzungen  jede  der  ersten  drei  Blutentleerungen  etwa  4  0 
Secunden  und  die  vierte  sogar  44  Secunden  dauerte,  nahmen 
nach  den  Einspritzungen  die  ersten  vier  Blutungen  je  nur  7 
Secunden  und  die  fünfte  9  Secunden  in  Anspruch.  Vor  den 
Einspritzungen  betrug  der  Druck  3  bis  5  Minuten,  nach  der 
vierten  Entleerung  nur  48™™,  jetzt  nach  den  Einspritzungen 
betrug  der  Druck  3  Minuten ,  nach  der  fünften  Blutentleerung 
4  4  5™™ ,  also  ein  wenig  mehr  als  der  entsprechende  Druck  nach 
der  dritten  Entleerung  vor  den  Einspritzungen.*) 


*)  Nach  den  Einspritzangen  nahm  die  Pulsfrequenz  im  Laufe  der 
EnUeerungen  regelmässiger  zu,  als  vor  den  Einspritzungen,  cfr.  folgende 
Tabelle  in  der  Anmerkung  der  folgenden  Seite. 


630  Dr.  Worh  MCllbii, 

Berücksichtigt  man  also  nur  die  Menge  des  ausgeflossenen 
Blutes  ,  so  zeigt  dieser  Versuch ,  dass  das  Thier  nach  der  Ein- 
spritzung einen  weit  grössern  Blutverlust  als  vor  derselben  er- 
tragen konnte.  Denn  uährend  vor  der  Injection  durch  einen  Blut- 
verlust von  450  Ccm.  der  Druck  auf  4  45™"  herabging,  ge- 
langte er  nach  derselben  zu  dieser  Höhe  erst  durch  einen  Blut- 
verlust von  250  Ccm.  Daraus  wird  man  —  vorausgesetzt  dass 
man  sich  an  die  einfachsten  ErklUrungsgrUnde  halt  —  schliessen 
dürfen,  dass  nach  der  Einspritzung  in  der  Gefhsshöhle  selbst 
mehr  Blut  als  vor  ihr  gewesen  sei.  Wie  viel  dieses  Mehr  betra- 
gen habe,  ist  aus  den  Ergebnissen  dieses  Versuches  schon  dess- 
halb  nicht  ersichtlich,  weil  es  ungewiss  bleibt,  ob  derselbe  Garo- 
tidendruck  vor  und  nach  den  Einspritzungen  auf  den  gleichen 
Zustand  der  mittleren  Gefässspannung  hinweist.  Dieses  ist  so- 
gar unwahrscheinlich ,  weil  der  ganze  Verlauf  der  Druckände- 
rungen bei  den  Biutentziehungen  nach  der  Einspritzung  ein  ganz 
anderer  als  vor  ihnen  war.  Somit  ist  es  fraglich ,  ob  die  fünfte 
Entleerung  nach  den  Einspritzungen  ebenso  wie  III  vor  den  Ein- 
spritzungen die  Grenze  bildete,  bei  welcher  weitere  Aderlässe 
nicht  mehr  ertragen  wurden.  Da  die  Blutentleerungen  in  die^ 
sem  Versuche  nicht  weiter  fortgesetzt  wurden,  und  desshalb  ein 
bestimmtes  Urtheil  darüber  vor  der  Hand  nicht  möglich  ist,  so 
werde  ich  die  Betrachtungen ,  welche  sich  hier  anknüpfen ,  bis 
auf  den  folgenden  Versuch  verschieben ,  in  welchem  eine  grosse 
Serie  von  Blutentleerungen  nach  den  Einspritzungen  ausgeführt 
wurde. 

Anmerkung  i.  Es  wurden  680  Ccm.  Blut  eingespritzt;  vor  den 
Einspritzungen  wurden  200  Ccm.  Blut  enUeert,  nach  den  Einspritzungen 
250  Com.  Blut,  also  zusammen  450  Ccm.  Es  blieb  somit  nach  der  letzten 
EnUeeruDg  ein  Plus  von  4  30  Ccm.  Blut  im  Körper  zurück.  Um  das  Schick- 
sal dieses  Blutes  zu  ergründen,  habe  ich  einige  Zeit  nach  der  letzten  Ent- 


Aenderungen  der  Pulszahlen  mit  der  Blutentziehung  nach  der  Ein« 
spritzung : 

Pulse  in  20  See un den. 

Wahrend  derEntlef>rnng.  Nach  der  Entleerung. 

0  52  u.  51 

l  57  53  u.  62 

II  66  64  -   69 

III  67  70  -  73 

IV  67  75  -  75  u.  72 
V  70    •  78 
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leerungca.  SO  Secunden  hindurch  einen  starken  Druck  auf  den  Unterleib  aus^ 
geübt.  Die  Spannung  unmittelbar  vorher  99  «u»  stieg  wtthrend  des  Druckes 
nach  44  Secunden  auf  444  ^^,  sank  aber  allni&Hg  in  den  folgenden  49  Se- 
cunden und  betrug  am  Schlüsse  des  Druckes  4iainm,  nach  dem  Aufhören 
desselben  sank  die  Garottdenspannung  tiefer  als  zuvor  und  betrug  25 
Secunden  nach  dem  Aufhören  des  Druckes  92  mm.  Dieser  vorübergebende 
Effect  während  des  Druckes  auf  den  Leib  und  das  tiefe  Herabsinken  nach^ 
her  unterhalb  der  früheren  Spannung  wiederholte  sich  in  den  meisten 
Versuchen,  so  oft  ich  einen  Druck  auf  den  Unterleib  ausübte ;  es  weist 
dieses,  wie  mir  scheint,  darauf  hin,  dass  die  Ueberfullung  in  den  Unler- 
leibsgefUssen  keine  übermässige  war,  und  dass  das  Blut  sich  auch  in  andere 
Gefässbezirke  vertheilt  haben  musste. 

Anmerkung  3.  Um  über  die  Reizbarkeit  des  Gefössnervensystems 
nach  den  Biuteinspritzungen  und  Blutentleerungen  Auskunft  zu  erhalten, 
habe  ich  ebenso,  wie  im  Versuch  IX  (cfr.  pag.  649  bis  624)  sensible 
Nerven  gereizt  und  das  Thier  erstickt.  Die  Erscheinungen  waren  die- 
selben wie  in  Versuch  IX,  so  dass  ich  mich  auf  eine  kurze  Beschrei- 
bung beschränken  kann.  Einige  Minuten  nach  der  letzten  Entleerung 
wurde  n.  cruralis  herauspräparirt  und  durchschnitten ,  das  centrale  Ende 
des  Nerven  mittels  der  secundären  Spirale  des  du  Botf'schen  Schlitten- 
apparates [4  Grove,  Rollenabstand  48  Centimeter)  5  Secunden  hindurch 
gereizt,  der  Druck  stieg  während  der  Reizung  von  4  40  auf  424  mm^*)  einige 
Minuten  nachher  wiederum  eine  neue  Strecke  des  Nerven  4  Secunden 
hindurh  gereizt  —  Rollenabstand  20  Centimeter,  der  Druck  stieg  von  44  4 
auf  429  mm.«*]  —  Wiederum  Reizung  46  Secunden  hindurch,  der  Druck 
stieg  von  448  auf  445  mm.«**)  Die  Drucksteigerung  war  also  eine 
deutliche. 

Da  das  Thier  während  der  Reizungen  sehr  unruhig  war,  wurde  der 
vollständigen  Controle  halber  Curare  eingespritzt  und  künstliche  Respiration 
eingeleitet  und  der  Nerv  43  Secunden  hindurch  wieder  gereizt  (Rollenab- 
stand  24  Centimeter),  der  Druck  stieg  während  der  Reizung  von  73  auf 
4  02  mm.  f)  Bei  der  wiederholten  Reizung  einer  neuen  Strecke  des  Nerven 
—  45  Secunden  hindurch  —  stieg  der  Druck  anfangs  von  99  auf  426  mm^ 
sank  aber  in  den  folgenden  85  Secunden  und  betrug  am  Ende  der  Reizung 


*)  Der  Hund  sehr  unruhig.  Vor  der  Reizung  65  Pulse  in  20 
Secunden,  während  der  Reizung  87«  Pulse  in  5  Secunden  (=i  42  Pulse  in 
20  Secunden),  nach  der  Reizung  70  Pulse  in  20  Secunden. 

**)  Vor  der  Reizung  75  Pulse  in  20  Secunden,  während  der  Rei- 
zung 42  Pulse  in  4  Secunden  (=  60  Pulse  in  20  Secunden),  nach  der  Rei- 
zung 70  Pulse  in  20  Secunden. 

♦**)  Vor  der  Reizung  74  Pulse  in  20  Secunden,  während  der  Rei- 
zung 48  Pulse  in  20  Secunden,  nach  der  Reizung  74  Pulse  in  20  Secunden. 
f)   Vor  der    Reizung  63  und  62   Pulse  in  20   Secunden,    während 
der  Reizung  66  Pulse  in  20  Secunden,  nach  der  Reizung  67  Pulse  in  20 
Secunden. 


632  Da.  WoftH  MiLLBt, 

99  mm. «)  Nach  dem  Uaterbrecben  der  künsUicheD  Respinüoo  stieg  der 
Drack  voD  84  BB  aaf  4  55bb,  vod  nao  an  Sinken;  Pulse  vor  der  Er- 
stickung 65  in  20  Secanden,  während  der  Erstickung  50,  15,  12  in  29 
Secunden.  Nachdem  die  künstliche  Respiration  wieder  hergestellt  ond 
einige  Zeit  darauf  noch  einmal  Erstickung  eingeleitet  war,  stieg  der  Druck 
von  400  auf  467  »>,  Pulse  vor  der  Erstickung  66,  während  der  Erstickuni; 
60,  23,  22  in  20  Secunden.  Es  war  also  keine  Abnahme  der  Reizbarkeil 
des  Gefttssnervensystems  zu  bemerken. 


*)  Vor  der  Reizung  64  Pulse  in  20  Secunden,  während  der  Reizung 
66  Pulse  in  20  Secunden,  nach  der  Reizung  68  Pulse  in  20  Secunden. 
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Da.  Worh  Mülle«, 


Aenderangen  der  Pulszahlen  mit  den  En  tloernng  en. 
Pulse  in  20  Secunden. 


0 

W&brend  der 

Entleerang 

57     48    43    52 

Naeh  der 

EntleeTung 

22     28  ♦) 

I 

28 

32 

11 

32 

in 

44 

48 

IV 

42 

60 

V 

56 

60 

56 

VI 

56 

48 

VII 

52 

53 

63 

VIII 

64 

65 

67     68 

IX 

66 

X 

XI 
XII 

Die  Pulse  wegen  ihrer  geringen  Er- 
hebung nicht  mehr  zu  ztthlen. 

Die  Pulsfrequenz 
nahm  im  Laufe  der 
Entleerungen  zu. 

Dieser  Versuch  giebt  zu  folgenden  Bemerkungen  Veran- 
lassung. 

a.  Mit  der  wachsenden  Zahl  der  Bluten tziehungen  mindert 
sich  der  arterielle  Druck,  aber  es  geschieht  dieses  nur  sehr  all- 
mUlig,  denn  nach  einer  Blutentleerung  von  1,62  p.  C.  des  Kör- 
pergewichts ist  der  Druck  noch  ganz  unverändert  gebliehen; 
nach  einem  Blutverlust*  von  3,4  p..  G.  des  Körpergewichts  ist  der 
Druck  erst  um  27""  gesunken ,  d.  h.  er  ist  jetzt  auf  die  Höhe 
gekommen ,  die  ihm  vor  Beginn  der  Einspritzungen  eigen  viar 
(siehe  pag.  597);  als  die  entzogene  Blutmenge  auf  6,48  p.  C.  des 
Körpergewichts  gestiegen  war,  ist  allerdings  der  Blutdruck  um 
98""  niedriger  als  vor  Beginn  der  Blutentziehungen,  aber  immer- 
hin steht  er  noch  auf  64"",  also  auf  einem  Werthe,  mit  welchem 
die  normalen  Himfunctionen  vollkommen  vereinbar  sind.  Ver- 
blutungskrämpfe traten  erst  auf,  nachdem  der  Blutverlust  auf 
9,7  p.  C.  des  Körpergewichts  gediehen  war.  Dieses  Besultat 
weicht  sehr  augenfällig  von  dem  ab,  welches  man  beim  Aderlass 
an  Thieren  erhält,  deren  Blutmenge  keine  künstliche  Vermehrung 
erfahren  hat.  Nach  meinen  Beobachtungen  an  Hundep  und  den- 


*)  Zuföliige  Vßgusreizung  beim  Oeffnen  der  «weiten  Carotis  und  dem 
Anbringen  der  Klemme.  —  Ausserdem  Neigung  zum  Erbrechen. 
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jenigen  Tappeme9'*s'*')  an  Kaninchen  sinkt  der  Druck  nach  einem 
Blulverlust  von  höchstens  3  p.  C.  des  Körpergewichts  schon  auf 
einen  Werth  herab,  wie  er  in  dem  vorstehenden  Versuche  erst 
nach  einer  Entziehung  erreicht  ward,  die  zwischen  6  und  7  p.  C. 
des  Körpergewichts  betrug.  — 

ß.  Bemerkenswerth  ist  die  gesammte  Menge  von  Blut,  welche 
dem  Thiere  in  den  bis  nahe  zum  Tode  fortgeführten  Entleerungen 
entnommen  werden  konnte.  Ware  dies  abgezogene  Volum  nur 
um  ein  oder  um  zwei  Prozent  des  Körpergewichts  von  demjenigen 
verschieden,  durch  dessen  Entziehung  Thiere  absterben ,  denen 
keine  künstlichen  Bluteinspritzungen  gemacht  werden,  so  würde 
darauf  nur  wenig  Werth  zu  legen  sein.  Denn  in  diesen  Grenzen 
schwankt  auch  je  nach  dem  eingeschlagenen  Verfahren  das  Vo- 
lum eines  tödtlichen  Aderlasses.  Wenn  sich  ein  Thier,  welches 
bis  dahin  unberührt  und  horizontal  ausgestreckt  liegt,  durch 
einen  ununterbrochenen  Strom  aus  beiden  Carotiden  nahezu  ver- 
blutet hat,  wenn  die  Verblutungskrlimpfe  vorüber  sind  und  aus  den 
geöffneten  Arterien  nur  noch  einzelne  Tropfen  hervortreten,  so 
kann  man  den  Strom  von  Neuem  anfachen,  entweder  indem  man 
das  Halsmark  absticht,  oder  indem  man  unter  Erhebung  des 
Hintertheiles  die  Gliedmassen,  den  Bauch  und  die  Brust  knetend 
ausdrückt.  Noch  weiter  als  hierdurch  lUsst  sich  die  Entleerung 
treiben,  wenn  die  Blutentziehung  nicht  in  einem  Zuge  vollführt 
wird,  sondern  die  Arterie  zeitweise  geschlossen  und  wieder  ge- 
öffnet wird.  Wird  diese  fractionirte  Entziehung  über  eine 
Stunde  hindurch  ausgedehnt,  so  kommt  es  wohl  vor,  dass  eine 
Blutmenge,  die  6  Prozenten  des  Körpergewichts  gleichkommt, 
gewonnen  wird;  dass  sie  aber  wie  Im  vorstehenden  Versuche 
auf  9  p.  C.  des  Körpergewichts  steigt,  ist,  soweit  mir  bekannt, 
niemals  beobachtet  worden.  Demnach  müssen  die  Blutgeßisse 
unseres  Thieres  in  einem  ungewöhnlich  hohen  Grade  überfüllt 
gewiesen  sein. 

Y.  In  Anbetracht  der  Grösse  des  injicirten  Blutvolums  kann 
es  nicht  verwundern,  wenn  man  aus  dem  Thiere  nach  dc^  Ein- 
spritzung mehr  Blut  als  vor  ihr  gewinnen  kann.    Auffallend  ist 


*)  Ueber  die  durch  Aderlas8  enileerbareo  Blutmeogen  vergleiche  auch 
Heidenhain  disquisitiones  criticae  et  experiroenlales  de  sanguinis  <|UQntilate, 
Halis  1857.  —  Panum,  Experimentelle  Untersuchungen  über  die  Verän- 
derangen  der  Mengenverhältnisse  etc.     Virchows  Archiv,  27.  Band. 

4«* 
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es  dagegen,  dass  das  Tbier  nicht  noch  viel  mehr  lieferte.  Denn 
es  waren  ihm  470  Gern,  eingespritzt  worden  und  trotzdem  wurde 
es  durch  einen  Aderlass  von  360  Gem.  dem  Tode  nabegebnieht. 
Obgleich  also  nach  dem  Aderlass ,  welcher  auf  die  Einspritzung 
folgte,  dem  Tbiere  noch  410  Gem.  Blut  über  seine  ursprünglicbe 
Menge  verblieben,  traten  doch  schon  Erscheinungen  ein,  wie  sie 
an  diesem  Thiere  erst  jenseits  einer  Verminderung  seiner  ur- 
sprünglichen Blutmasse  um  400  Ccm.  zu  erwarten  gewesen. 

l.  Die  Verblutung  nach  künstlicher  Plethora  unterscheidet 
sich  von  derjenigen ,  welche  von  der  NormalfUllung  der  Gefässe 
ausgeht,  auch  dadurch,  dass  aus  dem  blulgefüllten  Thiere  noch 
sehr  viel  Blut.zu  gewinnen  ist,  wenn  schon  der  arterielle  Druck 
sehr  tief  abgesunken.  So  kam  namentlich  in  der  vorstehenden 
Beobachtung  nach  der  Entleerung  von  240  Gem.  —  VII  —  der 
Druck  auf  60>''"  herab  und  nachher  flössen  noch  450  Gem.  Blut 
hervor.  An  dem  normalen  Thiere  würden  nach  Analogie  mit  ähn- 
lichen Beobachtungen,  siehe  Beob.  8  und  9,  gewiss  keine  50 
Gem.  mehr  hervoi^ekommen  sein.  Dieses  Ergebniss  zeigt,  dass 
ein  Tbier ,  in  welches  Blut  eingespritzt  wurde ,  noch  sehr  blut- 
reich sein  kann,  ohne  dass  der  Druck  in  den  Arterien  ent- 
sprechend hoch  siebt. 

Zu  den  bekannten  Beispielen,  dass  der  Druck  in  der  a.  ca- 
rotis keineswegs  in  einem  einfachen  Verhältniss  zur  Blutmenge 
steht,  fügen  die  künstlichen  Vermehrungen  mit  darauf  folgenden 
Verminderungen  des  Blutvolums  ein  neues  hinzu.  Bei  gleichem 
Blulgehalt  des  Thieres  fällt  nUmlich  der  arterielfe  Druck  sehr  ver- 
schieden aus,  je  nachdem  man  diesen  letzlern  durch  eine  künst- 
liche A^ermehrung  der  urspünglich  kleinem,  oder  aber  durch  eine 
Verminderung  der  vorher  vergrösserten  Blutmenge  erzeugt  hat. 

Zur  Verdeutlichung  dieses  sollen  die  folgenden  Gurven  die- 
nen, die  mit  FF  bezeichnete  will  ich  die  Füilungs-,  die  andere 
EF  die  Entleerungscurve  nennen.  Die  gemeinschaftliche  Abszisse 
beider  zählt  in  Gem.  die  Blutmengen ,  welche  eingespritzt ,  be- 
ziehungsweise entzogen  wurden,  die  Ordinaten  diilcken  in  Mm. 
den  halben  Druck  aus,  der  in  der  Garolis  später  als  eine  Minute 
nach  Vollendung  einer  Einspritzung,  bez.  einer  Entleerung  vor- 
banden war  und  dann  auch  für  etwa  30  Secunden  annähernd 
constant  blieb.  Der  Nullpunkt  der  Abszisse  liegt  bei  dem  nor- 
malen Blutgehalt.  Die  Füllung  FF  ist  so  construirt,  dass  der 
Druck  —  siehe  Tabelle  pag.  633,    letzte  Horizontalreihe  fetter 
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Zahlen  —  welcher  nach  einer  jeden  Einspritzung  constant  blieb, 
auf  die  Zahl  der  injicirten  Ccm.  aufgetragen  ist,  durch  welche 
er  hervorgerufen  wurde.    Dieser  Druck  wuchs  mit  den  ersten 


50 


200 


50 


300 


50 


50 


500GCIII. 


drei  Einspritzungen  =  120  Ccm.  Blut  —  und  hielt  sich  von 'da 
ab  im  Ganzen  unverändert,  trotzdem  dass  noch  weitere  ä50, 
also  im  Ganzen  470  Ccm.  injicirt  wurden.  —  hie  Entleerungs- 
curve  EF  hat  ihren  Anfangspunkt  bei  470  Ccm.,  sie  ist  so  con- 
struirt,  dass  über  jede  der  entleerten  Blutmengen  der  arterielle 
Druck,  welcher  nach  der  Entleerung  constant  zurückblieb ,  auf- 
getragen wurde. 

Für  jede  der  im  Thiere  enthaltenen  Mengen  des  eingespritz- 
ten Blutes  erhält  man  also  zwei  Druck werlhe ,  die  über  demsel- 
ben Punkte  der  Abszisse  aufgetragen  sind.  Beide  Werthe  sind 
am  Ende  der  Füllungs-  und  am  Anfang  der  Entleerungscurve 
annähernd  gleich,  so  lange  nämlich  ,  als  die  eingespritzte  Blut- 
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meoge  sich  in  den  Glänzen  von  400  bis  470  Ccm.  bewegte.  Yoo 
da  nach  abwärts  fallen  sie  aber  bedeutend  auseinander,  so  dass 
endlich  bei  eineni'Verthe  des  eingeführten  Blutvolums  von  110 
Ccm.  der  Druck  in  der  FUllungscurve  ein  Maximum  von  IGS"*", 
in  der  Entleerungscurve  dagegen  ein  MinimunTvon  20""  be- 
trug. Dieses  sehr  eigentbUmliche  Verhalten  ist,  soweit  meine 
Beobachtungen  reichen,  immer  vorhanden. 

Der  folgende  Versuch,  der  im  Wesentlichen  ein  gleiches  Re- 
sultat mit  dem  soeben  dai^estelllen  giebt,  bedarf  nur  einer  kurzen 
Mittheilung. 
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Yersueli  Y«    Körpergewicht  4,74  Kilogramm.    Nach  vorausge- 
gangener Bluteinspritzung  4  Blutentleerungen  ä  50  Ccm. 


Dnd  DrQckverbiltiiJBiti 

Urnek 
rtif  j^n  hni- 

ri 

nt 

IV 

ZUM  der  ^tl«erin];«n. 

Rechte  a.  carotis 
mit  dem  Hg. -Mano- 
meter in  Verbindung 
gebracht,  in  rechte 
Vena  jugularis  eine 
Canule;  600  Ccm. 
Blut  (12,7  p.  C.  des 
Körpergew. )  d  u  rch 
die  Vena  jugularis 
eingespritzt. 

Vor  den  Ein- 
spritzungen betrug 
der  Druck  149  bis 
176™"»^  nach  den  Ein- 
spritzungen 157  bis 
167inm,  Siehe  p.  599. 

166 

124 

—20 

123 

5 

124 

141 

1/61 

72 

58 

JS 

a 

s 

11 

a 

i 

n 

3,28 

45 

54 
51 
11 
73 

358 

4,83 

36 

64 
42 

17 

53 

126 
66 

6,44 

Drack  am  Schlnsse  der 
Entleerung. 

Die     Zeit4aaer    jeder 
Entleerung  (in  See). 

Druck    innerhalb    der 
ersten  nSecunden  nadi 
jeder  Entleerung. 

Die  Zeit  dieses  Druckes 
«rechnet  vom  Ende  jeder 
Entleerung. 

Druck  unmittelbar  vor 
dem  Wiederbeginn  jeder 
Entleerung. 

Die  Zeit  dieses  Druckes 
gerechnet  vom  Ende  jeder 
Entleerung. 

Druck  4  Minuten  nach 
der   letzten   Entleerung. 

Die  Ahnahme  der  Blnt- 
menge  durch  die  Entlee- 
rungen in  pC.  des  Körper- 
gewichte ausgedrückt. 

Eingespritzt    12,7  p.C. 

Entleert            6,44  p.C. 

Bestirt    6,26 p.C. 

Einige  Zeit  nach  der  letzten  Entleerung  wurden  die  Arterien  und  Venen 
unterbunden,  die  Wunden  zugenäht;  der  Hund  btarb  3j6  Stunden  nachher. 


Aenderungen  der  Pulszahlen  mit  den  Blutentleerungen 
(nach  der  Einspritzung). 

Pulse  in  20  Secunden. 


W&hrend  der  Entleerung 

Nach  der  Entleerung 

0 

34     30 

(Neigung  zum 

Erbrechen) 

I 

40 
(P.  werden  sehr  klein) 

46 

II 

46 

48 

(P.  am  Schlüsse  sehr  klein) 

(im  Anfange  sehr  klein) 

III 

49 
(P.  die  ganze  Zeit  deutlich) 

51     56 

IV 

55 

(P.  am  Schlüsse  sehr  klein 
und  undeutlich) 

52 

Die  Pulsft-equenx  nahm  mit  den  Entleerungen  zi'^mlich  regelmfcejig  zu. 
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Auch  hier  wurde  ein  absolut  grösserer  Blutverlust  als  am 
vorher  unveränderten  Thiere  ertragen ;  267  Secunden  nach  ei- 
nem Blutverlust  von  6,44  p.  C.  betrug  der  Druck  nocli  66™. 

—  Der  im  Körper  vorhandene  Rückstand  des  eingespritzten  Blutes 
war  nach  der  letzten  Bluteptleerung  =  6,26  p.  C.  des  Körper- 
gevi  icbts,  also  ungefähr  gerade  so  gross ,  als  man  gegenwärtig 
die  normale  Blutmenge  zu  schätzen  pflegt.  Es  ergiebt  sich  auch 
hier,  dass,  wenn  man  die  restirende  Blutmenge  in  Betracht  zieht, 
die  zur  Erhaltung  der  normalen  Blutdrücke  nothwendigen  Blut- 
mengen  weit  grösser  als  am  unversehrten  Thiere  sein  müssen. 

—  Um  über  das  Schicksal  des  restirenden  Blutes  Kenntniss 
zu  erhalten,  wurde  nach  der  letzten  Entleerung  8  Secunden 
hindurch  ein  Druck  auf  den  Leib  ausgeübt ;  die  Spannung  stieg 
von  42  auf  62,  sank  aber  bereits  während  der  Zusammenpres- 
sung des  Leibes  auf  48"",  so  dass  wiederum  die  früheren 
Befunde  einer  nicht  übermässigen  Füllung  im  Unterleib  constatirt 
wurden. 

Die  bisherigen  Versuchsergebnisse  sind,  wie  wie  gesehen 
haben,  im  Wesentlichen  in  Uebereinstimmung.  Hiervon  ab- 
weichend ist  der  folgende  Versuch,  insofern  hier  der  Blutverlust, 
weicher  nach  den  Einspritzungen  ertragen  werden  konnte ,  ge- 
ringer als  vor  den  Einspritzungen  ist. 
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Aenderungen  der  Pulszahlen  mit  den  Blutentieerungen 


(vor  der  Bluteinsprilzun^) 

Pulse  in  20  Secunden. 

Während 
der  Entleerung. 

65 


i 

II 
III 

IV 


72 

74**) 

55 
Die  Pulse  ud- 
dentlich,  fiui 
verschwunden. 


Nach 
der  EntleernnK. 


86«)    64   60 

49     51 

48     57 

Piil)«e  in  den 

ersten  2  Miauten 

niMhher. 

4t 


0 

1 

II 

III 


(nach  der  Bluteinspritzung} 

Pulse  in  20  Secunden. 

W&hrendder 
Entleerung. 

40   46   45 


56 
48 
45 


Nfich  der 
Entleerung. 


45  43 
47  44 
47        5 


N^ 


Es  war  also  in  diesem  Versuche  die^Aenderung  der  Puls- 
frequenz mit  den  Entleerungen  sowohl  vor  als  nach  den^  Ein- 
spritzungen eine  unregelmassige. 

Die  Unabhängigkeit  des  arleriellen  Druckes  von  dem  ge- 
sammten  Blulgebalt  prägt  sich  an  diesem  Thiere  besonders 
scharf  aus. 

Nach  einer  Verminderung  seiner  normalen  Blutmenge  um 
200  Gem.  sank  der  arterielle  Druck  auf  51  '^^,  und  als  darauf  die 
Blutmenge  um  520  Gem.  also  um  320  Gem.  über  das  ursprüng- 
liche Maass  derselben  vermehrt  worden  war,  stellte  sich  nacb 
einer  Entziehung  von  150  Gem.  der  arterielle  Druck  auf  €9™"  ein, 
obw  ohl  jetzt  das  Thier  i  70  Gem.  Blut  über  das  Normalvoluni 
desselben  besass.  Zur  Aufklärung  dieses  Verhaltens  dürfte  es 
dienen,  wenn  wir  uns  daran  erinnern,  wie  sich  der  Druck  nacb 
den  Einspritzungen  verhielt.  Vor  dem  ersten  Aderlass  war  der 
arterielle  Druck  157"»"  gewesen;  durch  eine  erste  Serie  vod 
Bluteinspritzungen,  welche  das  ursprüngliche  Blutvolum  um  320 
Gem.  vermehrte  war  der  arterielle  Druck  dauernd  nur  auf 
f4|mm  2u  bringen  und  durch  eine. zweite  Serie  von  Einspritzun- 
gen, nach  welchen  das  Blutvolum  ein  Mehr  von  530  Gem.  über 
den  Normalwerth  besass,  stellte  sich  der  arterielle  Druck  gar  nur 
auf  117""*  ein.  Hier  halle  also  der  letzlere  mit  der  wachsen- 
den Menge  des  eingespritzten  Blutes  sogar  abgenommen. 


*)  Das  Thier  unruhig. 

**)  Starke  Unruhe  unmittelbar  nach  der  Eullöerung;   die  Pulse  am 
Schlüsse  dieser  Entleerung  sehr  undeutlich.  « 
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Sehr  auffallend  sind  au(;h  noch  folgende  Zahlen.  Der  vor- 
stehenden Tabelle  gemäss  hatte  eine  Abnahme  des  Normal  volums 
um  iOO  Ccm.  deti  arteriellen  Druck  auf  444'°'"  h'erabgebracht, 
während,  wie  eben  erwiihnt,  eine  künstliche  Vermehrung  .des 
Blutes  um  530  Gem.  den  arteriellen  Dmck  nur  auf  4  47™» 
führte.  So  war  also  der  letztere  bei  einem  Unterschiede  des  Blut- 
gehaltes von  630Gcm.=:  40  Prozent  des  Körpergewichts  fast  ge- 
nau derselbe. 

Wäre  in  dem  vorliegenden  Versuche  die  Blutentieerung 
noch  weiter  fortgesetzt  worden,  so  würde  wahrscheinlich  noch 
bedeutend  mehr  Blut  geflossen  sein.  Hierfür  spricht  die  Ana- 
logie beim  Aderlass  an  anderen  Thieren,  welche  künstlich 
blutreich  gemacht  wurden;  denn  aus  ihnen  floss  auch  bei  be- 
deutend erniedrigtem  Drucke  noch  viel  Blut.  —  Femer  spricht 
für  diese  Annahme,  dass  der  arterielle  Druck  der  nach  Beendi- 
gung des  Aderlasses  57  ™"  betrug,  4,5  Minute  nachher,  wieder 
auf  69  """  stand. 

Die  Excursionen  des  Pulses  und  die  Beizbarkeit  der  vaso- 
motorischen Nerven  zeigten  sich  durchweg  als  normal. 

Am  Schlüsse  der  Versuchsreihen,  welche  den  Einfluss  der 
Blutentleerungen  des  vorher  überfüllten  Thieres  auf  den  arteri- 
ellen Druck  zu  bestimmen  trachteten,  gebe  ich  eine  kurze  Ueber- 
sichl  der  erhaltenen  Besullale. 

4 .  a)  Beim  normalen  Thiere  konnte  eine  Blutentziehung 
von  4,6%  bis  2,82%  des  Körpergewichts  ertragen  werden,  ohne 
bedeutende  Herabsetzung  des  Druckes  in  der  a.  carotis. 

.  Anmerkung.  Die  Thatäache,  —  welche  ieh  keineswegs  als  eine 
neue  BeobachtuDg  hinstelle,  —  dass  nach  verhöHnissmässig  grossen  Blut- 
verlusten das  Gefässsystem  föbig  ist,  sich  dem  geringeren  Blutvolum  bin- 
nen kurzer  Zeit  ohne  sehr  wesentliche  Druckabnahme  zu  adaptiren,  ist 
einer  methodischen  Untersuchung  seitens  der  physiologischen  Pathologie 
werth.  Sie  verdient  in  der  ärztlichen  Praxis*  die  genaueste  Berücksichtig- 
ung. Es  ist  seit  langer  Zeit  Sitte  gewesen,  Aderlässe  anzuwenden  in  der 
ausgesprochenen  Absicht;  um  das  Gerasssystem  zu  entlasten,  um  die  Span- 
nung herabzusetzen.  Dagegen  ist  an  und  für  sich  kein  Einwand  zu  er- 
heben. Wenn  man  aber  dies  thut,  so  muss  man  die  wiederholt  gemachten 
physiologischen  Erfahrungen  berücksichtigen:  dass  die  Entleerung  eine 
sehr  reichliche  sein  rauss,  wenn  man  selbst  nur  für  einige  Minuten  ein 
nennenswerthes  Herabsinken  des  Drucks  hervorbringen  will,  und  dass 
diese  reichlichen  Aderlässe  wiederholt  werden  müssen,  wenn  man  eine 
dauernde  Herabsetzung  des  Druckes  beabsichtigt. 
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Ein  Aderlass  vod  350  bis  470  Ccm.,  wie  er  von  vielen  Aerzten  bei  er- 
wachsenen Individuen  instiluiit  wird,  kann  kaum  ein  vorübergebeodes 
Herabsinken  der  Spannung  —  unmittelbar  nach  der  BlutenlziehuQg  — 
hervorbringen,  ist  also  im  beabsichtigten  Sinne  so  put  wie  wirkungslos.  E^ 
ist  desshalb,  wenn  man  die  Spannung  wirklich  vermindern  will,  die  Methode 
der  reichlichen  und  wiederholten  Aderlüsse,  wie  sie  besonders  in  Italiea 
geübt  werden»  physiologisch  wohl  begründet.  Leider  ist  sie  aber  dadarch 
häutig  genug  eine  fehlerhafte  geworden,  dass  bei  der  Aufstellung  der  Indi- 
calion  anderweitige  physiologische  Erfahrungen  vernachlässigt  worden  sind. 
Als  solche  werde  ich  hier,  ausser  der  grossen  Bedeutung  der  rothen  Blat- 
körpereben  für  die  innere  Athmang  und  der  nicht  zu  unterschätzenden 
Wichtigkeit  der  weissen  Blutzellen,  die  im  Versuch  VIII  gemacbte Beobach- 
tung (cfr.  Versuchstabelle  S.  6i6)  hervorbeben,  dass  der  Druck  bei  der 
Wiederholung  nicht  immer  allmülig  herabgeht,  sondern  plötzlich  auf 
eine  sehr  niedrige ,  das  Leben  bedrohende  Druckhöhe  sinken  kann ; 
454  Secunden  nach  einem  Blutverlust  von  S,82  p.  C.  betrug  der  Druck 
4  48»»,  25a  Secunden  nach  einem  Blutvertuato  von  3,76  p.C.  nur  4gn<». 
Es  ist  also  schon  auf  Basis  der  physiologischen  Erfahrungen  ersicht- 
lich, dass  die  reichlichen  Aderlässe  überhaupt  bloss  in  einer  begrenzten 
Zahl  von  Fällen  Anwendung  finden  können,  dass  aber  die  wiederholten 
reichlichen  Aderlässe  mitdergrössten  Vorsicht  auf  eine  noch  viel  gerin'^ere 
Zahl  beschränkt  werden  müssen.  Es  ist  die  Aufgabe  der  Pathologen,  diese 
Zahl  und  die  Indication  mit  ZuhUfenahme  der  physiologischen  Beobach- 
tungen zu  formuliren. 

b)  Wurde  dagegen  der  Aderlass  an  dem  Thiere  vorgenom- 
men, das  schon  Bluteinspritzungen  erfahren,  so  konnte  in  der 
Regel  ein  grösserer  absoluter  Blutverlust  ohne  sehr  bedeutende 
Herabsetzung  des  Drucks  ertragen  werden. 

2.  Vergleicht  man  dagegen  die  restirenden  Blutmengen 
nach  den  Aderlässen  am  unversehrten  und  an  dem  vorher  über- 
füllten Thiere,  so  ergiebt  sich,  dass  die  zur  Erhaltung  der  nor- 
malen Blutdrücke  nolhwendigen  Biutmengen  in  dem  letzten 
Falle  weit  grösser,  vielleicht  um  das  Doppelte  oder  noch  mehr, 
sein  müssen  als  im  ersten. 

§3. 

A.    Ueber  den  Hechanismas  der  Anpassang  des  Uefftss- 
systems  an  sehr  grosse  Biutmengen. 

Die  interessante  Beobachtung,  dass  das  Gefässsystem  sehr 
grosse  Blutmengen  ohne  nennenswerthe  Aenderung  des  arteriellen 
Normaldrucks  aufnehmen  kann,  bildete  den  Ausgangspunkt  und 
den   wesentlichen   Gegenstand   dieser   Untersuchung,    insofern 
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es  die  Hauptaufg<ibe  war,  den  Mechanismus  der  Anpassung 
des  Gefässsystems  an  sehr  grosse  Biuimengen  zu  ermitteln. 
Es  ist  in  der  Tbat  gelungen,  über  die  Hilfsmittel,  durch  welche 
diese  Accommodation  zu  Stande  kommen  kann,  Aufschlüsse  zu 
erhalten.  *  Da  aber  diese  nach  und  nach  im  Laufe  einer  längeren 
Experimentaluntersucbuiig  gewonnen  sind,  erscheint  es  zweck- 
mässig, eine  Zusammenstellung  der  bezüglichen  Thatsachen  zu 
geben . 

Als  ein  Hilfsmittel,  durch  welches  diese  Accommodation  an 
sehr  grosse  Blutmengen  zu  Stande  kommen  könnte,  würde  zu- 
nächst in  Betracht  zu  ziehen  sein  : 

I.  Der  Austritt  von  Blut  oder  Blutplasma  durch  die  Ge- 
fässwand. 

Es  ist  nachgewiesen : 

1 .  Dass  dieser  Austritt  im  verhältnissmässig  gerin- 
gem Grade  geschieht. 

2.  Dass  also  die  Geßisshöhle  sehr  bedeutend  gefüllt  ist. 
Indem  ich  zunächst  zur  Widerlegung  der  These  übergehe, 

dass  das  eingespritzte  Blut  in  dem  Maasse  in  dem  es  eintritt, 
auch  die  Gefässhöhle  wieder  verlässt,  werde  ich  nachweisen, 
dass  der  rotheTheil  des  Blutes  fast  gar  nicht  und  das  Blutplasma 
nur  in  verhältnissmässig  geringem  Grade  austritt,  so  dass  die 
Exsudation  als  Hilfsmittel  der  Adaption,  wenn  auch  nicht  ganz 
ausser  Betracht  gelassen  werden  kann,  doch  nur  eine  unterge- 
ordnete Bolle  spielt. 

a.  Durch  die  Besultate  der  Section  lässt  sich  zeigen,  dass 
der  rothe  Theil  des  Blutes  nur  in  sehr  unerheblichem  Grade 
durch  die  Gefäss wände  ausgetreten  ist,  denn  es  waren : 

Versuch  l  nur  kleine  rothe  Extravasate  in  der  Wunde  sicht- 
bar, von  welcher  aus  das  Bttckenmark  durchschnitten  wurde. 
Eingespritzt  waren  46  X  40  Ccm.  =  640  Gem.,  die  Extravasate 
betrugen  ca.  10  bis  15  Ccm.  —  Versuch  H  wie  in  I.  —  Versuch 
IX.  In  der  Magenwand  zahlreiche  linsengrosse  Ecchymosen.  In 
der  Unterleibshöhle  30  Ccm.  röthlich  gefärbtes  Exsudat.  In  den 
Lungen  zerstreute  erbsengrosse  Ecchymosen.*)    In  allen  übrigen 


*)  Wahrscheinlich  z.  Th.  Embolien  >\'egen  nicht  vollkommen  genü- 
gender Filtration  des  Blotes,  oder  wegen  Verklebung  der  Körperchen  zu 
Rollen.     Es  ist  dies,  worauf  Herr  Dr.  Franz  Gesellius  in  seiner  Mono- 
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Theilen  nichts  Abnormes,  ausser  zum  Theil  Lunge,  Leber, 
Nieren,  starke  capillare  Füllung.  —  Versuch  VL  In  der  ünter- 
ieibsböhle  52  Gem.  sero-sanguinolentes  Exsudat,  Pancreas  oede- 
matOs,  mit  zahlreichen  kleinen  Extravasaten  bedeckt.  —  Versuch 
VH.*)  In  der  Unlerleibshöhle  70  Gera,  blutiges  Exsudat,  auch 
in  der  Brusthöhle,  aber  in  geringer  Menge.  —  Vereuch  HI.  In 
der  Unterieibshöhle  15  .Gem.  sero-sanguinilirtes  Exsudat.  In 
den  Gedürmen  dünne  Excremente  choleraJihnlich,  also  nicht 
roth.  Sonst  nirgends  ein  rothes  Exsudat,  nur  Oedem  in  den 
Lungen. 

ß.  Während  des  Versuches  trat  keine  Blutung  ein ;  bei  den 
Thieren  mit  durchschnittenem  Halsmark  entstand  namentlich 
keine  oder  eine  äusserst  geringe  Blutung  aus  der  Wunde;  bei 
den  übrigen  Thieren  stellte  sich  im  Laufe  der  letzten  Ein- 
spritzungen so  gut  v^'ic  constant  Neigung  zum  Erbrechen,  nicht 
selten  Erbrechen  von  dünnem  blutigen  Schleim  ein,  aber  dieses 
minimale  Quantum  Blut,  v^elches  auch  zum  Theil  aus  der  Hund- 


grapbie  die  Transfusion  des  Blutes  (Petersburg  und  Leipzig  J.  1873)  näher 
eingeht,  nicht  zu  vernachlässigen  und  kann  vielleicht  durch  sehr  sorgOlUige 
Filtration  des  defibrinirien  Blutes  und  langsames  Einspritzen  (cfr.  Panum, 
experimentelle  Untersuchungen  tiber  die  Transfusion  etc.  Virchows  Archiv, 
J.  1873,  Bd.  27,  pag.  254)  vermieden  werden.  Der  Angabe  der  Autoren 
zufolge  sclieint  es.  als  ob  Embolien  nach  den  gewöhnlichen  Transfusionen 
mit  defibrinirtem  Blute,  .so  wie  sie  bei  Menschen  instituirt  werden,  kaum 
auftreten.  In  jedem  Falle  i.st  bei  der  Beurtheilung  der  Krankheit^- 
Symptome,  welche  bisweilen  nach  der  Transfu.sion  mit  defibrinirtem 
Blute  auftreten,  auch  im  Leben  und  nicht  nur  bei  der  Seclion  hierauf 
die  genügende  Aufmerksamkeit  zu  richtet).  Ich  habe  einmal  ein  paar 
Tage  nach  einer  Transfusion  von  defibrinirtem  Blute ,  welche  ich  in 
Christiania  als  Voflesungsexperiment  mit  einem  Hunde,  dem  zuerst  das 
Blut  durch  a.  carotis  sinistra  mit  Zuhilfenahme  von  Druck  auf  Leib  und 
Bewegung  der  Extremitäten  so  vollstäadig,  als  es  auf  diese  Weise  ge- 
.schehen  kann,  entzogen  wurde,  eine  deutliclie  Parese  der  Hinterextremi- 
tüten  beobachtet.  Die  Parese  nahm  allmttlig  ab,  verschwand  aber  nicht 
ganz;  drei  bis  vier  Wochen  nachher  war  die  Herrschaft  des  Thieres  über 
die  Bewegungen  anscheinend  eine  vollständige,  aber  sobald  es  sehr 
schneU  lief  und  besonders  wenn  es  Sprünge  machte ,  kam  ein  Rest  der 
Parese  zum  Vorschein,  die  HiiiterextremiUiten  worden  ein  wenig  nachge- 
schleppt. Es  ist  zu  vermuthen,  dass  irgendwo  im  Gehirn  oder  Rücken- 
mark Emt>olien  entstanden  sind.  Anatomische  Untersuchung  konnte  nicht 
angestellt  werden,  da  das  Thier  am  Leben  blieb. 

*)  In  den  Versuchen  VI  und   VII  geschah   die  ^ction  erst  14  bis  iO 
Stunden  nach  dem  Tode. 
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höhle  des  geknebelten  Thieres  stammen  mochte^  verdient  ebenso- 
wenig wie  die  geringe  blutige  Beimischung  der  aus  dem  ductus 
thoracicus  ausfliessenden  Lymphe  hier  kaum  einer  Erwähnung. 

Diese  Tbatsachen  sind  also  dafür  überzeugend,  dass  kein 
nennenswerther  Bruchtheil  der  eingespritzten  rothen  Blutkörper- 
chen ausgetreten  war. 

zu  b)  Somit  blieb  mir  noch  die  Annahme  übrig  —  wenn 
man  den  Blutaustritt  als  eine  wesentliche  Emiedrigungsursache 
des  Drucks  festhalten  wollte  —  es  sei  Plasma  ausgetreten. 
Diese  Unterstellung  hätte  vielleicht  noch  besser  durch  die  Be- 
stimmung der  Färbekraft  dos  Blutes  beleuchtet  werden  können ; 
ich  halte  aber  diese  kaum  für  nöthig,  weil  die  Erscheinungen 
mit  voller  Bestimmtheit  zeigen,  dass  der  Austritt  von  Blutplasma 
nicht  in  so  ertieblicher  Menge  stattfindet,  um  aus  ihm  das  Ver- 
bleiben des  Druckes  auf  seinen  Normal werthen  zu  erklären. 
Aber  andererseits  ist  die  ausgetretene  Menge  nicht  so  gering, 
dass  sie  vollkommen  zu  vernachlässigen  wäre. 

a.  Bei  mehreren  Sectionen  (3,  6,  7,  9)  wurden  Ansamm- 
lungen von  Exsudaten  in  der  Peritoneal-  und  Pleurahöhle  ge- 
troffen. —  Auch  wohl  hin  und  wieder  Oedeme.  —  Aber  die  Ge- 
sammtmenge  derselben  überstieg  in  keinem  Versuche,  soweit 
ich  sie  messen  oder  schätzen  konnte,  410  —  145  Gern. 

ß.  Um  zu  prüfen ,  ob  in  Folge  der  Bluteinspritzungen  ein 
vermehrter  Austritt  von  Blutflüssigkeit  stattfmde ,  und  ob  der- 
selbe einen  Einfluss  auf  den  Blutdruck  übe,  wurde  der  ductus 
thoracicus  geöffnet,  der  Lymphausfluss  vor,  während  und  nach 
den  Einspritzungen  von  Blut  oder  Serum  gemessen  (cfr.  Versuch 
VI,  Vll  und  zum  Theil  Versuch  111), 

Die  Geschwindigkeit  des  Lymphstroms  wuchs  allerdings  und 
zwar  mit  der  Menge  des  eingespritzten  Blutes,  aber  der  Blut^ 
druck  nahm  nicht  ab,  wenn  die  Menge  der  ausgeflossenen  Lymphe 
zunahm,  "^j 

Zieht  man  in  Betracht,  wie  lange  Zeit  es  bedurfte,  um  SOO 
Ccm.  Lymphe  zu  erzeugen  und  ferner,  dass  das,  was  in  die 
Lymphgefässe  gelangt,  bei  uneröfTnetem  ductus  thoracicus  auch 
inimer  wieder  in  die  Blutgefässhöhle  zurückfliesst,  so  wird  man 


*)  Hiermit  sind  die  Beobachtungen  Lesser*s  an  normalen  Thieren  in 
(Jebereinstiromung,  cfr.  Arbeiten  aus  der  physiologischen  Anstalt  zu  Leipzig, 
6.  Jahrgang,  1871. 
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auch  der  serösen  Exsudation  keinen  wesenUicben  Einfluss  auf 
die  Accommodalion  der  Gefässhöhle  an  die  Biutmenge  zuschrei- 
ben. -^ 

2.  Die  geringe  Bedeutung  der  Exsudation  und  des  Blutaus- 
tritles  wird  aber  darum  ausser  jedem  Zweifel  gestellt, 
weil  die  Effecte  der  Blutentleerungen  am  vorher  eingespritzten 
Thiere  direct  beweisen,  dass  die  Ueberfüllung  des  Geftisssystenis 
eine  sehr  bedeutende  ist.  Indem  ich  auf  die  Analyse  der  ent- 
sprecbendon  Versuche  hinweise,  führe  ich  hier  nur  an,  dass 
nach  den  Einspritzungen  im  Versuche  IV  eine  Blutmenge  von 
9,7S  p.  G."*^)  durch  die  a.  carotis  sinistra  ohne  Zuhilfenahme 
von  Pressungen  der  Glieder  und  des  Rumpfes  entleert  werden 
konnte,  und  ohne  dass  das  Thier  unmittelbar  darnach  starb: 
—  im  Versuch  V  betrug  der  Druck  267  Secunden  nach  einem 
Blutverlust  von  6,44  p.  C.  66°'"',  im  Versuch  VIII  betrug  der 
Druck    198  Secunden  nach  einem   Blutverlust   von   4,7  p.  C. 

Die  blosse  Betrachtung  dieser  Zahlen  ergiebt,  dass  die  An- 
sammlung des  Blutes  innerhalb  der  Gefässhöhle  eine  bedeutende, 
die  nähere  Analyse  zeigt,  dass  sie  höchst  wahrscheinlich  eine 
noch  grössere  ist. 

Es  ist  dieser  Nachweis  der  starken  Ueberfüllung  am  le- 
benden Thiere  um  so  willkommener,  als  die  Section  den  Ort 
nicht  nachwies,  an  welchem  die  Ueberfüllung  stattgefunden. 

Die  Frage  nach  den  Theilen  des  Gefässsystems  beziehentlich 
den  Organen  und  Orten  des  Körpers ,  in  welchen  die  Ueberfül- 
lung stattfand,  ist  wesentlich  mit  Hilfe  negativer  Sectionsergeb- 
nisse  dahin  zu  tieantworten ,  dass  das  Blut  vorzugsweise  in  den 
Gapillaren  haftend  mehr  oder  weniger  gleichmässig  über  den 
ganzen  Körper  vertheilt  worden  ist.  Denn  die  Section  ergab  keine 
merkliche  Ueberfüllung  der  Arterien  (viele  Arterien  waren  so 
gut  wie  leer)  und  nur  im  Unterleib  eine  merkbare  Ueberfüllung 
der  grösseren  Venen/"^)  sonst  so  gut  wie  keine  oder  nur  in  ge- 
ringem Grade.***)  Dieses  Ergebniss  der  Section,  dass  die  Ueber- 
füllung des  venösen  Systems  eine  nicht  sehr  erhebliche ,  wurde 


*)   Beim  Thiere  mit  Dermaler  Blotmenge  gelingt  es  kaum,  die  Hälfte 
(4,96  Prozent)  dieser  Blutmeiige  bis  zum  Tode  des  Tbieres  zu  enUeereo. 
**)  Die  rechte  Herzhälfle  geNvöhnlicb  stark  gefüllt. 
***)  Nur  hie  und  da  gefüllte  Hautvenen. 
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durch  die  Erfolge  der  mit  der  Hand  ausgeübten  Pressungen  auf 
den  Unterleib  und  der  Bewegungen  der  Gliedmassen  noch  mehr 
l>efestigt.  Auch  diese  wirkten  nicht  so  wie  die  Einspritzungen. 
Der  Druck  stieg  während  der  Pressungen  und  der  Bewegungen 
nur  vorübergehend  auf  eine  verhältnissraässig  geringe  Höhe  und 
sank  momentan  nachher  oft  tiefer  herab ,  als  er  vor  den  Ein- 
spritzungen gestanden  hatte.  Also  wurden  durch  sie,  welche 
vorzugsweise  die  nachgiebigen  Venen  entleeren,  keine  ausgiebi- 
gen Strömungen  zum  Herzen  eingeleitet.  Was  sollte  anders  übrig 
bleiben ,  als  die  Annahme ,  dass  das  Blut  vorzugsweise  in  den 
Gapiüaren  hafte?  Nun  ergab  aber  die  Section  —  die  Leber  und 
die  Lungen  ausgenommen"^)  —  keine  vorwiegende  Anhäufung 
an  einem  Orte.  Also  muss  das  Blut  im  Wesentlichen  gleich- 
massig  vertheilt  gewesen  sein.  Man  könnte  gegen  diese  Schluss- 
folgerung den  Einwand  erheben ,  dass  die  Extremitäten ,  die 
Muskeln,  die  Haut  keine  merkliche  UeberfüUung  zeigten,  es 
verliert  aber  dieser  Einwurf  desshalb  an  Werlh,  weil  wir  nur 
gröbere  Extreme  der  Färbung  unterscheiden  können.  Dieser 
Befund,  dass  keine  erhebliche  Injection  —  ein  paar  Organe 
ausgenommen  —  trotz  der  grossen  Inhaltsvermehrung  des  Ge- 
fässsystems  zu  bemerken  war,  ist  von  hohem  Interesse.  Es 
ist  seit  langer  Zeit  bekannt,  dass  das  Gefässsystem ,  wenn  es 
stark  ausgedehnt  wird,  viel  mehr,  als  die  normale  Blutmenge 
fassen  kann;  es  ist  hier  nicht  nöthig^  an  das  grosse  Volumen  von 
Injectionsmasso  zu  erinnern,  welches  erforderlich  ist,  um  den 
Gefässraum  zu  füllen ;  man  braucht  nur  ein  makro-  oder  mikro- 
skopisches Injectionspräparat  zu  betrachten,  um  sich  von  der 
bedeutenden  Capazität  des  gedehnten  Gefässsystems  zu  über- 
zeugen. Es  ist  aber  früher,  wie  ich  sehe,  nicht  mit  Schärfe  nach- 
gewiesen ,  dass  das  Gefasssystem  der  lebenden  Thiere  eine  be- 
deutend vermehrte  Blutmenge  fassen  kann,  ohne  dass,  im  Ganzen 
genommen  ,  eine  erhebliche  UeberfüUung  bemerkbar,  ohne  dass 
eine  Dehnung  irgend  eines  Theiles  des  Gefässsystems  bei  der 
blossen  Betrachtung  sichtbar  ist.    Dieses,  was  mir  anfangs  auf^ 


*)  Die  UeberfüUung  in  der  Lunge  geringer  als  in  der  Leber.  —  Die 
Milz  nur  In  einem  Versuch  stark  injicirt.  —  Nieren  \enös  injicirt,  die 
Nierensubstanz  gewöhnlich  congesfionirt,  aber  nicht  in  hohem  Grade. 
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fallend  und  unerwartet  war ,  steht  aber  keineswegs  mit  ander- 
weiten   physiologischen    Erfahrungen    in    Widerspruch.      Die 
physiologischen  CongestivzustHnde ,  z.  B.  die  starke  Füllung  der 
Dannschleimhaut  während  der  Verdauung,  die  Röthung  der  Le- 
der-  und  der  Schleimhaut,  unter  dem  Einfluss  von  Druck,  Irrita- 
tion ,  Gemttthsbewegungen ,  das  Strotzen  der  oorpora  cavemosa 
während  der  Erection  u.  s.  w.  weisen  mit  Bestimmtheit  darauf 
hin ,  dass  die  räumliche  Capazität  des  Gefäisssystems  auch  unter 
normalen  Verhaltnissen,  wo  keine  solche  Dehnung  stattfindet, 
eine  bedeutende  ist.     Wenn  man  nun  in  Betracht  zieht,  dass 
diese   Füllung  in   den   Gefässnetzen ,    welche   den   Uebergang 
zwischen  den  kleinsten  Arterien  und  kleinsten  Venen  bilden, 
geschieht,  dass  diese  Füllung  oft  ebenso  plötzlich  verschwindet, 
als  sie  entsteht,  dass  sie  einer  so  gut  wie  vollständigen  Blutleere 
weichen  kann,  dass  unter  normalen  Verhältnissen  die  Abstufun- 
gen zwischen  starker  und  schwacher  Füllung  mannichfallig  sind, 
so  wird  es  ersichtlich ,  dass  hier  die  Vergrösserung  der  räum- 
lichen Gapazität  des  Gef^sssystcms  mit  Hilfe  der  Capillarnetze, 
der  kleinsten  Arterien  und  der  kleinsten  Venen  gesdiieht,  und 
dass  unter  normalen  Verhältnissen  höchst  wahrscheinlich  überall 
im  Körper  eine  grosse  Anzahl  leerer  oder  wenig  gefüllter  Capil* 
larnetze  zur  Disposition  stehen,  welche  je  nach  den  Bedürfnissen 
dem  Blutstrom  zugänglich  gemacht  werden  können.  Es  ist  dem- 
gemäss  zn  vermuthen,  dass  in  unseren  Versuchen  die  vermehrte 
Blutmenge  hauptsächlich  dadurch  im  Gefässsysteme  Platz  ge- 
wonnen hat,  dass  eine  grössere  Anzahl  Capiliaren  als  unter  nor- 
malen Vertiällnissen  gefüllt  worden  ist.    Eine  Dehnung  der  Ca- 
pillarengefässnetze  ist  also  an  und  für  sich  keine   nothwen- 
dige  Folge  der  UeberfüUung.   Wir  werden  späterhin  sehen,  dass 
eine  solche  Dehnung  bei  starker  Füllung  stattfindet ;  ob  sie  aber 
bei  geringer  UeberfüUung  geschieht,  ist  fraglich,  und,  wie  ich 
glaube,  nicht  einmal  wahrscheinlich. 

Nach  diesen  Betrachtungen ,  welche  sich  unmittelbar  an  die 
Frage  nach  dem  Schicksal  des  eingespritzten  Blutes  anknüpften, 
kehre  ich  zu  dem  eigentlichen  Gegenstande  zurück. 

Wenn  das  eingespritzte  Blut  zum  grösseren  Theil  in  der 
Gefcisshöhle  bleibt,  so  kann  selbstverständlich  der  Austritt  von 
Blut  oder  Blutplasma  als  wesentliches  Hilfsmittel  der  Accom- 
modation  nicht  in  Betracht  kommen.  Ihre  Ursache  könnte 
ferner  gelegen  sein  in  einer  verminderten  Leistung  des  Herzens. 
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II.  Die  verminderte  Leistung  des  Herzens  konnte  bedingt 
sein  durch  ein  Herabgehen  der  Schlagzahl.  Dieses  wird  bereits 
dadurch  widerlegt,  dass  die  Accommodation  bei  den  Thieren  mit 
durchschnittenem  Halsmark,  hei  denen  die  Pulsfrequenz  im  Laufe 
der  Einspritzungen  so  gut  wie  unverändert  blieb,  sich  im  We- 
sentlichen ganz  ebenso  *)  wie  bei  den  übrigen  Thieren  verhielt. 
—  Bei  den  Thieren  mit  unversehrtem  Halsmark  wurde  allerdings 
die  Pulsfrequenz  im  Laufe  der  Einspritzungen  nicht  selten  ver- 
langsamt ;  sie  nahm  aber  oft  statt  sich  zu  mindern  zu  ,  biswei- 
len war  sogar  die  Zunahme  überwiegend,  die  Veränderungen 
der  Pulsfrequenz  waren  also  unregelmässig.  Die  Versuchs- 
tabellen**) über  die  letzten  zeigen  zur  Genüge,  dass  sich  die 
Pulszahl  gar  nicht  oder  so  unregelmässig  mit  dem  wachsenden 
Prozentgehalt  des  Körpers  an  Klut  mindert,  dass  die  Herab- 
setzung nur  unter  gewissen  Umstanden  als  ein  untergeordnetes 
Nebenmoment  in  Betracht  zu  ziehen  ist.  —  Die  verminderte 
Leistung  des  Herzens  könnte  auch  von  einer  herabgesetzten 
Arbeitskraft  herrühren.  Hiegegen  sprechen  die  bei  der  Ein- 
spritzung beobachteten  Thatsachen.  Denn  jedesmal,  so  oft  das 
Blut  in  reichlicherem  Maasse  zum  rechten  Herzen  kam,  wurde 
auch  mehr  Blut  durch  die  Lunge  zum  linken  Herzen  gebracht 
und  der  Druck  vorübergehend  erhöht.  Die  Herzmuskeln  waren 
also  nicht  geschwiicht.  Eine  verminderte  Leistung  war  über- 
haupt nicht  zu  bemerken. 

HL  Man  könnte  noch,  um  die  Un Veränderlichkeit  des 
Druckes  zu  erklären,  an  eine  Erhöhung  der  Reibung  des 
Blutes  in  den  Lungen  denken.  Allerdings  waren  die 
Lungen  oongestionirt.  Aber  wenn  ein  solcher  Widerstand  in  der 
Lunge  die  wesentliche  Ursache  gewesen  wäre,  so  müsste  man 
eine  colossale  Erweiterung  des  rechten  Herzens  und  der  dort 
einmündenden  Venen    angetroffen   haben.      Dieses   war    aber 


*)  Auch  hier  wurde  der  Druck,  nachdem  er  durch  die  Bluteiospritzuo- 
geo  annähernd  auf  die  Höhe  des  ursprünglichen  (d.  h.  vor  dem  Durch- 
schneiden des  Halsniarkes  vorhandenen)  Druckes  gebracht  worden,  im 
Laufe  der  Einspritzungen  so  gut  wie  nicht  verändert. 

♦♦)  Ich  habe  die  Pulszahlen  in  diesen  Tabellen  mit  den  zugehörigen 
Drücken  verglichen ;  da  aber  der  Vergleich  nichts  Neues  lehrt,  habe  ich  es 
als  unzweckmässig  erachtet,  die  Versuchstabellen  der  Pulszahlen  darch 
Zufügen  anderer  Zahlen  zu  compliciren. 
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nicht  der  Fall.  Ich  kann  mir  darum  die  Mühe  ersparen  ^  noch 
andere  Erscheinungen,  welche  dagegen  sprachen,  zu  analy— 
siren. 

IV.  Vermehrte  Dehnbarkeit  der  Gefässwände.  —  Die 
vermehrte  Dehnbarkeit  der  Gefösswande  kann  bedingt  sein 
entweder  durch  eine  Lähmung  der  Gefossmuskeln ,  oder 
durch  eine  Dehnung  der  GefUsswände  über  ihre  Elastizitäts- 
grenze, durch  die  sogenannte  elastische  Reckung.  Sind  nun  die 
irritabeln  Bestandtheile  der  Gefösse  gelähmt?  Bei  der  Hittheilung 
der  Versuche  ist  wiederholt  darauf  hingewiesen  worden ,  dass 
auch  nach  den  Einspritzungen  die  Centren  der  Gefässnerven  ihre 
normale  Reizbarkeit  bewahrt  hatten ;  denn  sie  reagirten  auf  die 
von  den  sensiblen  Nerven  ausgeübten  Reize  und  ebenso  auf 
die  des  Erstickungsblutes  prompt  und  energisch.  Da  aber  dieses 
letztere  nur  aus  den  Zusammenziehungen  der  Gefilssmuskeln 
erkennbar  war,  so  ergiebt  sich  hieraus  zugleich  die  Unversehrt- 
heit jener  Muskeln  und  die  ihrer  Nerven ;  es  ist  also  auch  der 
von  den  Gefösscentren  unabhängige  Tonus  der  Muskeln  vorhan- 
den gewesen.  So  klar  dieses  ist,  immerhin  wird  man  für  den 
Bestand  des  peripheren  Tonus  noch  die  Bestätigung  willkommen 
heissen ,  welche  der  dritte  Versuch  gewährte ,  in  welchem  die 
Erstickung  den  arteriellen  Blutdruck  bedeutend  steigerte ,  trotz- 
dem dass  das  Halsmark  durchschnitten  war.  —  Auch  die  stets 
wiederkehrende  Thatsache,  dass  während  einer  jeden  neuen 
Einspritzung  in  die  Jugularvene  der  Druck  in  den  Arterien  an- 
stieg, beweist  uns  die  normale  Reactionsfähigkeit  ihrer  Wan- 
dungen, da  sie  jeden  Zuwachs  ihrer  Füllung  mit  einer  ent- 
sprechenden Spannung  beantworteten.  Wenn  sich  nun  auch  in  der 
Regel  die  irritabeln  Theile  derGeßlsse  als  vollkommen  leistungs- 
fähig erwiesen,  so  ist  damit  nicht  ausgeschlossen ,  dass  sie  hin 
und  wieder  trotz  des  unverletzten  Rückenmarkes  in  einen  niedern 
oder  hohem  Grad  von  Lähmung  verfallen  seien.  Zuweilen  sahen 
wir  in  der  That,  dass  sich  im  Verlaufe  der  fortschreitenden  Fül- 
*  lung  der  arterielle  Druck  erniedrigte  und  alsbald  auch  wieder 
erhöhte.  Aus  dem  zeillichen  Verlaufe  dieser  Schwankungen  darf 
man  wohl  mit  Sicherheit  auf  eine  nervöse  Ursache  derselben 
schiiessen.  Ist  aber  dieses  erlaubt,  so  erbringen  sie  einen  neuen 
Beweis  dafür,  dass  der  irritabole  Apparat  in  der  Regel  unange- 
tastet gehlieben  sei. 
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Wenn  aber  die  Erscheinung,  dass  der  arterielle  Druck  trotz 
einer  stets  zunehmenden  Füllung  der  Gefasshöhlc  einen  ohern 
Grenzworlh  nicht  überschreiten  konnte,  sich  auf  eine  neuromus- 
culäre  Lähmung  nicht  zurückführen  lässt,  so  sind  wir  schon 
durch  Exclusion  auf  die  Annahme  einer  elastischen  Reckung  hin- 
gewiesen ,  denn  es  bleibt  uns  statt  aller  andern  nur  dieser  Er- 
klarungsgrund  übrig.  Glücklicher  Weise  können  wir  aber  auch 
noch  positive  Zeugnisse  für  ihn  vorbringen.  Diese  finden  sich  in 
den  Aenderungen  des  Drucks  und  der  Ausflussmengen,  welchen 
die  Aderlässe  nach  der  Einspritzung  im  Gegensatz  zu  denjenigen 
vor  der  letztern  bewirkten. 

Wurde  das  Blut  aus  der  tiberfüllten  Gefässhöhle  abgenom- 
men, so  entleerte  sich,  wie  wir  sahen,  diese  letztere  bei  Weitem 
nicht  so  weit,  als  vor  der  Einspritzung,  denn  es  konnte  nicht 
einmal  das  künstlich  zugeführte  Volum  erhalten  werden.  Würde 
es  sich  nun  zeigen  lassen,  dass  zu  der  Zeit,  als  das  kräftige  Ucrz 
entweder  keine ,  oder  nur  noch  sehr  wenige  Flüssigkeit  in  die 
Aorta  förderte,  in  den  vor  den  Vorhöfen  gelegenen  Gefässab- 
schnitlen  noch  viel  Blut  vorhanden  war,  so  würde  damit  auch 
bewiesen  sein,  dass  in  irgend  einem  der  grossen  Gefässabschnitte, 
welche  von  den  Arterien  bis  zu  den  Vorhöfen  hin  gelegen  sind, 
eine  Minderung  der  Elastizität  eingetreten  sei.  —  Die  Bestätigung 
für  die  noch  verhaudene  Füllung  haben  meine  Versuche  auf 
zweierlei  Art  ergeben.  Zuerst  bei  Gelegenheit  der  Section ;  denn 
da  sie  die  Abwesenheit  nennenswerther  Extravasate  darthaten, 
so  mussten  sie  zu  dem  Schlüsse  führen ,  dass  das  ursprüngliche 
sammt  dem  künstlich  zugeführten  Blute  in  der  Gefässhöhle  zu- 
rückgeblieben sei.  —  Zu  derselben  Annahme  führten  die  Er- 
scheinungen, welche  im  Verlaufe  der  fractionirten  Verblutung 
nach  vorausgegangenen  Einspritzungen  auftraten.  Ehe  noch  die 
Hälfte  des  eingespritzten  Blutes  wieder  abgelassen  war,  sank 
schon  der  arterielle  Druck  weit  unter  die  Höhe ,  welche  ihm  vor 
dem  Beginn  der  Transfusion  eigen  gewesen  war,  mit  anderen 
Worten,  es  strömte  bei  diesem  FüAungsgrade  das  Blut  nur  mit 
massiger  Geschwindigkeit  in  die  Aorta.  Wurde  nun  der  Ader- 
lass  weiter  fortgesetzt,  so  gelang  es  trotz  des  fortwährend  ab- 
sinkenden Druckes  noch  eine  sehr  bedeutende  Quantität  von 
Blut  zu  erhalten.  Hierdurch  wird  also  unzweifelhaft  dargethan, 
dass  die  Ueberführung  des  Blutes  aus  den  Venen  in  das  Herz 
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weit  langsamer ,  als  vor  den  EiDspritzungen  erfalgie ,  troizdem 
dass  in  erslerem  Falle  die  Gefässhöhle  weit  mehr  Blut  enthielt. 

Als  eine  Gonsequenz  davon,  dass  die  Einspritzung  grosser 
Blutmassen  eine  elastische  Reckung  erzeugt,  ist  es  nun  auch  an- 
zusehen, dass  die  UeberfUllung  nach  Durchschpeidung  des 
Rückenmarkes  zu  demselben  Ziele  führt,  welches  sie  bei  dem 
Bestehen  des  centralen  Tonus  erzeugt.  Denn  da  auch  nach  der 
Abtrennung  des  Ualsmarkes  der  arterielle  Druck  trotz  der  wach— 
senden  Füllung  der  Gefässhöhle  nicht  über  einen  obern  Grenz— 
w  erth  gehoben  werden  konnte ,  so  folgt ,  dass  die  Ausdehnung 
der  Wand  ohne  den  Eintritt  einer  entsprechenden  Spannung 
nicht  auf  eine  Lähmung  des  Tonus  zu  schieben  ist. 

Fragen  wir  nun,  welche  Theilc  des  Gerässsystems  ge- 
reckt worden  seien ,  so  müssen  wir ,  nach  Allem  was  wir  bis 
dahin  erfahren,  annehmen,  dass  dieses  vorzugsweise  mit  den 
Wandungen  der  Capillaren  und  der  kleinen  Venen  geschehen 
sein  müsse.  Fraglich  ist  es,  ob  diese  Reckung  überall  im  Körper 
gleichmässig  geschehen  ist^  weil  die  Orte  und  Organe  (Haut,  Ex- 
tremitäten, Muskeln),  in  denen  nach  den  Einspritzungen  keine 
Ueberfüllung  sichtbar  wurde,  gewiss  viel  mehr  Blut  aufnehmen 
können ,  bevor  hier  eine  solche  Reckung  eintritt.  Ich  bin  dess- 
halb  geneigt,  anzunehmen ,  dass  die  starke  Dehnung  hauptsäch- 
lich nur  an  den  Orten  und  Organen  (in  der  Brust  und  Unter- 
leibshöhle], wo  eine  Ueberfüllung  deutlich  sichtbar  wurde,  statt- 
gefunden habe.  —  Ausserdem  ist  es  auch  möglich,  dass  die 
grösseren  Venen  in  der  Brust-  und  Unterleibshöhle,  welche  nicht 
selten  strotzend  gefüllt,  abnorm  gedehnt  worden  sind;  diese 
Dehnung  kann  aber  keine  constanto  gewesen  sein,  weil  diese 
venöse  Füllung,  obwohl  eine  deutliche ,  in  den  meisten  Fällen 
keineswegs  eine  übermässige  war. 

B.  lieber  die  untern  und  obern  Grenzen  der  physio- 
logischen Füllung  des  Gefässsy stems. 

Wir  haben  im  Vorhergehenden  gesehen ,  dass  nur  die  ela- 
stische Reckung  der  Gerässwändo  die  wesentliche  Ursache  der 
Erscheinung  sein  kann ,  dass  oberhalb  eines  gewissen  Niveau's 
der  Druck  mit  der  weiteren  Füllung  nicht  höher  steigt.*)    Ober- 


*)  Wie  der  Druck  sich  bei  noch  grösserer  Füllung  verhält,  ist  zu  unter- 
suchen. 
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halb  dieser  Grenze  ist  also  die  Ueberfullung  keine  physiologische 
mehr,  weireine  abnorme  Dehnung  der  GefUsswIlnde  eingetreten 
ist.  Es  wäre  von  grossem  Werthe,  die  Füllung  unterhalb 
dieser  Grenze  zu  ermitteln ,  um  über  die  physiologischen  Ver> 
häitnisse,  wo  sicherlich  keine  solche  Dehnung  stattfindet,  be- 
stimmte Aufschlüsse  zu  gewinnen.  Könnte  man  diese  Grenze 
genauer  bestimmen,  so  würde  man  das  normale  Fassungsvermö- 
gen des  Gefässsystems  schätzen  und  damit  die  Lehre  vom  Kreis- 
lauf fördern  können.  Es  wäre  dies  vielleicht  durch  eine  ausge- 
dehntere Versuchsreihe  zu  erreichen.  Auf  der  Basis  meiner 
Untersuchungen  kann  ich  schon  desshalb  keine,  bestimmte  Aus- 
kunft über  die  Grenze  geben,  weil  der  Punkt,  wo  die  Transfu- 
sion keine  Steigerung  des  Drucks  mehr  erzeugte,  sich  nicht  als 
scharf  begrenzt  erwies;  es  ist  auch  wohl  möglich,  dass  eine 
scharfe  Grenze. nicht  existirt,  indem  je  nach  der  Widerstands- 
fähigkeit der  Gefässbezirke  die  elastische  Reckung  im  Laufe  der 
Einspritzungen  allmälig  eintritt.  —  Ich  habe  aber  in  meinen 
Versuchsdaten  Anhaltspunkte ,  um  mir  annähernd  eine  Vorstel- 
lung über  das  normale  Fassungsvermögen  des  Gefässsystems  zu 
bilden ;  dieses  werde  ich  nöher  zu  erörtern  versuchen. 

Die  in  den  Versucbstabelien  und  ihren  Zusätzen  gegebene 
Uobersicht  der  Druckänderung  als  Funktion  der  wachsenden 
Füllung  zeigt ,  dass  an  Thieren  mit  unversehrtem  Rückenmarke 
drei  Territorien  zu  unterscheiden  sind:  i.  ein  solches,  welches 
von  dar  höchsten ,  mit  dem  Leben  vereinbaren  Anämie  beginnt 
und  sich  bis  zu  einer  Füllung  erstreckt ,  wo  die  Blutmenge  um 
etwa  4,5  bis  S,5  p.  G.  des Körpergevdchtes  weniger,  als  die  nor- 
male beträgt.  Es  bieten  hier  die  Druckerscheinungen  dem  Ver- 
ständnisse keine  Schwierigkeiten  dar.  Mit  der  wachsenden  Füllung 
steigt  der  arterielle  Druck  von  der  unteren  bis  zur  oberen  Grenze 
ziemlich  regelmässig  von  ca.  S5  bis  90  bis  35"™  zu  120  bis 
430"™.  2.  ein  Territorium,  welches  mit  einem  Blutgehalt  von  etwa 
4,5  bis  2,5  p.  C.  des  Körpergewichtes  unterhalb  des  nor- 
malen anfängt  und  bei  der  Zunahme  der  Blutmenge  um  ca. 
2  bis  3  bis  4  p.  C.  des  Körpergewichtes  oberhalb  des  normalen  *) 
endigt.  Die  Steigerung  des  Drucks  ist  hier  viel  geringer  und  so 
unregelmässig,  dass  man  im  einzelnen  Falle  an  einer  solchen 
zweifeln  könnte,  im  Mittel  aus  mehreren  Versuchen  ist  aber  eine 


*)  Diese  Grenze  ist  noch  näher  zu  bestimmen. 
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Drucksteigerung  von  120  bis  130"°  zu  465  bis  175»™  nichl 
zu  verkennen.  3.  ein  Territorium,  welches  oberhalb  einer  Ver- 
mehrung der  ursprünglichen  Blutmenge  um  ca.  2  bis  3  bis  4 
p.  C.  des  Körpergewichtes  anfängt  und  bei  dem  höchsten  von 
mir  beobachteten  FUilungsgrade  noch  nicht  die  Grenze  erreicht 
hatte.  Hier  bleibt  der  Druck  im  Wesentlichen  unverändert, 
weil,  wie  wir  annehmen,  die  Gefässwände  abnorm  gedehnt  wor- 
den sind. 

Das  zweite  Territorium  ist  nun,  wie  ich  glaube,  für  die  Be— 
urtheilung  des  normalen  Fassungsvermögens  des  Gefasssystenis 
das  maassgebende.  Wahrend  unterhalb  dieser  Grenze  Zeichen 
der  Anämie  und  Verblutungskrämpfe  und  oberhalb  dieses  Terri- 
toriums (bei  grösserer  Füllung)  Brechbewegungen  und  wirk- 
liches Erbrechen  auftraten ,  kamen  hier  während  des  Versuchs 
keine  krankhaften  Symptome ,  keine  Störungen  zum  Vorschein. 
Es  verdient  desshalb  dieses  Territorium  eine  genauere  Analyse. 

—  Indem  wir  hiebei  von  der  normalen  Blutmenge  ausgehen, 
werden  wir  die  Druckänderungen  (in  diesem  Territorium]  bei 
der  Abnahme  und  bei  der  Zunahme  mit  einander  vergleichen. 
Während  der  Abnahme  der  Blutmenge  um  ca.  1,5  bis  2  p.  C. 
des  Körpergewichts  sinkt  der  Druck  sofort  auf  eine  niedrige  Höhe, 
steigt  aber  schnell,  —  spätestens  im  Verlaufe  einer  halben  Minute 

—  fast  auf  das  ursprüngliche  Niveau  und  hält  sich  nun  —  unter 
continuirlichen  Schwankungen  —  darauf.  Es  ist  selbstverständ- 
lich, dass  diese  rasch  eintretende  Steigerung  auf  eine  dauernde 
Druckhöhe  keineswegs  mit  Hilfe  der  Annahme  eines  Ersatzes 
durch  Resorption  und  Lymphzufluss  erklärt  werden  kann ,  weil 
hiezu  die  Zeit  eine  viel  zu  kurze  ist.  —  Während  der  Zunahme 
der  Blutmenge  um  S  bis  3  bis  4  p.  C.  des  Körpergewichtes  steigt 
der  Druck  und  sinkt  kurze  Zeit  nachher  rasch  unter  stetigen 
Schwankungen  hin  und  her  bis  fast  auf  die  ursprüngliche  Höhe; 
es  ist  auch  selbstverständlich ,  dass  dieses  rasche  Sinken  auf 
einen  niedrigem  und  dauernd  vorbleil)enden  Mitteldruck 
keineswegs  mit  Hilfe  der  Annahme  des  Austritts  von  Blutplasma 
erklärt  werden  kann ,  weil  die  Zeit  des  Ausgleiches  eine  viel  zu 
kurze,  und  weil  die  Exsudation  selbst  bei  der  grössten  lieber- 
füUung  eine  verhältnissmässig  nur  geringe  ist.  Die  Druckände- 
rungen bei  der  Abnahme  und  der  Zunahme  der  normalen  Blut- 
menge sind  also  einander  entsprechend ,  es  geschieht  immer 
eine  Druckregulirung  im  Sinne  des  Normaldrucks.    Die  Identität 
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der  Erscheinungen  in  diesen  Territorien  geht  auch  daraus  her- 
vor, dass,  wie  ich  glaube,  die  Effecte  der  Bluteinspritzungen 
vom  Anfang  bis  zum  Ende  dieses  Gebietes*)  mit  einander  in 
voller  Ucbereinstimniung  stehen.  Diese  Erscheinungen  weisen 
mit  Bestimmtheit  darauf  hin,  dass  hier  Apparate  in  Tbätigkeit 
sind,  welche  stets  die  Spannung  annähernd  auf  den  Normal- 
druck**) zu  bringen  suchen.  Da  dieses  unter  continuirlichen 
Schwankungen  geschieht,  so  liegt  auch  die  Annahme  nahe,  dass 
diese  regulirenden  Einflüsse  wesentlich  von  nervöser  Natur 
sind.  Diese  Annahme  gewinnt  eine  feste  und  sichere  Stütze 
durch  die  Beobachtung,  dass  bei  den  Thieren  mit  durch- 
schnittenem Halsma  rk  dieses  Territorium  weggefallen  ist. 
Bei  diesen  Thieren  sind  nur  das  erste  Territorium  — die  ziemlich 
regelmässige  Steigerung  im  Laufe  der  Einspritzungen  bis  an- 
nähernd auf  die  Höhe  des  Normaldrucks, — und  das  dritte  Terri- 
torium —  die  UnVeränderlichkeit  des  Drucks  im  Laufe  der  nun 
folgenden  Einspritzungen  —  zu  beobachten;  ein  dazwischen 
liegendes,  zweites  Territoiium  ist  entweder  gar  nicht,  oder  nur 
andeutungsweise  zu  bemerken.  Durch  diese  Thatsache  wird  es 
nicht  allein  höchstwahrscheinlich,  dass  in  diesem  zweiten  Terri- 
torium das  Nervensystem  regulirend  eingreift,  sondern  auch  dass 
vorzugsweise  das  vasomotorische  Nervensystem  in  Betracht 
zu  ziehen  ist.  Ob  auch  nebenbei  die  Innervation  des  Herzens 
hier  eine  Rolle  spielt,  ist  fraglich.  Allerdings  tritt  bisweilen  bei 
der  Abnahme  der  Blutmenge  eine  Vermehrung,  bei  der  Zunahme 
eine  Verminderung  der  Schlagzahl  ein,  aber  die  Erscheinungen 
sind  so  inconstant,  dass  sie  vorerst  nicht  verwerthet  werden 
können.  Es  liegt  auch  keine  Nothwendigkeit  vor,  dei*  Innerva- 
tion des  Herzens  hier  irgend  einen  wesentlicheren  Einlluss  zu- 
zuschreiben, weil  die  Druckänderungen  in  diesem  Territorium  sich 


*)  Man  kann  aus  den  Versuchstabellen  herauslesen,  dass  eine  solche 
Uebereinstimmung  stattfinden  muss;  die  detaillirte  Analyse  lösst  sich 
aber  weder  exact  noch  kurz  wiedergeben,  weil  die  Bluteinspritzungen 
nicht  bei  der  Abnahme  um  8  bis  2,5  p.  C,  sondern  bei  Abnahme  um 
ca.  4  p.  G.  anfingen.  Hiedurcb  wird  die  Beurtbeilung  complicirter ;  es  ist 
aber  eine  solche  Analyse  nicht  nöthig,  weil  wir,  ohne  diese  Erscheinungen 
zu  Hilfe  zu  nehmen»  Anhaltspunkte  genug  haben. 

^*}  Der  Druck  schwankte  um  den  Normaldruck  herum,  er  stieg  von 
dem  Anfang  bis  zum  Ende  dieses  Territoriums  von  ca.  130  auf  ca.  4  63  bis 
170«m. 


/ 
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genügend  erklären  lassen  mittelst  der  wohl  begründeten  An- 
nahme, dass  das  vasomotorische  Nervensystem  eingreift ,  und 
dem  Biulstrome  eine  bald  grössere,  bald  auch  eine  geringere  An- 
zahl vpn  Getässbabnen  zugänglich  mache.  Wenn  also  nameni- 
lich  die  Blutmenge  abnimmt,  so  ist  ancunehmen,  dass  jetzt  eine 
gesteigerte  Thätigkeit  des  Gefässnervensystems  die  Contraction 
einer  grösseren  oder  geringeren  Anzahl  kleiner  Arterien  bewirkt; 
die  hierdurch  bedingte  Verengung  steigert  den  arteriellen  Druck. 
Diese  Deutung  der  Drucksteigerung  nach  dem  Aderlass  ist  von 
Wertb,  wenn  man  sich  darum  bemüht,  die  von  vielen  Aerz- 
tcn  beobachtete  heilsame  Wirkung  der  gewöhnlichen  Ader- 
lässe am  Menschen  von  350  bis  500  Gem.,  oder  gar  von  200  bis 
300  Gem.  genauer  zu  studiren.  Wie  wir  gesehen  haben ,  wird 
der  Druck  durch  diese  im  Vei^leich  zum  Körpergewicht  geringe 
Blutmenge  nicht  auf  die  Dauer  herabgesetzt,  weil ,  wie  wir  an- 
zunehmen berechtigt  sind ,  das  Strombett  sich  verengt.  Dieses 
weiter  zu  erörtern  überlasse  ich  den  physiologischen  Pathologen. 
Wenn  die  Blutmenge  zunimmt,  werden  die  kleinen  Arterien 
durch  die  einströmende  Blutmenge,  welche  nicht  sofort  abfliessen 
kann,  ausgedehnt,  in  Folge  dieser  vermehrten  Ausdehnung  wer- 
den möglicher  Weise  die  Muskeln  der  kleinen  Arterien  direct  ge- 
reizt; die  kleinen  Arterien  suchen  nun  gleichsam,  wie  ein  zwei- 
tes Herz  den  Ueberschuss  von  Blut  auszutreiben  und  der  Druck 
steigt  demgemüss  kurze  Zeit  nach  der  Einspritzung  noch  mehr 
in  die  Höhe.  Folgt  auf  diese  gesteigerte  eine  verminderte  Thä- 
tigkeit des  irritabeln  Apparats,  so  würden  sich  jetzt  der  ver- 
mehrten Blutmenge  eine  grössere  Anzahl  von  Gefässnetzen  öffnen, 
sodass  sich  nun  der  gesteigerte  Druck  ausgleichen  könnte.  Mit 
dieser  Annahme  sind  alle  Druckänderungen  •  die  bei  der  Ver- 
mehrung der  Blutmenge  in  diesem  Territorium  beobachtet  wer- 
den, in  Uebereinstimmung  zu  bringen. 

C*   Plethora.  Transfusion. 

Somit  ist  es  höchst  wahrscheinlich ,  dass  sich  innerhalb  ge- 
wisser Grenzen  das  Gefdsssystem  einer  grösseren  oder  geringeren 
Blutmenge  mit  Hilfe  des  vasomotorischen  Nervensystems  ac- 
commodiren  kann ,  ohne  dass  erhebliche  Druckändening ,  oder 
abnorme  Ausdehnung  der  GcDisswände ,  oder  überhaupt  irgend 
ein  krankhaftes  Symptom  auftritt.    In  der  Richtung  der  abneb- 
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menden  Blutroenge  isl  dieses  von  alten  Zeilen  her  bekannt,  wenn 
nian  sieb  auch  nichi  immer  genaue  Reehenschafl  hievon  gegeben 
hal;  die  Zunahme  der  Blolmenge  dagegen  hat  man  gefürchtet. 
Sowohl  die  Aerzte  als  die  Laien  haben  einen  Unterschied  awischeo 
der  Vermehrung  und  Verminderung  der  Blutmenge  statuirt. 
Viele  Aerzte  haben  sich  nicht  gescheut,  das  'Blut  pfundweise 
zu  entleeren;  wohl  aber  ist  es  eine  alle  Sage  der  Laien, 
dass  es  nützlich ,  ja  sogar  nöthig  sei ,  dem  gesunden  Menschen 
zeitweise  Blut  zu  entziehen,  um  der  Vergriteserung  der  Blut-^ 
menge  Schranken  zu  setzen.  Diese  Vergrösserung  der  Blut- 
menge  solle  krankhafte  Symptome  verursachen ;  die  Aerzte  fass* 
ten  sie  zusammen  in  ein  gemeinschaftliches  Bild  und  der  Begriff 
Plethora  wurde  in  die  Pathologie  eingeführt.  Obwohl  —  Dank 
der  objectiven  Richtung  der  modernen  Medicin  -*-  es  sich  heraus- 
gestellt hat,  dass  diese  Symptome  keineswegs  ohne  Weiteres  zu 
der  Annahme  einer  vermehrten  Blutmenge  berechtigen,  und  ob-« 
wohl  der  Begriff  Plethora  im  Sinne  der  Alten  verlassen  ist,  so 
sind  doch  analoge  Vorstellungen  übrig  geblieben,  die  nicht  allein 
in  medicinischen  Lehrbüchern  und  AuJb&tzen ,  sondern  auch  in 
physiologischen  Abhandlungen  auftauchen.  Es  kann  möglicher** 
weise  der  Fall  sein ,  dass  selbst  eine  geringere  Vermehrung  der 
Blutmenge  Störungen  hervorbringt,  aber  bevor  diese  durch  eine 
geregelte  Experimentaluntersuohung  nachgewiesen  sind,  ist  dio 
Annahme  des  schädlichen  Einflusses  der  vermehrten  Blutmenge 
ohne  reellen  Hintergrund.  —  Welch  dominirendeif  Einfluss 
diese  Tradition  ausgeübt  hat,  geht  am  besten  aus  der  Geschichte  "^j 
der  Transfusion  hervor.  Seit  4658  bis  4670,  als  zuerst  eng- 
lische Naturforscher  —  insbesondere  Lower^  A'm«/,  Com  und 
kurze  Zeit  nachher  der  franzdsisehe  Arzt  Jean  Denis ,  die  ersten 
Transfusionsversuche  ausführten ,  ist  bis  zum  heutigen  Tage  die 
Vorsichtsmaassregel  ausdrücklich  als  eine  wesentliche  hervoiige- 
hoben  worden ,  dass  in  allen  den  Fällen ,  in  denen  unmittelbar 
vorher  keine  Blutung  stattgefunden  hatte,  der  Transfusion  ein 
entsprechender  Aderlass  vorangehen  muss,  damit  die  Gefahr, 
welche  die  abnorm  vermehrte  Blutmenge  hervorbringt,  vermie- 
den werde.    Trotzdem  ist,  soweit  ich  sehe,  nirgends  ein  cxperi- 


*)  cfr.  die  sorgföUige  ZusammenstelluDg  der  Literatur  in  der  Mono« 
graphte  »die  Transfusion  des  Blutes«  von  Dr.  Franz  Ges9Uius,  Leipzig  und 
Petersburg  1878. 
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menteller  Beweis  dafür  geliefert  worden.  Man  hat  nur  gezeigt, 
dass  schnelles  EinspritzeD  und  das  plöUliche  Einführen  grosser 
Blulmongen  schädlich  wirken,  nichl  aber,  dass  die  Vermehrung 
der  Blutmenge  an  und  für  sich  Störungen  hervorbringt.  Und  so 
mächtig  ist  diese  Anschauung  geworden,  dass  selbst  ein  so 
exacler  Forscher,'  wie  Hr.  Professor  Pönuw,  welcher  in  der  neu«?- 
ren  Zeit  auf  diesem  Gebiete  die  schätzbarsten  Beiträge  geliefert  hat, 
jene  Vorsichtsmaassregel  als  eine  wesentliche  bezeichnet,  ohne 
dass  er  —  wie  ich  glaube  —  irgendwo  einen  experimentellen 
Beweis  dafür  geliefert  hat.  Panum  sagt  r"^)  »man  muss  darauf 
achten ,  dass  die  Menge  des  eingespritzten  Blutes  ja  nicht  grös- 
ser sei,  als  die  des  eben  vorher  entzogenen,  weil  sonst  die 
Uebcrfüllung  des  Gofässsystems  leicht  Blutungen  und  man- 
cherlei andere  Störungen  veranlasst«,  ferner r"^"^)  »wenn  nämlich 

ein    zu    grosses   Blutquantum   transfundirt  wird,    ,    so 

trelen  in  der  That,  wie  wir  später  sehen  werden,   sehr   be- 
denkliche  Symptome   auf.«     Obwohl  er,    wie    erwähnt,    im 
Laufe  der  nun  folgenden  Untersuchung  keinen  experimentellen 
Beleg,  welcher  die  Gefahr  der  Vermehrung  der  Blutmeuge  an 
und  für  sich  beweist,  liefert,  führt  er  doch  am  Schlüsse  unter 
den  D  wichtigsten  Besultaten  dieser  Untersuchungsreihe «  an, 7} 
» man  müsse  sich  sehr  sorgfältig  hüten ,  dass  man  nicht  das 
Gefässsystem    über  die   Norm    hinaus    fülle«. ...j 
» die  Ueberfttllung  des  Gefässsystems ,  deren  Gefahren  schon  die 
ältesten  Beobachter  erkannten«  u.  s.   w.     Weit  entfernt,  die 
werthvollen  Untersuchungen  Panum's  verkleinern   zu   wollen, 
lag  es  mir  nur  ob,  zu  zeigen,  dass  selbst  der  sachkundige  Physio- 
loge verführt  worden  ist,   die  scharfe  Trennung  zwischen  der 
Schädlichkeit  der  vermehrten  Blutmenge  an  und  für  sich  und 
anderweitigen  störenden  Einflüssen  ausser  Acht  zu  lassen.  Merk- 
würdigerweise liegt  in  der  Geschichte  der  Transfusion  —  soweit 
ich  sie  kenne  —  nur  ein  unzweideutiger  Fall  vor,  in  welchem 
die  Blutmenge  vermehrt  war,  und  in  diesem  einen  Fall  traten 
keine  Störungen  ein.    Dieser  interessante  Versuch ,  welcher  von 


*)  »Experimentelle  Untersuchungen  über  die  Transfusion,  Transplao* 
tation  und  Substitution  des  Blutes  in  theoretischer  und  praktischer  Be- 
ziehung.«    Virchows  Archiv,  Bd.  27,  J.  4863,  S.  254. 

♦*)  1.  c.  S.  S64. 

f)  1.  c.  S.  451  und  456. 


Die  Abhängigkeit  d.  artebiellbn  Druckes  y.  d.  Blutmenge.    661 

Herrn  MiUler*)  im  SHcker*scheu  Laboratorium  zu  Wien  ausge- 
führt worden  ist,  verdient  wegen  der  grossen  Wichtigkeit  des 
Gegenstandes  hervorgehoben  zu  werden.  Herr  MiUler  beschreibt 
den  Vei*such  wie  folgt:  »ich  habe  einem  mittelgrossen  Hunde 
aus  der  Schenkelschlagader  so  lange  Blut  entzogen,  bis  Puls- 
und Athemstillstand  eingetreten  war.  Nun  wurde  rasch  die  unmit- 
telbare Transfusion  aus  der  Scbenkelarterie  eines  grossen  Hundes 
in  diaCruralvene  des  eben  verblichenen  eingeleitet.  Das  Einströ- 
men erfolgte  durch  eine  massig  weite  CanUle  bei  kräftigem  Herz- 
impulse des  grossen  Thieres  sehr  schnell ;  nach  4  Y2  bis  S  Mi-* 
nuten  zeigte  der  empfangende  Hund  wieder  Puls-  und  Athem- 
bewegungen.  Die  W^ägung  ergab,  dass  derselbe  noch  einmal  so 
viel  Blut  empfangen  habe,  als  ihm  vorher  entzogen  worden  war, 
und  nach  einer  Berechnung  auf  Grundlage  der  bekannten  Daten 
durfte  das  kleinere  Thier  um  ein  Sechstel  mehr  Blut 
bekommen  haben,  als  es  ursprünglich  in  toto  be- 
sessen hat. 

»Es  zeigte  nach  der  Operation  Erscheinungen  starker  Ple- 
thora ,  war  lebhaft  erregt ,  angriffslustig ,  frass  und  trank  jedoch 
sofort  und  bot  nach  34  Stunden  keine  abnormen  Verhältnisse. 

9  Bei  der  Infusion  defibrinirten  Blutes  ist  mir  ein  Austausch 
in  solchem  Umfang  und  mit  gleichem  Erfolge  nicht  gelungen.« 

Soweit  MilÜer.  Die  Blutmenge  konnte  also  um  ein  Sechstel 
vermehrt  werden,  ohne  dass  das  Wohlbefinden  des  Thieres 
24  Stunden  nach  der  Operation  merklich  gestört  war.**) 

Mittier  glaubt  aus  diesem  Versuche  und  andern  mit  faser- 
slofflosem  Blut  schliessen  zu  können,  dass  es  »bei  der  Infusion 
faserstofflosen  Blutes  nöthig  ist,  vorher  eine  entsprechende  Deple- 
tion  vorzunehmen  «,'  dass  aber  diese  Vorsichtsmaassregel  bei  der 


*)  »Versuche  über  Transfusion  des  Blutes«,  von  Dr,  Heinrich  MiUler, 
Wiener  Sitzungsberichte  der  Kaiserlichen  Akademie  der  Wissenschaften, 
Bd.  LVIII,  Abth.  II,  Nov.-Ueft  Jahrg.  4  868,  S.  8—9. 

**)  Allerdings  zeigte  das  Thier  unmittelbar  nach  der  Operation  Erschei- 
nungen starker  Plethora.  Obwohl  es  mir  nicht  klar  ist,  welche  Erschein 
nungen  damit  gemeint  seien,  kann  ich  es  doch  sehr  gut  begreifen,  dass  das 
Thier  durch  die  Operation  aufgeregt  worden,  dass  ausserdem  auch  Er* 
scheinungen,  welche  der  sogenannten  Plethora  angehören,  auftraten,  weil 
sicherlich  eine  gewisse  Zeit  nöthig  ist,  damit  sich  die  Accommodation  voll- 
endet, insbesondere  in  solchen  Versuchen,  in  denen,  wie  es  hier  der  Fall 
war,  das  Einströmen  schnell  geschah. 


Dl.  WoRM  Müller, 

unmittelbaren  Transfusion^)  von  weit  geringerer  Bedeutung  ist. 
Leider  bat  er  nicht  die  Versuche  mit  deßbrinirtem  Blut  beschne- 
iden, so  dass  man  diese  nicht  in  Betracht  ziehen  kann. 

Der  Versuch  Mittleres  ist  also  mit  dem  Ergebnisse  meiner 
Beobachtung  in  Uebereinstimmung ,  dass  der  Organismus  sich 
bis  zu  einer  gewissen  Grenze  auch  grösseren  Blutmengen  ohne 
irgend  eine  nennenswerthe  Störung  aceommodiren  kann.  Wenn 
aber  dies  der  Fall  ist,  so  wird  es  mir  fraglich,  ob  die  sogenannte 
normale  Blutraenge  eine  constante  Grösse,  otler  ob  sie  nicht  viel- 
mehr auch  im  normalen  Leben  gewissen  Schwankungen  unter- 
worfen ist.  Nach  dem  Vorgange  von  Valentin,  Welcker  u.  A. 
haben  die  Physiologen  der  Jetztzeit  aus  ihren  Bestimmungen  den 
Schluss  gezogen:  »die  Natur  hat  einen  gewissen  unveränder- 
lichen Prozentgehalt  des  GesammtkOrpers  an  Blut  festgestellt  und 
behauptet  diesen  Prozentwerth  auch  in  den  Zelirkrankheiten,  wo 
fast  keine  Nahrung  genommen  wird ,  durch  Aufnahme  aus  den 
Geweben.«  ^*]  Es  mag  dies  insofern  richtig  sein,  als  die  Schwan- 
kungen der  Blutmenge  sich  nur  innertialb  gewisser  Glänzen  be- 
wegen können ,  aber  dass  innerhalb  dieser  Grenzen  der  pro- 
zentische  Gehalt  des  Körpers  an  Blut  wechsein  könne,  ist  mir 
nicht  unwahrscheinlich.  Es  sind  Umstünde  genug  vorhanden, 
weiche  selbst  unter  normalen  Verhältnissen  eine  Vermehrung 
oder  Verminderung  4ier  Blutmenge  bedingen  können.  Ich  bin 
weit  entfernt  davon,  die  Bestimmungsmethode  der  normalen 
Biutmenge  zu  bemäkeln;  die  Verdienste,  welche  die  neuere 
Physiologie  sich  auch  hier  erworben  hat,  sind  nicht  zu  unier- 
sch^tsen.  Ich  gebe  gern  zu,  dass  man  mit  Hilfe  der  Färbe- 
kraftbestimmungen  die  Menge  des  rolhen  Blutfarbstoffs  im  Kötper 


*)  Vor  Kurzem  hat  Dr,  0.  Hasse  in  Nordhausen  (in  42  Füllen,  haupt- 
sächlich chronische  Krankheiten)  die  directe  Transfusion  von  arteriellem 
Lammesblot  in  den  Menschen  versucht.  Ob  auch  er  der  Transfusion  stets 
einen  Aderlass  vorausgehen  Hess,  ist  aus  dem  Referate  seines  Vortrags  in 
der  Naturforscherversammlung  in  Wiesbaden  (cfr.  Deutsche  Klinik.  No.  45. 
J.  4878.  pag.  448-^449)  nicht  zu  entnehmen.  —  Diese  alten  Versuche  DentV 
sind  auch  in  Italien  neuerdings  aufgenommen  woitleu.  cfr.  Gttis^ppe  AI- 
bim :  »relazione  sulla  transfusione  diretta  di  sangue  d'agaello.«  Rendicoati 
della  R.  Accademia  delle  Scienze  fisiche  e.  matenaticbe  diNapoli.  Fascicok) 
12.  Dicembre  4  87i. 

**)  Valentinj  Reperlorium  Bd.  111.  289.  Panuniy  experimentelle  Unter- 
suchungen über  dte  Veränderungen  der  Menge verbttiinisse  des  Blutes  etc. 
Virchows  Archiv  Bd.  XXIX.  J.  1864.  S.  256. 
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feststellen  und  dass  man  dadurch  vielleicht  audi  eine  annähernd 
richtige  Vorstellung  über  die  normale  Blutmenge  erhalten  kann, 
glaube  aber  nicht,  dass  man  im  Stande  ist,  die  Schwankungen 
der  normalen  Blutmenge  innerhalb  engerer  Grenzen  zu  erforschen, 
hauptsächlich  weil  wir  das  Verhältniss  zwischen  den  rothen 
Blutkörperchen  und  der  Blutflüssigkeit  in  den  verschiedenen  Orga- 
nen unter  verschiedenen  Umständen  nicht  ermitteln  können.  Und 
auf  dieses  Yerhältniss  kommt  es  wesentlich  a^ ,  da  anzunehmen 
ist ,  dass  etwaige  Schwankungen  vorzugsweise  durch  Abnahme, 
resp.  Zunahme  des  Blutplasmas  bedingt  sind.  Man  kann  sich  hier 
nicht  ganz  mit  der  Unterstellung  beruhigen,  dass  die  Yertheilung 
der  Blutkörperchen  überall  eine  gleichmässige  sei.  »Fierord/*)  fand 
mittelst  der  Zahlungsmethode  in  dem  bei  der  Verblutung  eines 
grossen  Thieres  zuletzt  ausgeflossenen  Blute  nur  5^  bis  68  p.  C. 
der  anfangs  vorhandenen  Zahl  der  Blutköi7)erchen.  a  Dieser  in- 
teressante Befund,  der  eine  Controle  und  nilhere  Untersuchung 
mittelst  der  Färbekraftbestimmung  verdient,  ist  wohl  hauptsäch- 
lich oder  vielleicht  ausschliesslich  darin  begründet,  dass  während 
der  Verblutung  ,ein  nicht  unerhebliches  Quantum  seröser  und 
wässeriger  Flüssigkeit  resorbirt  worden  ist.  Es  ist  aber  nicht 
ohne  Weiteres  wegzuleugnen ,  dass  dies  zum  Theil  auch  davon 
herrühren  könne,  dass  das  zuletzt  ausfliessende  Blut  von  GefiSssbe- 
zirken  kommt,  in  denen  das  Verhältniss  zwischen  Blutkörperchen 
und  Blutflüssigkeit  ein  mehr  oder  weniger  abweichendes  ist. 
Eine  solche  Abweichung  ist  z.  B.  im  Blute  der  Unterleibsgefässe 
denkbar,  nach  der  Einnahme  von  Speisen  und  Getränke.  Es  ist 
hier  nicht  der  Ort,  diese  und  andere  Möglichkeiten  zu  erörtern. 
Ich  will  nur  bemerken ,  dass  die  Annahme  der  Unveränderlich- 
keit  der  Blutmenge  nicht  allzutief  in  das  Bewusstsein  der  Aerzte 
und  Physiologen  eingedrungen  ist.  So  wird  es  vielfach  ange- 
nommen ,  dass  nach  den  Mahlzeiten  eine  vorübergehende  Ver- 
mehrung der  Blutmenge  stattfinde ,  dass  diese  eine  Drucksteige- 
rung —  den  vollen  und  gespannten  Puls  nach  reichlichen  Mahl- 
zeiten—  zu  Folge  habe.  Gegen  diese  Annahme  der  Inhaltszunahme 
des  Gefässsystems  nach  den  Mahlzeiten  ist  an  und  für  sich  Nichts 
einzuwenden.  Wenn  man  aber  mit  Zuhilfenahme  derselben  den 
vollen  und  gespannten  Puls  erklären  will,  so  ist  das  ein  Irrthum ; 


*)  Citirt  nach  Panum,  experimentelle  Untersuchungen  über  die  Menge- 
Verhältnisse  etc.  S.  248. 
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denn  jedenfalls  ist  durch  meine  Untersuchungen  mit  Sidierheit 
festgestellt,  dass  selbst  eine  grossere  Vermehrung  der  Blutmenge 
ohne  irgend  eine  bemerkenswerthe  Drucksteigerung  geschehen 
kann.  Hiermit  will  ich  keineswegs  bestreiten ,  dass  die  Druck- 
Steigerung  nach  den  Mahlzeiten  mit  diesen  im  Zusammenhang 
stehe,  aber  es  machen  sich  hier  so  viele  anderweitige  Einflüsse 
geltend,  dass  eine  detaillirte  Analyse  notbwendig  ist,  l)evor  man 
einen  bestimmten  Erklärungsgrund  für  den  vollen  und  gespann- 
ten Puls,  welcher  gewöhnlich  nach  reichlichen  Mahlzeiten  auf- 
tritt, angeben  kann. 


Es  ist  meine  Hoffnung,  dass  der  Fleiss,  welchen  ich  auf  die 
Ausarbeitung  dieser  Abhandlung  angewandt  habe,  Früchte  tragen 
werde,  dass  sie  eine  wichtige  Vorarbeit  für  spätere  Untersuch- 
ungen auf  diesem  Gebiete  sei.  —  Für  die  wert h vollen  Auskünfte, 
welche  ich  von  Herrn  Professor  Ludwig  erhalten  habe,  spreche 
ich  ihm  meinen  besten  Dank  aus. 
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Miituh'i 


Dr.  Kronid  SlavjaDsky,  Ueber  die  Abhängigkeit  dei' miU-' 
leren  Strömung  des  Blutes  von  dem  Erregungsgrade  der  sym- 
pathischen  Geßssnerven.  Aus  der  physiologischen  Anstalt  zu 
Leipzig.   Vorgelegt  von  dem  wirklichen  Mitgliede  C,  Ludwig. 

Mit  zwei  Holzschnitten. 

Mit  Sicherheit  lässt  sich  voraussagen,  nach  welcher  Richtung 
hin  sich  die  Geschwindigkeit  in  einem  Aste  der  Aorta  änderte, 
wenn  nur  seine  Nerven  ihren  bisherigen  Erregungsgrad  mit 
efnem  andern  vertauschten.  Die  Aenderung  der  Geschwindigkeit 
in  dem  Stamme  der  Aorta  bleibt  dagegen  unbestimmt,  wenn  die 
Nerven  einer  grossem  Zahl  ihrer  Aeste  in  einen  andern  Erregungs- 
grad übergehen.  Wird  z.  B.  dieser  letztere  von  einem  niedemzu 
einem  hohem  Werlhe  gebracht,  so  wächst  der  Druck  in  der  Aorta ; 
zunächst  unzweifelhaft  darum,  weil  sich  in  ihr  das  Blut  anstaut, 
da  eine  Anzahl  ihrer  Ausflussmttndungen  gesperrt  ist.  Dieses 
Emporgehen  des  Dmckes  erreicht  jedoch  trotz  der  andauernden 
Reizung  der  Gefässnerven  alsbald  eine  Grenze,  die  offenbar  dann 
gewonnen  ist,  wenn  sich  der  Zufluss  aus  dem  Herzen  mit  dem 
Abiluss  nach  den  Capillaren  hin  ins  Gleichgewicht  gesetzt  hat. 
Ist  dieses  letztere  eingetreten,  so  lässt  sich  ohne  Zuhulfenahme 
neuer  Kennzeichen  nicht  mehr  entscheiden,  ob  die  Geschwindig- 
keit während  des  höheren  Drucks  im  Vergleich  zu  der  während 
eines  niederen  vermehrt  oder  vermindert  war.  Ob  das  Eine  oder 
das  Andere  eintritt,  wird  davon  abhängen,  inwieweit  sich  die 
Verengung  einer  Anzahl  von  Ausflussmündungen  durch  die  Aus-« 
dehnung  ausgeglichen  hat,  welche  andere  in  Folge  des  höheren 
Druckes  erfuhren.  Bei  den  vielfachen  und  meist  schwer  zu- 
gänglichen Verzweigungen  des  Aortenbaumes  kann  hierüber  ein 
Aufschluss  nur  erfolgen,  wenn  man  die  Aenderungen  der  Ge- 
schwindigkeit in  einem  der  Stämme  des  Gef^sssystemes  zu  be- 
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slimmcn  vermag,  in  welchem  sehr  viele  oder  gar  alle  Aesle  des- 
selben zusammenfliessen. 

Als  Herr  Prof.  C.  Ludtvig  mir  den  Vorschlag  machte,  mich 
mit  der  Lösung  dieser  Aufgabe  zu  bescbafligen  und  mir  dabei 
auch  die  Wege  andeutete,  welche  zu  dem  gewünschten  Ziele 
fuhren  könnten,  war  ich  der  Wichtigkeit  des  Gegenstandes  wegen 
gern  bereit,  der  Aufforderung  zu  folgen. 

Meinem  Vorhaben  gemäss  hatte  ich  also  das  Blulvolum  zu 
bestimmen,  das  den  Querschnitt  eines  Gefässes  erster  Ordnung 
in  einer  bestimmten  Zeit  passirte,  wahrend  weicher  sich  eine 
möglichst  grosse  Anzahl  von  Vasomotoren  entweder  in  dem 
ruhenden  oder  in  dem  erregten  Zustande  befand.  —  Das  Blut- 
volum,  welches  durch  die  Gefüsse  floss,  bestimmte  ich  dadurch, 
dass  ich  die  letzteren  öffnete  und  die  aus  ihnen  hervorströmende 
FlUssigkeitsmenge  maass.  Die  Orte,  an  welchen  ich  dieses  aus- 
führte, waren  die  vena  cava  inferior  und  die  arteria  carotis. 
Nachdem  die  Ausflussmenge  in  der  Zeiteinheit  gemessen  war, 
w  urde  das  entleerte  Blut  allsogleich  in  das  Gefässsystem  zurück- 
geführt, so  dass  die^  verschiedenen,  an  demselben  Thtere  ange- 
stellten Beobachtungen  von  einem  immer  gleichen  Biutgehalt  des 
letztern  ausgingen.  —  Den  Erregungsgrad  einer  möglichst  gros^ 
sen  Anzahl  von  Vasomotoren  änderte  ich  in  weiten  Grenzen  da- 
durcbi  dass  ich  das  Mark  in  der  Höbe  des  zweiten  Halswirbels 
durchschnitt,  und  dieses  entweder  in  Ruhe  liessoder  tetanisirte. 
Da  dieses  letzte  Verfahren  allen  Versuchen  gemeinsam  war,  so 
werde  ich  dasselbe  zuerst  beschreiben. 

Armirung  des  Halsmarkes.  Die  zum  Versuche  aus- 
gewählten Thiere  waren  kleine  und  womöglich  junge  Hunde  oder 
erwachsene  Kaninchen ;  sie  wurden  curaresirl  und  durch  künst- 
liche Respiration  am  Leben  erhalten.  An  ihnen  wurde  nach  sorg- 
fältiger Lostrennung  der  entsprechenden  Muskeln,  wobei  jede 
Blutung  ängstlich  vermieden  wurde,  der  Bogen  des  zweiten  Hals» 
wirbeis  blossgelegt  und  darauf  dieser  mittels  des  Trepans  beider- 
seits von  der  Mittellinie  durchbohrt;  unter  Beihttife  der  Knochen« 
zange  wurde  dieBrt&cke  zwischen  den  beiden  Trepanlöchern  weg* 
gebrochen,  so  dass  die  dura  mater  zu  Tage  kam.  Alsdann  wurde 
diese  und  darauf  auch  das  RtAckenmark  auf  einer  gebogenen 
Sonde  durchschnitten.  In  den  Sack  der  harten  Hirnhaut  wurden 
alsbald  zwei  Electroden  eingeschoben  und  twar  so,  dass  die 
eine  derselben  um  einige  Millimeter  tiefer  als  die  andere  hinab- 
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reichte.  Diese  Electpoden  selbst  bestanden  aus  Plalindrathen, 
welche  bis  auf  ihre  in  dem  Wirbeicanal  befindliche  äusserste 
Spitze  durch  ttberfirnisste  Seidenraden  sorgfUltig  isolirt  waren. 
In  der  ihnen  gegebenen  Lage  wurden  sie  durch  ein  Korkstück 
festgehalten,  welches  zwischen  beide  in  die  Knochenwunde  ein- 
geklemmt wurde.  Dieses  letztere  selbst  ward  an  seiner  Stelle 
noch  durch  einen  Faden  fixirt,  der  beiderseits  zwischen  den 
Nackenmuskeln  durchgezogen  und  zugeschnürt  war. 

1.  Versuchsreihe  an  dpr  vena  cava  inferior. 
Um  die  genannte  Vene  kurz  vor  ihrem  Eintritt  in  das  Herz 
zugüngie;  zu  machen,  schritt  man  zur  Eröffnung  der  Brusthöhle, 
die  auf  bekannte  Weise  längs  des  Brustbeins  geschah..  War 
dieses  unter  sorgfältiger  Vermeidung  der  Blutung  geschehen,  so 
wurde  die  rechte  vena  jugularis  blossgelegt,  nach  oben  hin  unter- 
bunden, nac^  unten  mit  einer  Klemme  verschlossen  und  in  der 
JMilte  zwischen  beiden  Schlussstellen  eröffnet.  Alsbald  wurde 
auch  mit  einer  gekrümmten,  stumpfen,  gestielten  Nadiel  eine 
starke  und  lange  Seidenschnur  nahe  am  Herzen  um  die  vena  cava 
inferior  geführt.  War  diese  an  ihre  Stelle  gebracht,  so  schob  man 
eine  entsprechend  weite  unten  und  oben  offene  Metallröhre  in 
die  Wunde  der  v.  jugularis  und  band  die  Wand  der  letzteren 
auf  der  Bohre  fest.  Darauf  wurde  eine  einprozentige  Kochsalz- 
lösung in  die  Bohre  gefüllt,  so  dass  auch  keine  Spur  von  Luft 
in  ihr  zurückblieb  und  hierauf  das  freie  Ende  der  Bohre  mit 
einer  Klemme  verschlossen ,  die  auf  dem  Kautschukröhrchen 
steckte,  welches  sich  am  äussern  Ende  der  Metallröhre  befand. 
Sollte  nach  diesen  Vorbereitungen  zu  einer  Blutentleerung  ge- 
schritten werden,  so  eröffnete  man  die  Klemme,  welche  unter- 
halb des  Metdllrohrs  an  der  v.  jugularis  sass  und  schob  dieses  in 
der  Vene  durch  den  rechten  Vorhof  hindurch  vorwärts,  bis  sein 
unteres  Ende  jenseits  der  Schnur  angelangt  war,  welche  die 
Vena  cava  inferior  umgab.  Da  die  Enden  dieser  letzteren  durch 
einen  langen  Ligaturstab  aus  Hartgummi  hindurch  gezogen  waren, 
so  konnte  man  die  v.  cava  inferior  auf  dem  Metallrohre  kurz  über 
seiner  unteren  Mündung  festbinden,  so  dass  sich  alles  Blut,  wel- 
ches in  dasselbe  von  unten  her  eindrangt  mit  Umgehung  des  Her- 
zens nach  aussen  entleeren  konnte.  —  Um  die  Geschwindigkeit 
zu  messen,  mit  welcher  sich  das  Blut  durch  das  Metallrohr  er- 
goss,  diente  ein  Apparat,  welchen  der  umstehende  Holzschnitt 
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versinnlicht.  Es  bestand  dieser  aus  dem  Glasgefäss  A^  welches 
an  seinem  Körper  die  beiden  Tubulaturen  6  und  c,  an  seinem 
Deckel  aber  die  Tubulatur  d  trug.  Der  Deckel  [war  luftdicht 
eingesetzt  und  durch  die  Spange  ff  in  seiner  Lage  festgehalten. 
Im  Innern  des  Glasgefdsses  lag  ein  grosser  Beutel  ^,  der  aus 
weichem  rothen  Gummi  gemacht  und  mit  einem  Hals  versehen 
war,  welcher  auf  einem  Glasrohre  g  steckte,  das  durch  die  Tu- 
bulatur c  nach  aussen  ging.  In  dieser  sassen  Glasrohr^und  Beutel 
ebenfalls  luftdicht.  Hit  dem  freien  Ende  des  Glasrohres  war 
der  Kautschuk  in  Verbindung  zu  setzen,  welcher  sich  am  freien 
Ende  der  Metallröhre  befand,  die  aus  der  vena  jugularis  hervor- 
ging. In  die  Tubulatur  6  war  das  Glasrohr  h  eingesetzt,  welches 
mit  einem  weiten  Hahne  zu  verschliessen  war.  Unterhalb  dieses 
lief  das  Glasrohr  in  einen  weiten  Kautschukschlauch  aus.  Die 
Tubulatur  des  Deckels  d  nahm  ebenfalls  ein  Glasrohr  auf,  in 
welchem  sich  ein  Glashahn  befand.  Jenseits  dieses  erhob  sich 
ein  Kautschukschlauch,  welcher  in  ein  Glasgefäss  B  mündete, 
das  etwa  0,75  Meter  hoch  tlberdemGlasgefäsSil  in  einem  Stative 
ruhete.  Vor  dem  Gebrauche  war  aus  dem  Beutel  e  alle  Luft 
ausgesaugt,  das  Glasgefäss  A  dagegen  vollkommen  mit  Wasser 
angefüllt  worden.  Die  Absicht,  welche  mit  dieser  Abtheilung 
des  Apparates  erreicht  werden  sollte,  ist  leicht  zu  verstehen.- 
Wenn  die  Klemme  bei  g  und  der  Hahn  bei  h  geöflfnet,  der  bei  d 
dagegen  verschlossen  war,  so  konnte  das  Blut  ohne  allen  Wider- 
stand in  den  Beutel  e  überfliessen.  In  dem  Maasse,  [in  welchem 
sich  derselbe  füllte,  entzog  das  Rohr  h  dem  Gefässe  A  Wasser, 
welches  aus  dem  nach  unten  gerichteten  Kautschukrohre  abfloss. 
Wollte  man  die  Entleerung  des  Blutes  unterbrechen,  so  brauchte 
man  nur  den  Hahn  h  zu  schliessen.  W^enn  dieses  vollbracht 
war,  so  konnte  man  auch  das  Blut  aus  dem  Beutel  e  sogleich 
wieder  in  die  Vene  zurückführen  und  zwar  dadurch,  dass  man 
den  Hahn  bei  d  öffnete,  wodurch  die  Entleerung  unter  dem 
Drucke  des  GePdsses  B  geschah.  —  Als  Maass  für  die  Geschwin- 
digkeit, mit  welcher  sich  der  Beutel  e  aus  dem  Blute  der  Vene 
füllte,  diente  das  Wassermanometer  i  k  /,  welches  durch  die 
Glasfeder  m  seinen  Wasserstand  auf  einen  mit  bekannter  Ge- 
schwindigkeit vorübergeftihrten  Papierstreifen  aufschrieb.  Da 
der  weite  und  enge  Schenkel  i  und  /  des  Manometers  calibrirt 
waren,  so  Hess  sich  aus  der  Erhebung  der  Feder  m  ableiten,  wie- 
viel Wasser  in  einer  gegebenen  Zeit  durch  den  Hahn  h  des  Glas- 
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gefässes  A  in  den  weilen  Schenkel  des  Manometers  i  übergetreten 
war.  Um  das  Manometer  rasch  entleeren  2U  können,  trug  sein 
horizontaler  Schenkel  k  ein  abwärts  gerichtetes  Röhrchen,  wel- 
ches durch  Kautschuk  und  eine  Klemme  geöflbet  und  geschlossen 
werden  konnte. 

Nachdem  ich  das  Verfahren,  soweit  es  zum  Versiandniss 
desselben  nothwendig  ist,  geschildert  habe,  werde  ich  zur  Er- 
örterung der  Leistung  übergehen,  zu  welcher  es  mir  betilhigt 
erscheint.  Es  dürfte  keinem  Zweifel  unter\^orfen  sein,  dass  die 
Blutmengen,  welche  in  den  Kaulschukbeulel  übertreten,  von  der 
Feder  des  Manometers  wahrheitsgemäss  aufgeschrieben  werden. 
Unsere  Betrachlung  hatte  sich  also  nur  mit  der  Frage  zu  beschäf- 
tigen ,  in  welchem  Verhältniss  die  Blutvolumina ,  die  in  das 
Melalhohr  übertreten,  zu  dem  Strome  in  dem  Körper  des  Thieres 
stehen.  Um  diese  Frage  zu  erledigen,  mache  ich  zunächst  die 
Annahme,  dass  alles  Blut,  welches  aus  den  Wurzeln  der  vena 
Cava  inferior  in  diese  entleert  wird ,  auch  aus  dem  Melallrohr 
hervortrete.  Unter  dieser  Bedingung  setzt  sich  das  aus  der 
Vena  cava  ausgeflossene  Volum  aus  zwei  Antbeilen  zusammen. 
Der  erste  derselben  gehört  dem  Vorrath  an,  welcher  in  den 
Venen  auch  dann  noch  vorhanden  ist,  wenn  in  sie  von  Seiten 
der  Captllaren  her  keine  neue  Flüssigkeit  nachgeschoben  wird. 
Da  jener  in  weilverzweigten  und  z.  Th.  engen  Röhren  aufge- 
speichert liegt  und  zwar  so,  dass  seine  Spannung  von  den 
GelVissen  kleinen  Kalibers  zu  denen  von  grösserem  in  einer 
sehr  allmäligen  Abnahme  begriffen  ist.  so  wird  im  Beginn  des 
Abfliessens  die  Geschwindigkeit  des  letzteren  eine  bedeuten- 
dere, im  weiteren  Verlauf  des  AusslrOmens  aber  in  einer 
stetigen  ^Abnahme  begriffen  sein.  Die  Richtigkeit  dieser  Be- 
trachtung empßingt  ihre  Bestätigung,  ganz  abgesehen  von  be- 
kannten mechanischen  Grundsätzen,  durch  die  Erscheinungen, 
welche  man  an  dem  eben  getödteten  pulslosen  Threre  gewinnen 
kann ,  dem  man  in  der  oben  beschriel>enen  Weise  ein  Röhrchen 
in  die  vena  cava  inferior  gebunden  hat. 

Der  zweite  Antheil  der  Flüssigkeitsmeoge,  die  am  lebenden 
Thiere  aus  der  v.  cava  inferior  heryorgeht,  rührt  von  dem  Blute 
her,  welches  das  Herz  in  die  Wurzeln  der  v.  cava  binüberlreibt, 
denn  jenes  wird  noch  von  der  v.  cava  superior  her  mit  Blut 
versorgt.     Diese  Behauptung,    welche  man   aus  theoretischen 
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Gründen  anzufechten  geneigt  sein  könnte,  empfangt  ihre  Stütze 
durch  die  folgende  Beobachtung. 

In  ihr  wurde  die  Blutung  aus  der  v.  cava  in  passenden 
Zwiscbenrüumen  viermal  nacheinander  vorgenommen,  zuerst  bei 
offener  aorta  thoracica,  die  zweite  und  dritte,  während  das  zu- 
letzt genannte  Gefäss  unmittelbar  über  dem  Zwerchfell  durch 
einen  Faden  auf  dem  Ligaturstäbchen  zugeschnürt  war,  und  die 
vierte  endlich,  nachdem  die  Lichtung  der  Aorta  wieder  herge- 
stellt worden.  Jede  der  Blutungen  dauerte  25  Secunden,  die 
durch  eine  derselben  in  den  Beutel  übergeführte  Blutmenge 
wurde  nach  Verfluss  der  25  Secunden  dem  Herzen  zurückge- 
geben, was,  wie  ich  ein  für  allemal  bemerke,  in  allen  Versuchen 
geschah,  in  welchen  die  Blutung  mehrmal  hintereinander  ausge* 
führt  Würde.  Nachdem  das  Blut  in  das  Thier  zurückgebracht 
war,  wurde  das  Metallrohr  aus  der  Vene  herausgezogen,  um  zu 
constatiren,  dass  nirgen<ts  eine  Gerinnung  bestand.  Zum  vollen 
Versiändniss  der  folgenden  Zahlen  gehören  noch  die  Bemerkun- 
gen, dass  die  notirten  Blutdrücke  in  der  arteria  carotis  gemessen 
sind  und  dass  jeder  einzelne  derselben  den  Mittelwerth  während 
je  5  Secunden  anzeigt.  Jede  der  Zahlen,  welche  vor  dem  Worte 
» Blutmenge  a  stehen,  geben,  in  Gern,  gemessen,  das  während  je 
5  Secunden  ausgeflossene  Volum  an. 

Hund.     Körpergewicht  4370  Gramm. 
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Die  Zahlen  lehren,  dass  die  Ausflussgeschwindigkeit  wäh- 
rend der  Zeit,  in  welcher  die  Aorta  offen  stand,  nicht  unbeträchtr- 
lieh  grösser  ist,  als  während  der  Verschliessuog  derselben.  Da 
die  Aorta  erst  unmittelbar  vor  dem  Beginn  der  Blutung  geschlossen 
wurde,  so  kann  der  hervorgetretene  Unterschied  nicht  in  einer, 
anderen  Vertheilung  des  Blutes  durch  den  Körper  hindurch  geb- 
aucht werden;  es  kann  somit  der  Ausfall,  der  wöhrend  der 
Aorten verschliessung  auftritt,  nurdarauf  geschoben  werden,  dass 
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zu  dieser  Zeit  weniger  Blut  vom  Herzen  her  in  die  Wurzeln  der 
V.  Cava  inferior  geworfen  w  urde.  Diese  Annahme  gewinnt  noch 
dadurch  an  Sicherheit,  dass  nicht  bloss  in  den  ersten  i  0  Secunden 
die  Ausflussmenge  während  der  Aorlenunlerbindung  gegen  die 
bei  offener  Aorta  zurückstand,  sondern  dass  dieses,  und  zwar  in 
noch  viel  höherem  Maasse,  auch  später  eintrat. 

Aus  diesem  Versuche,  dem  ich  später  noch  einen  andern 
gleichlautenden  anreihen  werde,  geht  also  mit  Sicherheit  her- 
vor, dass  unter  den  von  mir  gewählten  Bedingungen  das  aus  der 
Vena  cava  abfliessende  Blut  zum  nicht  geringen  Theile  von  dem- 
jenigen vorgeschoben  wird,  welches  während  der  Versuchsdauer 
aus  dem  Herzen  kommt ;  aber  auch  dieser  Antheil  muss  aus  be- 
kannten Gründen  w^ährend  der  Dauer  des  Versuches  in  einer 
steten  Abnahme  begriffen  sein. 

Bis  dahin  wurde  unterstellt,  dass  das  Blut^  welches  aus  den 
untern  Extremitäten,  der  Wand  und  den  Eingeweiden  des  Bauches 
in  die  v.  cava  übertrete,  auch  durch  das  Metallrohr  zum  Abfluss 
gelange.  Dieses  ist  jedoch  nachweislich  nicht  der  Fall,  denn  es 
nimmt  auch  noch  ein  Theil  desselben  seinen  Weg  zum  Herzen, 
durch  die  mehrfachen  Verbindungen,  welche  inner-  und  ausser- 
halb des  Wirbelkanals  zwischen  der  oberen  und  unteren  Hohl- 
vene bestehen.  Trotzdem  dass  innerhalb  des  Kautschukbeutels 
während  der  ganzen  Versuchsdauer  ein  Druck  herrscht,  der  unter 
dem  atmosphärischen  liegt,  ist  doch  der  Widerstand,  welcher  in 
der  Richtung  zum  Manometer  besteht,  keineswegs  als  verschwin-  ^ 
dend  anzusehen  gegen  den,  welchen  das  Blut  auf  den  natür- 
lichen Verbindungswegen  zwischen  der  oberen  und  unteren  Hohl- 
vene zu  überwinden  hat.  Denn  zum  Herzen  fliesst  es  durch 
weite  und  verhältnissmässig  kurze  Röhren  mit  elastischer  Wan- 
dung, während  es  nur  durch  das  lange,  engere  und  steife  Metall- 
rohr zu  dem  Kautschukbeutel  gelangen  kann.  Die  soeben  vorge- 
brachte Behauptung  findet  ihre  Bestätigung,  wenn  man  ohne 
jegliche  Belästigung  der  Aorta  einen  Druck  auf  den  Unterleib 
ausführt,  während  die  Metallröhre  in  der  v.  cava  inferior  sitzt. 
Durch  ihn  wird  nicht  allein  der  Ausfluss  aus  der  Röhre  beschleu- 
nigt, sondern  es  steigt  auch  alsbald  nachher  der  Druck  in  der 
arteria  carotis,  ein  Umstand,  welcher  die  Vertheilung  der  ver- 
mehrt zuströmenden  Blutmenge  zwischen  die  Ausflussrobre  und 
das  Herz  unzweideutig  beweist.  Dem  Ort  des  Druckes  und 
der  Anordnung  des  Versuchs  gemäss  kann  aber  der  gesteigerte 
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Zufluss  zum  Herzen  nur  durch  die  Verbindungen  zv^ischen  den 
beiden  Hohlvenen  geschehen. 

Wie  gross  der  Antheil  ist,  welcher  von  dem  Blute  der  v.  cava 
inferior  unter  Vermeidung  des  Metallrohrs  zum  Herzen  gelangt, 
bleibt  natürlich  unbekannt ;  ebenso  lässt  sich  auch  nichts  sicheres 
über  das  Verhältniss  der  beiden  Zweigströme  zu  einander  an- 
geben, wenn  die  Geschwindigkeit  des  Stromes  in  der  v.  cava 
inferior  variirt.  Den  Eigenschaften  gemäss,  welche  den  Wan- 
dlungen der  beiden  Stromzweige  zukommen,  dürfte  es  jedoch 
nicht  unwahrscheinlich  sein,  dass  bei  einer  grösseren  Geschwin- 
digkeit in  der  unleren  Hohlvene  die  natürliche  Bahn  einen  be- 
deutenderen Bruchtheil  von  dem  Gesammtstrome  als  bei  einer 
geringeren  Stromstärke  daselbst  empfangt,  weil  die  nachgiebigen 
Wandungen  der  natürlichen  Bahn  dem  beschleunigten  Strome 
weniger  Widerstand  bieten  werden  als  das  starre  Metall  der 
künstlich  eröffneten  Bahn. 

Nach  diesen  Mittheilungen  werde  ich  nicht  mehr  dem  Ver- 
dachte ausgesetzt  sein,  als  ob  ich  im  Sinne  hatte,  die  Strömungs- 
vorgUnge  in  den  von  mir  verwendeten  Thieren  mit  den  natür- 
lichen zu  identifioiren.  Ich  halte  es  im  Gegentheil  für  gewiss, 
dass  die  absoluten  Blutmengen,  welche  in  gleichen  Zeiten  an 
unversehrten  Thieren  durch  die  untere  Hohlvene  zum  Herzen 
strömen,  andere  sein  werden  als  die,  welche  aus  dem  Metallrohre 
ausfliessen.  Dieses  Zugestandniss  lässt  sich  jedoch  mit  der  Be- 
hauptung vereinigen,  dass  die  Aenderungen  des  Stromes  im 
Metailrohr  in  gleichem  Sinne  mit  denjenigen  gehen^  welche  in  den 
Wurzeln  der  v.  cava  stattfinden.  Meine  Versuche  machen  darum 
nur  den  Anspruch  auf  den  Nachweis,  dass  der  Ausfluss  aus 
dem  Metallrohr  vermehrt  wird,  wenn  ein  Gleiches  mit  dem  Zu- 
fluss in  die  Wurzeln  der  Hohlvene  stattgefunden  hat.  Für  den 
Zweck,  zu  dem  sie  angestellt  wurden,  wird  ihnen  selbst  bei 
dieser  Beschränkung  ihr  Werth  nicht  genommen,  denn  es  sollte 
ja  nur  geprüft  werden,  ob  während  der  gleichzeitigen  Beizung 
einer  grossen  Zahl  von  sympathischen  Gefässnerven  die  Ge- 
schwindigkeit des  Gesammtstromes  vermehrt  oder  vermindert 
werde.  Hierüber  kann  also  immer  ein  Aufschluss  gegeben  werden, 
da  das  Blut,  welches  in  die  untere  Hohlvene  einströmt,  seinen 
Weg  durch  Knochen,  Muskeln ,  die  Haut  und  die  Baucheinge- 
weide, also  durch  Organe  nimmt,  welche  in  der  verschiedensten 
Abhängigkeit  von  den  Geßissnerven  stehen. 
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Mancher  meiner  Leser  wird  bei  der  Durchsicht  der  roelho- 
dischen  Bemerkungen  vielleicht  schon  die  Frage  erhoben  haben, 
wesshalb  ich  es  nicht  vorgezogen,  dasMeiallrcrfirin  die  uneröffnete 
Brusthöhle  einzusenken,  da  doch  unter  diesen  Umstanden  der 
Blutstrom  unter  Bedingungen  beobachtet  worden  wdre^  die  den 
gewöhnlichen  näher  gestanden  hatten.  Auf  diesen  Einwurf  ist 
zu  erwidern,  dass  der  Abfluss  aus  dem  Metallrohre  bei  geschlos- 
sener Brusthöhle  aus  zwei  Gründen  doppelsinniger  gewesen  sein 
wurde,  wie  er  es  bei  der  geöffneten  war.  Der  Druck,  welcher 
auf  der  äusseren  Wandflüche  der  v.  cava  inferior  lastet,  ist,  wie 
bekannt,  geringer,  als  der  atmosphärische,  und  ausserdem  wegen 
der  veränderlichen  Ausdehnung  der  Lunge  inconstant.  Um  dem- 
gemäss  die  aus  der  Brusthöhle  hervorragende  Mündung  des  Me- 
tallrohrs in  gleich  günstige  Bedingungen  zu  setzen,  wie  sie  dem 
Herzen  gewährt  sind,  hätte  man  jenes  ebenfalls  mit  einer  sau- 
genden Flüssigkeitssäule  versehen  müssen ,  die  in  demselben 
Maasse  und  in  denselben  Zeiten  wie  die  Saugwirkung  der  Lunge 
zu  verkleinern  und  zu  vergrössern  gewesen  wäre.  Dass  es  un- 
möglich ist,  diese  Bedingung  zu  erfüllen,  bedarf  für  den  Kenner 
keiner  weiteren  Bemerkung.  —  Der  zweite  Grund,  welcher  mich 
bewegen  musste,  die  Brusthöhle  zu  eröffnen,  lag  darin,  dass  es 
nur  nach  dieser  Operation  möglich  w^r,  die  Metallröhre  in  der 
Lichtung  der  unteren  Hohlvene  so  zu  befestigen,  dass  neben  ihr 
dem  Blute  kein  Weg  in  den  Vorhof  offen  blieb.  Wie  sehr  dieses 
noth wendig,  geht  aus  der  folgenden  Beobachtung  hervor.  In 
dieser  war  ein  Hund  von  4270  Gramm  Körpergewicht  so  vorbe- 
reitet, wie  ich  es  beschrieben  habe.  Es  wurden  an  demselben 
zwei  Blutungen  kurz  hintereinander  ausgeführt;  während  der 
ersten  derselben  war  das  Metallrohr  in  die  v.  cava  inferior  einge- 
steckt, ohne  dass  die  letztere  auf  jenem  festgebunden  war,  wäh- 
rend der  zweiten  Blutung  dagegen  war  die  Schlinge  um  die  v. 
cava  zugezogen.    Es  ergab  sich: 

Hund.   Körpergewicht  4370  Gramm. 
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Man  mag  hieraus  ersehen,  wie  nothwendig  es  ist,  das  Me- 
tallrohr in  die  Vene  einzubinden;    denn  niemals  vermag  sich 
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dasselbe  an  die  Wand  der  v.  cava  hermetisch  anzuschKessen, 
da  es  einen  geringeren  Durchmesser  als  die  v.  cava  inferior  be- 
sitzen muss,  weil  es  durch  die  engere  v.  jugularis  zu  der  wei- 
teren V.  cava  zu  gelangen  bat.  Durch  die  Eröffnung  der  Brust- 
höhle gewinnt  man  ausserdem  den  Vortheil,  dass,  weil  der 
äussere  Druck  auf  die  v.  cava  inferior  constant  bleibt,  auch  der 
am  freien  Ende  des  Metallrohrs  vorhandene  unveränderlich  er- 
halten werden  kann.  Es  ist  vortheilhaft,  diesen  letzteren  um 
einige  Ccm.  Wasser  niedriger  als  den  barometrischen  zu  stellen, 
da  man  hierdurch  einen  Theil  der  Widerstände  compensirt,  die 
das  Metallrohr  einführt.  Ueber  die  genannte  Länge  des  sangen- 
den Rohres  darf  man  jedoch  nicht  hinausgehen,  weil  sonst  die 
weiche  Wand  der  v.  cava  vor  der  Mündung  des  eingesetzten 
Metallrohrs  durch  Ansaugung  verschlossen  wird,  wodurch  dann 
dem  Strome  in  der  Richtung  des  Rohres  statt  einer  Verminde- 
rung eine  Vermehrung  des  Widerstandes  erzeugt  würde.  — 
Nach  der  Eröffnung  der  Brusthöhle  lässt  sich,  wie  erwähnt,  die 
Wand  der  Hohlvene  auf  das  Metallrohr  fest  schlingen,  so  dass  dem 
Blute  ein  Nebenweg  verschlossen  wird,  welcher  wegen  seiner 
Veränderlichkeit  vorzugsweise  störend  wirken  muss.  Da  nun 
aber  durch  das  Aufbinden  der  v.  cava  eine  Stauung  des  Blutes 
unterhalb  der  Unterbindungsstelle  zu  erwarten  war,  so  wurde 
diese  jedesmal  etwa  1  bis  2  Secunden  vor  dem  Beginn  der  Ver- 
blutung ausgeführt.  Die  beliebige  Abgrenzung  dieses  Zeitraums 
gelang,  weil  die  Schlinge  auf  dem  Unterbindungsstäbchen  sass, 
so  dass  die  seidene  Schnur  vor  der  Brustwand  nur  fest  ange- 
zogen werden  durfte,  um  die  Einschnürung  zu  erreichen.  Nach- 
dem die  Blutung  die  gewünschte  Zeit  hindurch  angedauert  hatte, 
wurde  der  Faden  auf  dem  Stäbchen  wieder  gelöst  und  somit  die 
directe  Verbindung  der  unteren  Körperhälfte  mit  den  Herzen 
wieder  hergestellt. 

Ich  gehe  nun  zu  der  Mittheilung  der  Resultate  über,  welche 
ich  aus  einer  Vergleichung  der  Blutungen  während  des  ruhenden 
und  gereizten  Rückenmarkes  am  curaresirten  Thiere  erhalten 
habe.  Um  die  Wirkung  der  Reizung  in  allen  Stadien  zu  studiren, 
wurde  entweder  mit  der  Blutung  und  der  Reizung  gleichzeitig 
begonnen,  oder  diese  zu  der  schon  bestehenden  Blutung  hinzuge- 
fügt, oder  mit  der  Blutung  erst  begonnen,  nachdem  die  Reizung 
einige  Zeit  bestanden  hatte,  oder  auch,  nachdem  das  Rückenmark 
schon  kürzere  oder  längere  Zeit  au%  dem  Inductionsstrome  ausge- 
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schaltet  war.    In  allen  Fallen  wurde  neben  der  ausgeflossenen 
Blutmenge  auch  noch  der  Druck  in  der  arteria  carotis  bestimmt. 
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markes beginnen^ 
gleichzeitig.     { 
Die  Blntnng  be-  (  ^ 
giant  45  8m.    I   87 
nach  beend.  Bei- 1 
zangd.Rftckenm.  \ 
Die  Blntnng  be- 
ginnt 130  See. 
nach  beend.  Bei- 
znng d.Bmarkae. 


38     34       34        28       25 
14,6  11,4  11,3  11,3 


Hund.    Körperge\^'icht 

5       '0       45       20 

36       35       34       34 

17,3  15,3  16      12 


42 


{" 


53 
18 

68 
20 

40 

20 


64  70  66,5 

19,3  19,3  17,4 

64  49  44 

18  15,3  14,7 

37  86  34 

15,3  15,3  16,7 


Hund.    Körpergewicht 
)       5       40       45       20 


Die  Beiznng  dei  ( 
Bmaikes  beginnt  I    24 
lüSec.nachAn-i 
fang  der  Blutung.! 
Die  Beixung  des  ( 
Bmarkes  beginnt  I    33 
15  Seo.  nach  An*i 
fang  der  Blutung,  t 
Die  Beizung  des  ( 
Bmarkes  beginnt  I    44 
15  See.  nach  An-i 
fang  der  Blutung,  l 


48 
13,3 

30 
13,6 

37 

14,6 


47 

8 

29 
11 


24 
6 


29 
8 


27       32 
9,4    9,3 


33       29       30 
8,7  11,3  10,7 


29      Druck  in  Millimetern  Hg 
10,7  Sa.  64  Ccm.  =  1,31  p.C.  d.  I^gw. 

76      Druck  in  Millimetern  Hg. 
10,7  Sa.  6N3Ccm.  =  1 ,35 p.C.  d.  Kpgw. 

36      Druck  in  Millimetern  Hg. 

11       Sa.67.6Ccm.  =  1,40  p.c.  d.Kpgw. 

23      Druck  in  Mimmstem  Hg. 
9,4  Sa.5bCcm.  =  l,19p.C.d.Kpgv. 

6550  Gramm. 
25      Secunden. 

32  Druck  in  Millimetern  Hg. 
11,7  Sa.  72,3  =  1,10  p.c.  des  Kpgw. 

63      Druck  in  MiUinetem  Hg. 
11,6  Sa.  b7.6  =  1,30  p.c.  des  Kpgw. 

4  0      Druck  in  MUlimetern  Hg. 
14      Sa.  82  «  1 ,27  p.C.  des  Kpgir. 

33  Druck  in  Millimetern  Hg. 

10      Sa.  77,3  =  1,18  p.C.  des  Bpgw. 

5770  Gramm. 

25       30       85  Secunden. 

44  Druck  in  MiUim.  Hg. 

9,3  Sa.  44,6  Ccm. 

42     49  Druck  in  MiUim  Hg. 

10       10,7         Sa.  64  Ccm. 

36       45       53  Dn\ik  in  MiUim.  Hg. 
9,3      8        10  Sa.  72.6  Ccm. 
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Um  den  Gang  der  Blutung  deutlich  hervortreten  zu  lassen, 
sind  die  Zahlen,  welche  ihn  angeben,  fett  gedruckt  worden. 
Obwohl  sie,  wie  mir  scheint,  schon  genügend  fUr  sich  allein 
sprechen,  so  empfiehlt  es  sich  doch  noch,  auch  eine  der  Beobach- 
tungen in  der  Form  wiederzugeben,  in  welcher  sie  unmittelbar 
gewonnen  sind.  Dieses  geschieht  durch  den  nachstehenden 
Holzschnitt,  auf  welchem  die  natürlichen  Curven  der  Carotiden- 
drttcke  und  der  Ausflussgeschwindigkeiten  der  drei  ersten  Beob- 
achtungen des  Hundes  von  4860  Gr.  Körpergewicht  durchge- 
paust sind. 


AnsfloMmenge 
w&hrend  der  Rei- 
zung des  B.-M. 


95  See.  nach  be- 
endeter Bzg. 


yorIUg.d.R.-]f. 


Druck 

während  der  Rel- 

snng  des  R.-H. 


i<5SSec.  nacli  be- 
endeter Rsg. 

YorRzg.d.R.-M. 


10  Gern. 


Secunden  i5  3Ö  'S  S  Y  o 

Zu  den  mitgetheilten  Versuchen  füge  ich  die  Bemerkung, 
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dass  in  dem  Metallrohr,  so  oft  es  während  des  Verlaufs  einer 
Beobachtung  herausgenommen,  keine  Spur  eines  Gerinnsels  vor- 
handen war;  die  Versuche  sind  also  in  dieser,  wie  in  jeder 
anderen  Beziehung  als  vollkommen  gelungene  anzusehen.  £&  wird 
kaum  der  Bemerkung  bedürfen,  dass  mich  das  Glück  nicht  immer 
so  begünstigt  hat.  Nicht  wenige  Beobachtungen  mussten  der 
eingetretenen  Gerinnung  wegen  verworfen  werden.  In  keiner 
der  weniger  gelungenen  Beobachtungen,  deren  ausführliche  Mii-- 
theilung  ich  unterlasse,  ist  jedoch  ein  Fall  enthalten,  welcher 
mit  den  Resultaten  der  vorgeführten  im  Widerspruch  stände. 

Wenn  man  das  Ergebnlss,  welches  die  Zahlen  liefern,  in 
Worten  zusammenfassen  will,  so  muss  man  die  Veränderungen 
in  der  ausgeflossenen  Blutmenge  von  denen  scheiden,  die  sich 
in  der  Garotidenspannung  ausprägen. 

Aus  der  Betrachtung  der  entleerten  Blutmenge  ergiebt  sich, 
dass  die  Geschwindigkeit  des  Ausflusses  ebensowohl  von  dem 
Beizungszustande  der  Nerven,  wie  auch  von  der  Menge  schon 
vorher  abgelaufener  Flüssigkeit  bedingt  ist.  Die  Bedeutung  des 
letzteren  der  genannten  Factoren  tritt  rein  hervor,  wenn  der 
Versuch  bei  nicht  gereiztem  Rückenmark  angestellt  wird.  In 
diesem  Falle  nimmt  die  Geschwindigkeit  des  Ausflusses  stetig  ab, 
eine  Erscheinung,  welche  ihre  zureichende  Erklärung  in  der  ab- 
nehmenden Spannung  der  Venenwurzeln  findet,  die  ihren  Inhalt 
entleeren,  ohne  dass  ihnen  ein  entsprechender  Ersatz  von  den 
Gapillaren  aus  zugeführt  wird. 

Die  Wirkung,  welche  die  Tetanisirung  des  Rückenmarkes 
ausübt,  lässt  sich  dagegen  dahin  aussprechen,  dass  der  Reizungs- 
zustand  der  Gefässnerven,  welchen  sie  hervorruft,  eine  Beschleu- 
nigung des  Ausflusses  bedingt,  welche  so  lange  anhält,  als  die 
Erregung  der  Nerven  selbst  dauert.  Vermuthungsweise  wäre 
hiezu  die  Ergänzung  zu  fügen,  dass  die  Geschwindigkeit  des 
Ausflusses  in  irgend  welchem  Verhältnisse  mit  der  Stärke  der 
Erregung  im  Zunehmen  begriffen  sei.  —  Für  den  ersten  Theil 
der  ausgesprochenen  Abhängigkeit  treten  die  Zahlen  mit  voll- 
kommener Deutlichkeit  ein,  denn  es  ergiebt  sich  aus  ihnen,  dass 
der  Ausfluss  nicht  bloss  im  Beginn  der  Reizung  oder  nur  so 
lange  zunahm,  als  die  Tetanisirung  des  Markes  andauert,  son- 
dern dass  dieses  auch  noch  kurze  Zeit  nach  Entfernung  des 
Reizes  geschieht  und  zwar  so  lange,  als  die  sogenannte  Nach- 
wirkung desselben  anhält,  von  deren  Bestehen  wir  namentlich 
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durch  den  höbern  Druck  des  Blutes  in  der  Aorta  und  die  allmalig 
weichende.  Verengung  des  Durchmessers  kleiner  Arterien  unter- 
richtet sind.  —  Grössere  Schwierigkeiten  entstehen ,  wenn 
man  es  unternimmt,  die  Stärke  der  Erregung  mit  der  vermehrten 
Geschwindigkeit  des  Ausflusses  zu  vergleichen,  weil  es  unthun- 
lieh  ist,  in  dem  Versuche  alletlbrigen  Bedingungen  mit  Ausnahme 
der  Intensität  der  Reizung  gleich  zu  erhalten.  Unter  diesen  Um- 
ständen würde  nur  aus  einer  grossen  Zahl  von  Beobachtungen 
bezw.  aus  ihren  Miltelwerthen  eine  RegeKabzuleiten  sein.  Eine 
Andeutung' daftlr,  dass  die  Geschwindigkeit  des  Ausflusses  von 
der  Stärke  der  Reizung  abhängig  sei,  ergiebt  sich  aus  den  mit- 
getheilten  Beobachtungen  insofern,  als  es  sich  zeigt,  dass  die 
erstere  im  Verhältniss  zu  der  bei  ungereiztem  Marke  einen  um 
so  geringeren  Zuwachs  empfängt,  je  später  das  Stadium  der 
Nachwirkung  war,  in  welchem  mit  dem  Ausflüsse  begonnen 
wurde.  So  ergiebt  sich  beispielsweise,  dass  in  dem  Versuche  I 
in  S5  Secunden  ohne  Reizung  des  Rückenmarkes  54,6Ccm.  aus- 
flössen. Als  dagegen  die  Messung  gleichzeitig  mit  der  Reizung 
des  Rückenmarkes  begann,  strömten  in  derselben  Zeit  wie  vor- 
her 71,3  Gem.  hervor.  Als  die  Messung  45  Secunden  nach  be- 
endeter Reizung  vorgenommen  ward,  wurden  in  derselben  Zelt 
wie  vorher  67,6  Ccm.  gewonnen,  und  als  die  Messung  endlich 
95  Secunden  nach  der  beendeten  Reizung  ihren  Anfang  nahm, 
wurden  in  derselben  Zeit  wie  vorher  64  Ccm.  aufgefangen.  Eine 
ähnliche  Abhängigkeit  der  ausOiessenden  Menge  vor  der  Periode 
der  Nachwirkung  stellen  auch  die  Zahlen  des  zweiten  der  oben 
angeführten  Versuche  auf. 

Die  vorgelegten  Beobachtungen  zeigen,  dass  die  Wirkung 
der  Reizung  sich  nicht  bloss  auf  eine  Steigerung  der  Ausflussge- 
schwindigkeil  aus  dem  Metallrohre  beschränkt:  gleichzeitig  mit 
diesem  erhöht  sich  auch  der  Druck  in  der  arteria  carotis.  Die 
Beziehungen,  welche  zwischen  der  Ausflussgeschwindigkeit  und 
•dem  Drucke  hervortreten,  sind  die  folgenden:  Wenn  die  Tetani- 
sirung  des  Markes  vorgenommen  wird  während  des  Ausflusses 
aus  dem  Metallrohr,  so  steigt  der  arterielle  Druck  von  dem  Au- 
genblicke an,  in  welchem  sich  auch  ein  beschleunigtes  Ausfliessen 
bemerklich  macht.  Dieses  Zusammentreflfen  wirbt  namentlich 
dann  überraschend,  wenn  die  Tetanisirung  des  Rückenmarkes, 
wie  dieses  im  dritten  der  oben  aufgeführten  Versuche  geschah, 
«rst  dann  ihren  Anfang  nimmt;  nachdem  die  Blutung  schon  fO 
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bis  15  Secunden  hindurch  im  Gange  gewesen  war.  Jedenfalls 
ist  es  auffallend,  dass  sich  der  arterielle  Druck  nach  einem  nicht 
unbedeutenden  Blutverlust  und  trotz  fortdauernder  Ablenkung 
des  unleren  Hohlvenenblutes  vom  Herzen  noch  in  einem  so  merk— 
liehen  Grade  erhöhen  kann. 

Das  Verbältniss  zwischen  dem  Druck  in  der  a.  carotis  und 
der  Geschwindigkeit  des  Abfliessens  aus  dem  Melallrohr  gestaltet 
sich  dagegen  anders,  wenn  der  Ausfluss  wahrend  der  Nadiwir— 
küngen  des  Reizes  begann.  Unter  dieser  Voraussetzung  verhält 
sich  der  Druck  ahnlich  wie  beim  Abfliessen  wahrend  des  nicht 
gereizten  Rückenmarkes,  d.  h.  er  nimmt  in  dem  Maasse  ab,  in 
welchem  die  Summe  des  ausgeflossenen  Blutes  zugenommen  hat. 

Um  das  Anwachsen  des  arteriellen  Druckes  zu  erklären^ 
welches  wahrend  der  bestehenden  Tetanisirung  des  Markes  un— 
geachtet  der  fortdauernden  Blutentleerung  zu  Stande  kommt, 
wird  man  annehmen  mttssen,  dass  das  Blut  nicht  nur  zum  Me- 
tallrohr, sondern  auch  in  vermehrtem  Maasse  zum  Herzen  strOroe. 
Denn  dass  auch  die  Füllung  des  Herzens  gewachsen  sei,  scheint 
mir  desshalb  unabweisbar,  w*eil,  wie  wir  auf  Seite  674  gesehen 
haben,  ein  nicht  unbeträchtlicher  Theil  der  Blutmenge,  welche 
aus  dem  Metallrohr  abfliesst,  von  dem  Inhalte  der  Aorta  herrührt. 
Wenn  aber  dieses  der  Fall  ist.  wenn  also  wahrend  der  Reizung 
die  Aorta  mehr  Blut  als  sonst  in  die  Capillaren  entleert,  so  kann 
eine  vermehrte  Ausdehnung  derselben  auch  nur  aus  einem  reich- 
licheren Zufluss  zu  ihr  erklart  werden.  Um  diese  Behauptung 
noch  sicherer  zu  stellen,  als  es  bisher  geschehen,  führe  ich  die 
folgenden  Versuche  an,  in  welchen  die  aorla  thoracica  vorüber- 
gehend unterbunden  und  der  Ausfluss  aus  der  vena  cava  inferior 
wahrend  der  Erregung  und  der  Ruhe  des  Rückenmarkes  beob- 
achtet wurde. 

Hund.   Körpergewicht  2500  Gramm. 
0       5      10       45       BD      25      30       35     40  9eciiad«&. 
Ao-i*  ünterbun-  .  80     87      91        98       91       92  Druck  in  Mn. Hg. 

den,Bückanmark|  ^3     33      ^j      2,0     2,0  8a.l..3Cc.. 

Aorta  nnt«rbiin-  / 
/  eVüÄ'?.!  ST     "      "       »5       »♦      »'      S»       58     5«»™.ki.lI«.Hg. 

n»nfÄ|  "'*    ^'^  2.0  2,0  1,7  1,7      2       2  8..MCC». 

BlntoAg.  \ 

Aorta  nntertu»- 1  55  53      52  51  51  49                               Druck  in  Mv.  Hg. 

Bung.          )  8,6    3  1,7  1,3     1,4                          8«.  leccn. 

AorUofcnohnti**     ^'^      *^       ^^       **      **  Dmck  i»  Mir.  Hg. 

»•i^ng.       }        11,3    4,7     2,6     2,7    2  Sa.  23.3  Ccn». 
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36 

33 

34 

34       82      Druck  in  Millimetern  H^. 

17,3 

15,3 

16 

12       11,7  Sa.72,3Ccm. 

88 

38 

87 

38       38       Drnck  in  KiUimetem  Hg 

17,3 

12 

12 

11,3     8,7  Sa.«3,3Ccm. 

34 

38 

38 

36       38      Druck  in  Millimetern  Hg. 

18 

14 

13,3 

10,7   10,6  Sa.  66,6  Ccm. 

Hund.  Körpergewicht  6550  Gramin. 
0  5       10       25       20       23       Secnnden. 

Aorta  offen  ohne  i  3$ 

Reizung  des  ) 

Bfickenmarkes.  f 

Aorta  nnterbou-  f 

den  ohne  Bei-  1    38 

zung  d.  Rücken-  1 

markee.  [ 

Aorta  nnterbnn-  f 

den  mit  Reizang  1    32 

des  R&cken-  l 

markee.  ( 

Das  Resultat  dieser  Versuche  besteht  also  darin,  dass  bei 
geschlossener  Aorta  und  gleichzeitiger  Beizung  des  Rückenmar- 
kes zwar  etwas  mehr  ausfliesst  als  bei  der  einfachen  Unterbin- 
dung der  Aorta ,  aber  bedeutend  weniger  als  zu  der  Zeit,  in 
welcher  die  Aorta  offen  und  das  Rückenmark  nicht  gereizt  war. 
Unter  Hinzuziehung  der  früher  mitgetheilten  Ergebnisse  darf 
sonach  geschlossen  werden,  dass  durch  die  Tetanisirung  des 
Rückenmarkes  der  Strom  in  der  vena  cava  während  der  offenen 
Aorta  um  ein  bedeutendes  mehr  beschleunigt  werde,  als  dieses 
während  derVerschliessung  der  letztern  der  Fall  ist.  Wenn  sich 
nun  auch  in  den  soeben  mitgetheilten  Versuchen  der  Unterschied 
höher  als  in  später  zu  erwähnenden  herausstellt,  so  sind  sie  doch 
jedenfalls  dafür  beweisend,  dass  ein  wesentlicher  Theil  des  An- 
stosses,  welcher  den  Strom  in  der  vena  cava  beschleunigt,  von 
Seiten  des  Aortenblutes  kommt.  Somit  ist  es  auch  nicht  mehr 
zu  bezweifeln,  dass  das  Anwachsen  des  arteriellen  Druckes, 
welches  während  des  Aderlasses  aus  der  untern  Hohlvene 
und  der  gleichzeitigen  Tetanisirung  des  Rückenmarkes  beob- 
achtet wurde,  davon  herrührt,  dass  auch  dem  Herzen  das  Blut 
reichlicher  zuströmte.  —  Gegenwärtig  muss  es  unentschieden 
bleiben,  ob  das  Mehr  an  Blut,  welches  das  Herz  empfängt, 
aus  den  Wurzeln  der  v.  cava  superior  oder  aus  denen  der  v. 
cava  inferior  herrührt,  die,  wie  schon  erwähnt,  noch  durch  eine 
Nebenschliessung  mit  dem  rechten  Vorhofe  verbunden  ist.  Käme 
dasselbe,  wenn  auch  nur  zum  Theil,  aus  den  Wurzeln  der  un- 
tern Hohlvene,  so  würde  selbstverständlich  die  wahre  Grösse 
des  Stromes  in  dieser  letzteren  durch  die  aus  dem  Metallrohr 
gewonnenen  Ausflussmengen  wesentlich  zu  niedrig  angegeben 
werden. 

Ehe  ich  die  Beschreibung  der  Versuche  verlasse,  welche  ich 
mit  Blosslegung  der  v.  cava  angestellt,  muss  ich  noch  der  Pul- 

Math.-phys.Classe.  1S73.  45 


682  Db.  Kronid  Slavjanskt,  Die  Abhängigkeit 

saiionen  dieser  Vene  gedenken,  welche  Heidenhain  während  der 
Reizung  des  Rückenmarkes  zuerst  beobachtet  hat.  Die  mit  dem 
Herzschlage  synchronischen  Anschwellungen  der  Vene  sind  auch 
nach  Eröffnung  des  Brustkastens  deutlich  sichtbar,  jedoch  nur 
so  lange,  als  die  Lichtung  der  Hohlvene  mit  der  des  Vorhofs  in 
unmittelbarer  Verbindung  steht.  Hiervon  kann  man  sich  über- 
zeugen, wenn  man  einige  Gem.  unterhalb  der  Herzmündung 
der  Vene  eine  Ligatur  anlegt.  Wenn  dies  geschehen,  so  pulsirt 
nur  noch  der  centrale  Abschnitt ,  wahrend  der  periphere  seine 
rhythmischen  Schwellungen  aufgiebt.  Die  Pulsation,  welche  uns 
hier  beschäftigt,  ist  also  nicht  mit  derjenigen  zu  vergleichen,  die 
öfter  an  den  Venen  der  gereizten  Speicheldrüse  bemerkt  wird ; 
sie  ist  nichts  anderes,  als  eine  rückläufige  Pulsation,  wie  man  sie 
in  den  grossen,  dem  Herzen  zunächst  gelegenen  Venenstämmen 
immer  gewahrt,  wenn  sie  und  das  rechte  Herz  selbst  vom  Biule 
geschwellt  sind. 

?.  Versuchsreihe  an  der  art.  carotis. 
Wenn  man  die  Resultate,  welche  an  der  Vorhofsseite  des 
Herzens  gewonnen  sind,  an  einem  Orte  bestätigen  will,  der  jen- 
seits des  Ventrikels  gelegen  ist,  so  eignet  sich  hiezu  nur  ein 
grosser  Ast  der  Aorta,  durch  den  man  den  Inhalt  der  letztem 
nahebei  zu  entleeren  vermag.  Die  Blutung,  welche  man  hier 
einleitet,  gewährt  den  Vorlheil,  dass  sie  bei  geschlossener  Brust- 
höhle unter  Umständen  sogar  ohne  Anwendung  von  Giften  und 
an  dem  leichter  zu  handhabenden  Kaninchen  angestellt  werden 
kann.  Die  der  Messung  des  Blutes  vorauszuschickenden  Opera- 
tionen bestehen  zunächst  in  der  schon  beschriebenen  Durch- 
schneidung und  Armirung  des  Rückenmarkes.  Ausserdem  müs- 
sen auch  jetzt  die  beiden  vagi  durchschnitten  werden,  um  die 
Zahl  der  Herzschläge  während  der  Beobachtungszeit  möglichst 
gleich  gross  zu  erhalten.  Es  bedarf  kaum  der  Erwähnung,  dass 
auch  hier  die  künstliche  Respiration  nothwendig  wird.  Der  Appa- 
rat, durch  welchen  das  aufgefangene  Blut  gemessen  bezw.  in  den 
Kreislauf  zurückgebracht  wurde,  war  derselbe,  dessen  sich  schon 
Tappeiner*)  bedient  hat.  Er  stand  mit  einer  der  beiden  Caro- 
tiden  in  Verbindung,  indess  in  die  andere  ein  Hg. -Manometer 
gesetzt  war.    Die  Reihenfolge,  in  welche  die  Blutung  mit  der 


*)  Arbeiten  des*  physiologischen  InstituU  zu  Leipzig.  487i. 
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Reizung  combinirt  wurde,  war  die  nämliche,  wie  in  den  Ver- 
suchen an  der  vena  cava  inferior. 

Zuerst  wurde  die  Blutung  verglichen,  während  das  eine 
Mal  das  durchschnittene  Rückenmark  in  Ruhe  blieb,  das  andere 
Mal  dagegen  in  einen  Tetanus  versetzt  wurde.  Das  Resultat 
eines  solchen  Versuches  ist  in  den  folgenden  Zahlen  niedergelegt. 

Kaninchen.  Curare.   Körpergewicht  4180  Gramm. 

0       5  40        15       30       25       Secanden. 

Ohne  Eeuung  d.    J      *^     *«  **        **        **       '**       Drnck  in  MiUimeUrn  Hg. 

Bftckenmarkes.     }                 2  1          1,3      1,2     0,8  8».  6.3  Ccm. 

WihTendder      (    4  44     97  89       76       67       69      Druck  in  MUlimetern  Hg. 

B&cken^arkes.     (                 9  8         7,3      6         3,7  8».  34  Ccm. 

Während  der  Reizung  floss  wie  man  sieht  mehr  dls  fünf- 
mal so  viel  Rlut  aus,  als  bei  durchschnittenem  und  ruhendem 
Halsmarke  geliefert  worden  war.  Durch  diese  Yerhältnisszahl 
ist  aber  schwerlich  die  wahre  Proportion  zwischen  dem  Strom 
bei  gelähmten  und  gereizten  Gefässnerven  ausgedrückt.  Wäh- 
rend der  Reizung  ist  in  den  ersten  Zeiträumen  der  Ausfluss  da- 
durch vermehrt  worden,  dass  die  schon  vorher  stark  angefüllte 
Aorta  einen  Theil  ihres  Inhaltes  entleerte,  so  dass  also  hier  die 
ausgeflossene  Rlutmenge  grösser  als  die  vom  Herzen  zugeflossene 
ausflel.  In  den  letzten  i5  Secunden  des  Versuches  dagegen,  in 
welchen  sich  der  Druck  in  der  Aorta  nur  wenig  verminderte,  ist 
jedenfalls  gegen  die  Capillaren  hin  mehr  ausgeflossen,  als  in  den 
entsprechenden  Abschnitten  des  Versuchs,  in  welchen  das  Rücken- 
mark unerregt  geblieben,  da  unter  diesen  letzteren  Bedingungen 
der  Druck  in  der  Aorta  ein  Dritttheil  von  dem  betrug,  welcher 
während  der  Reizung  vorhanden  war.  Hiezu  kommt,  dass  der 
Blutverlust,  welcher  erfahrungsgemäss  die  Grösse  des  strömenden 
Volums  herabsetzt,  bei  der  Beobachtung  mit  gereiztem  Rücken- 
mark viel  beträchtlicher  war.  Gleichgültig  aber,  wie  weit  auch 
das  Verhältniss  der  ausgeflossenen  Blutmenge  von  demjenigen 
des  Stromes  abweicht,  der  in  den  verschiedenen  Zuständen  wirk- 
lich vorhanden  war:  jedenfalls  geht  aus  dem  mitgetheilten  Ver- 
suche hervor,  dass  die  Tetanisirung  der  Gefässnerven  den  Strom, 
welcher  aus  dem  Herzen  hervorgeht,  ungemein  beschleunigt. 

Die  zweite  Anordnung  des  Versuches  bestand  darin ,  dass 
die  Tetanisirung  des  Rückenmarkes  erst  in  das  Werk  gesetzt 
wurde,  nachdem  die  Blutung  schon  einige  Zeit  bestanden  hatte. 

45* 
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Beispiele  für  den  Erfolg  dieser  Combination  liefern  die  beiden 
folgenden  Versuche : 

Kaninchen.  Curare.  Körpergewicht  4400  Gramm. 

0     8         6     9     42       45       48       24       24     27  Secnnden. 
Dia  K«U«ng  des 


Rmarkes beginnt/ n   43       12   49 
7  See.  nach  An- ]  no     4     9 


26       34       40       42      43 
1,3    2,4    3,6    3,4    3 


46  Druck  in  Mm.  Hg. 
3Sa.  =  22Ccin. 


Die  Reisnng  df  s 
Kmarkes  beginnt 
s  See.  nach  An- 
fang d.  Blutong. 

34      28 

2,6 

27       36       63       68 
1,7    2,3    4J    5,3 

Die  Reizung  des  [ 
Bmar 468  beginnt  J 
14  See.  nach  An- ^ 
fing  d.  Blutung.  1 

0       6,5 
24      43 
4 

43       49,5  26       32,5 
8,5  45       45      23 
5       6,6    7,0    8,0 

fang  d.  Blutung.  \ 

Kaninchen.  Curare.  Kötpergewichl  4480  Gramm. 
0       4         8       42       4  6      20      24      Secnnden. 

60      Druck  in  lliUimeteni  Hg. 
3,9  Sa.  =  21,5  Ci-m. 

Secunden. 

Druck  in  Millimetern  Hg^ 

8a.  r=  30,6  Com. 

Die  Erscheinungen  zeigen  eine  vollständige  Analogie  mit 
denjenigen,  welche  die  Beobachtungen  an  der  Vene  bei  einem 
gleichen  zeitlichen  Verhalten  der  Blutung  und  der  Beizung  er- 
geben hatten.  Kurz  nach  dem  Eintritte  der  Tetanisirung  steigen 
Druck  und  Ausfluss  gemeinsam. 

In  der  dritten  Beihe  endlich  wurde  die  Blutung  begonnen^ 
nachdem  vorher  die  Aorta  unmittelbar  unter  dem  Zwerchfell  über 
das  Ligaturst^lbchen  geschnürt  war.  Die  folgende  Beobachtung 
giebt  die  Besultate  des  einzigen  Versuches  wieder,  den  ich  unter 
der  genannten  Bedingung  ausgeführt  habe. 


Kaninchen.   Körpergewicht  4  770  Gramm. 
0       5       10       15       20       25       30       Secunden. 


Aorta  unterb. 
ohne  Reizung  d 
Bftckenmarkes. 
Aorta  nntferb.  mit 
Reizung  des  R.- 
markes,  die  Rei- 
zung bei.  9  See.  < 
vor  d.  Blutung  u. 
dauerte  bis  zum 
Schlüsse. 

Aorta  unterb. 
ohne  Reizung  d. 

Bflckenmarkee. 
Aorta  unterb.  mit 
Reizung  des  R.- 
markes,  die  Rei- 
zung beg.  3  See. 
▼or  derBlutuog. 
Aorta  unterb.,  d. 
Blutung  beg.  3U 
See.  nach  been- 
digter Reizung  d. 
B&ckenmarkes. 


..  j  "* 


95   72 
4,0  4,4 


48   42   32 
4,3  2,0  1,7 


429 


99 


99 


404 


67   53   44   80   27 
16,5  3,5  2,0  2,3  1,7 

78   63   54   48   42 
5,3  3,7  2,0  1,6  1,4 

78  '  78   57   50 
5,6  4,7  4,2  4,5 

80   65   46   86 
6,6  5,4  4,5  2,1 


Druck  in  Millim.  Hg. 
Sa.  s  17  Ccm. 

Druck  in  Millim.  Hg. 
Sa.  =  26  Ccm. 

44       Druck  in  Millim.  Hg. 
1,0  Sa.  K  15  Ccm. 


40 

48 

Druck  in  Millim. 

Hg. 

3,0 

2,6 

Sa. 

=  24,6  Ccm. 

34 

Druck  in  Millim 

Hg. 

IJ 

Sa. 

=  20,3  Ccm. 
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Die  Ergebnisse  der  beiden  Beizungen  bieten  in  mehrfacher 
Hinsicht  Verschiedenheiten  dar.  In  der  ersten  derselben  strömte 
aus  der  gespannten  Aorta  von  der  0^^  bis  zur  5***^  Secunde 
verhältnissmüssig  sehr  vielBlut-ab,  in  den  folgenden  20  Secunden 
aber  nicht  mehr,  als  in  der  entsprechenden  Zeit  bei  unerregtem 
Marke.  Bei  der  zweiten  Reizung  dagegen  flössen  anfänglich  in 
den  entsprechenden  Zeilen  bei  ruhendem  und  gereiztem  Marke 
anniihemd  gleiche  Mengen  ab.  Von  der  45^^  bis  zur  30^^^  Se- 
cunde aber  erlangte  der  Ausfluss  während  des  gereizten  Rücken- 
markes ein  bedeutendes  Uebergewicht  über  denjenigen  w^ihrend 
des  unerregten  Markes,  trotzdem  dass  der  Druck  in  der  Aorta 
beide  Mal  auf  nahezu  gleicher  Höhe  stand. 

Es  muss  dahingestellt  bleiben,  ob  dieser  Unterschied  auf 
einem  Nachlass  der  Reizbarkeit  oder  darauf  beruht,  dass  zwi- 
schen dem  Beginne  der  Blutung  und  der  Reizung  ein  ungleich 
langer  Zeitraum  verstrichen  ist. 

Die  Beschleunigung  welche  die  Blutung  unter  den  gegebenen 
Verhältnissen  erlangte,  liefert  den. unmittelbaren  Beweis  dafür, 
dass  sich  während  der  Reizung  des  Rückenmarkes  der  Inhalt  ge- 
wisser Gefifssbezirke,  deren  Arterien  jenseits  der  Unterbindungs- 
stelle der  Aorta  entspringen,  in  bedeutendem  Grade  vermindert 
beziehungsweise  in  das  Herz  entieei*t  hat.  Denn  es  ist  kein  an- 
derer Weg  denkbar,  auf  welchem  der  Ueberschuss  an  Blut  hatte 
verfügbar  werden  können,  welchen  das  Herz  auswarf,  da  der 
Inhalt  der  Aorta  sich  unmittelbar  und  zwar  um  so  ausschliess* 
lieber  durch  die  geöffnete  Carotis  entleeren  musste,  als  ein  gros- 
ser Theil  ihrer  Ausflussmündungen  in  die  Gapillaren  in  Folge  der 
Unterbindung  versperrt  war. 

An  die  bis  dahin  mitgetheilten  Beobachtungen  lassen  sich 
die  folgenden  Bemerkungen  knüpfen.  —  Hält  man  die  be- 
kannte und  unbestreitbare  Thatsache,  dass  sich  während  der 
Reizung  des  Rückenmarkes  ein  sehr  grosser  Theil  der  Aorten- 
ausgänge verschliesst,  mit  der  hier  dargestellten  zusammen, 
wonach  während  der  Reizung  der  Durchtritt  eines  grösseren  Blut- 
volums durch  das  Herz  stattfindet,  so  scheint  es  auf  den  ersten  Blick, 
als  ob  das  gleichzeitige  Bestehen  dieser  beiden  Aenderungen  inner- 
halb des  Kreislaufs  unvereinbar  sei.  Bei  weiterer  Ueberlegung  ge- 
lingt es  jedoch,  unter  Zuhülfenahme  der  Bedingungen,  die  in  den 
Kreislaufswerkzeugen  verwirklicht  sind,  einen  Ausweg  zu  finden. 
—  Bei  den  Beobachtungen  an  der  unteren  Hohlvene  ergab  sich, 
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dass  während  der  Reizung  des  Rückenmarkes  das  Blut  rascher  aus 
der  Vene  ausfloss,   während  sich  zugleich  die  Füllung  in  der 
Aorta  —  dem  steigenden  Druck  entsprechend  —  mehrte.    Eine 
gleichzeitige  Füllung  der  Venen- und  Arterienstämme  ist  aber  nur 
möglich,  wenn  sich  andere  Gefössbezirke  ihres  Inhalts  entledigt 
haben.    Dafür,  dass  dieses  geschieht,  spricht  nun  auch  die  be- 
kannte Erfahrung,  dass  während  der  Tetanisirung  des  Rücken- 
markes gewisse  Bezirke,  namentlich  die  Haut  (Ohren),  die  Nieren, 
die  Unterleibseingeweide  erblassen,  was  nur  dann  eintreten  kann, 
wenn  nicht  bloss  ihre  Arterien,  sondern  auch  die  Capillaren  und 
tbeilweise  die  Venen  ihr  Blut  hergegeben  haben.    Damit  dieses 
Biutvolum,  welches  sich  bisher  auf  einen  grösseren  Gef^ssbezirk 
vertheiite,  in  einem  kleineren  Platz  finde,  muss  demselben  ein 
höherer  Druck  ertheilt  werden,  durch  welchen  es  die  Elasticität 
der  Gefässwandungen  überwinden  kann.     Innerhalb  gewisser 
Grenzen  ist  hierzu  das  Herz  nun  stets  geeignet.    Denn  dieses  ist 
als  ein  Werkzeug  anzusehen,  das  zwar  immer  bereit  ist,  ein  be- 
stimmtes Maass  von  Arbeit  zu  liefern,  das  aber  keineswegs  an 
und  für  sich  bestimmen  kann,  wie  viel  von  seinen  disponiblen 
Kräften  im  Kreislauf  wirklich  zum  Vorschein  kommt.    Das  letz- 
tere, die  im  Blutstrom  vorhandene  Arbeitskraft,  hängt  nämlich 
auch  davon  ab,  wie  weit  das  Herz  vor  dem  Beginn  seiner  Zu- 
sammenziehung mit  Blut  gefüllt  wurde  und  welchen  Druck  es  in 
der  Arterie  bei  seiner  Entleerung  zu  überwinden  hat.    Desshalb 
wird  es  also  dem  Herzen  möglich,  grössere  Blutmengen  aus  den 
Venen  in  die  Arterien  überzuführen,  wenn  ihm  dieselben,  wie 
es  bei  der  Rückenmarkreizung  geschieht,  zugebracht  werden. 
Hat  das  Herz  durch  den  höheren  Druck,  welchen  es  entwickelt, 
die  Aorta  gefüllt,  so  dass  ihr  Inhalt  selbst  unter  eine  höhere 
Spannung  geräth,   so  werden  auch  die  Arterien  niederer  Ord- 
nung, deren  Ringmuskeln  vom  gereizten  Rückenmark  aus  keine 
Anregung  zur  Zusammenziehung  empfangen  haben,  weiter  aus- 
gedehnt werden,   als  sie  es  vorher  waren.    Da  ausserdem  der 
Inhalt  der  grossen  Venen  immer  unter  einem  geringen  Druck 
bleibt,  weil  ihre  Wand  sehr  nachgiebig  ist,  so  wird  aus  den  nicht 
contrahirten  Arterien  das  Blut  viel  rascher  als  vorher  abfliessen, 
weil  einerseits  ihr  Querschnitt  zugenommen  und  weil  gleichzeitig 
der  Druckunterschied  zwischen  der  Aorta  und  den  Venen  ge- 
wachsen ist.    Unter  diesen  Bedingungen  kann  es  sich  nun  leicht 
ereignen,  dass  die  Blutroenge,  welche  in  der  Zeiteinheit  aus  der 
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^Aorta  abströmt,  weit  grösser  als  früher  ist,  bevor  sich  ein  Theil 
der  Ausflusswege  verengt  und  ein  anderer  Theil  derselben  er- 
weitert hat.  Denn  wenn  eine  FlUssigkeitsmasse  durch  eine  klei- 
nere Zahl  von  weiteren  Röhren  fliesst,  so  wird  ihre  Reibung  ge- 
ringer sein,  als  wenn  sie  gezwungen  ist,  durch  eine  grössere 
Zahl  von  engeren  hindurchzugehen^  wobei  vorausgesetzt  wird, 
dass  die  Summe  der  Querschnitte  aller  Röhren  weiteren  Kalibers 
ebenso  gross  oder  grösser  ist,  als  die  Summe  der  Querschnitte 
aller  engeren  Röhren.  Dieses  ergiebt  sich  als  eine  nothwendige 
Folge  bekannter  hydraulischer  Formeln. 

Der  Zustand,  in  welchem  sich  der  Blutstrom  während  der 
Reizung  des  Rückenmarkes  befindet,  lässt  sich  somit  kurz  dahin 
zusammenfassen,  dass  ein  Theil  der  Röhren  sich  verschliesst  und 
blutleer  gemacht  wird,  während  ein  anderer  Theil  derselben 
wegsam  bleibt  und  das  Blut  aufnimmt,  welches  jene  ersteren 
abgegeben.  Dieser  Zuwachs  an  Flüssigkeit  kann  in  den  weg- 
samen Röhren  den  nöthigen  Platz  finden,  weil  das  Herz  den  ent- 
sprechenden Druckzuwachs  liefert,  so  dass  nun  der  Strom  in 
wenigeren  aber  weiteren  Röhren  mit  einem  grösseren  Druck- 
unterschied fliesst  als  vorher  in  den  zahlreicheren  aber  engeren. 

Die  vorgetragene  Hypothese  stellt  ausserdem  zw^ei  Forde- 
rungen auf,  die  nämlich,  dass  durch  die  Nervenreizung  in  den 
Wandungen  der  wegsam  gebliebenen  Arterien  keine  Erschlaffung 
und  in  den  Häuten  der  grossen  Venenstämme  keine  Erhöhung 
des  Tonus  eintrete.  Geschähe  das  erstere,  so  würde  das  resti- 
rende  arterielle  Strombett  sich  erweitern,  ohne  hierzu  eines 
höheren  Druckes  zu  bedürfen  und  es  würdö  demnach  der  An- 
trieb zu  grösserer  Geschwindigkeit  aus  den  Arterien  in  die  Ga- 
pillaren  wegfallen.  Daraus,  dass  in  der  That  der  Druck  in  der 
Aorta  so  bedeutend  ansteigt,  kann  wohl  auch  auf  die  Abwesen- 
heit einer  grösseren  Zahl  von  erweiternden  Gefässnerven  bezw. 
darauf  geschlossen  werden,  dass  bei  der  Reizung  des  Rücken- 
markes die;verengenden  Vasomotoren  das  Uebergewicht  über  die 
etwa  vorhandenen  erweiternden  erhalten. 

In  ähnlicher  Weise,  wie  eine  Erschlaffung  in  der  Wand  der 
Arterien  würde  eine  vermehrte  Widerslandsfähigkeit  in  der  Wand 
der  Venen  dem  Strome  hinderlich  sein.  Denn  um  die  Fiüssig- 
keitsmenge  zu  ersetzen,  welche  durch  den  Verschluss  einer  An- 
zahl von  Bahnen  wegfällt,  muss  das  Strombett  auf  seiner  ganzen 
Länge  erweitert  und  der  Unterschied  der  Drücke,  die  am  Anfang 
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der  Aorta  und  am  Ende  der  Hohlvenen  vorhanden  sind,  möglichst 
gross  werden.  Diesen  beiden  Forderungen  geschähe  Einlrag,  * 
wenn  die  Wand  der  VenensUlmme  sich  der  Ausdehnung  in  höhe- 
rem Maasse  als  sonst  widersetzte.  Die  Vergrösserung  des  Wider- 
standes in  den  Venenstämmen  wäre  auch  noch  darum  bedenk- 
lich, weil  er  zu  einer  bedeutenden  Ausweitung  der  Venenwurzeln 
und  der  Capillaren  führte,  wodurch  ein  Antheil  des  Blutes  in 
Anspruch  genommen  würde,  der  ohne  dieses  der  Verbreiterung 
des  Strombettes  in  den  wegsamen  Bahnen  zu  Gute  kommt.  Bei 
keinem  meiner  Versuche  habe  ich  denn  auch  irgend  eine  An- 
deutung von  einer  Wirkung  des  erregten  Rückenmarkes  gesehen, 
welche  auf  eine  vermehrte  Contraction  der  Venenwandungen 
hingewiesen  hätte.  In  allen  Fällen  wuchs  nach  der  Reizung  der 
Durchmesser  der  Vene  rasch  an  und  es  zeigte  sich,  so  oft  eine 
entsprechende  Messung  vorgenommen  wurde,  auch  ein  Anwach- 
sen des  Blutdruckes  in  der  vena  cava  inferior.  Aber  dieser  Zu- 
wachs war  doch  so  gering,  dass  er  in  der  Messung  nur  dann 
deutlich  hervortrat,  wenn  bei  ihr  ein  Wassermanometer  in  An- 
wendung gebracht  wurde.  Ich  führe  beispielsweise  das  Resultat 
einiger  dieser  Beobachtungen  an.  Bei  einem  Hund,  der  auf  die 
früher  beschriebene  Weise  vorbereitet  war,  wurde  das  freie 
Ende  des  an  der  vena  cava  inferior  befindlichen  Metallrohrs  mit 
dem  Wassermanometer,  die  Carotis  dagegen  mit  einem  Queck- 
silbermanometer in  Verbindung  gesetzt.  Als  die  Schlinge,  welche 
die  Hohlvene  auf  das  Metallrohr  festzubinden  bestimmt  ist,  nicht 
zugezogen  war,  stieg  während  der  Rückenmarksreizung  der 
Druck  im  Wassermanometer  um  3  Millim.  Hg.  (40  Millim.  Wasser) , 
zugleich  aber  erhob  sich  der  arterielle  Druck  von  2b  auf  439 
Millim.  Hg.,  also  um  414  Millim.  Hg.  Bei  einer  folgenden  Rei- 
zung stieg  der  Druck  in  der  vena  cava  inferior  um  4,5  Millim.  Hg. 
(20  Millim.  Wasser),  in  der  Carotis  erhob  sich  dagegen  der  Druck 
von  S2  auf  422  Millim.  Hg.,  also  um  400  Millim.  Hg.  —  Etwas 
anders  verhält  sich  die  Druckänderung,  wenn  die  vena  cava 
auf  die  Metallröhre  festgebunden  ist.  Mit  diesem  Acte  sinkt  der 
Druck  in  der  Arterie  (um  47  Millim.  Hg.)  und  es  steigt  derselbe 
in  der  Vene  bis  zu  3  Millim.  Hg.  (36  Millim.  Wasser).  Als  nun 
die  Rückenmarksreizung  hinzutrat,  erhob  sich  der  Druck  in  der 
Hohlvene  um  4  4  Millim.  Hg.  (440  Millim.  Wasser).  Ganz  ähn- 
liche Resultate  erhielt  ich  vom  Kaninchen.  Auch  hier  schwankte 
der  Druckzuwachs,  welchen  das  Venenblut  während  der  Tetani- 
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sirung  des  Rttckenroarkes  gewann,  zwischen  einem  halben  bis 
3  MiUim.  Hg.  Diese  Werthe  sind  aber  offenbar  grosser  als  die 
normalen,  weil  sie  ja  unter  Umständen  gewonnen  sind,  unter 
welchen  durch  das  eingesetzte  Metallrohr  eine  ganz  bedeutende 
Veranlassung  zur  Stauung  gegeben  ist.  Demnach  glaube  ich, 
dass  auch  diese  Druckbestimmungen  für  die  Abwesenheit  eines 
vermehrten  Tonus  in  den  Venenwänden  sprechen. 


In  Folge  der  Anschauungen,  die  ich  über  den  Blutstrom 
bei  gereiztem  Rückenmark  entwickelt  habe,  müsste  man  er- 
warten, dass  nach  der  Unterbindung  solcher  Arterien,  welche 
nach  unserer  gegenwärtigen  Voraussetzung  während  der  Te- 
tanisirung  des  Rückenmarkes  verschlossen  werden,  der  Druck 
in  der  arteria  carotis  erhöht  und  die  Geschwindigkeit  des  Stro- 
mes in  der  untern  Hohlvene  beschleunigt  würde.  Ein  Ver- 
such, welcher  geeignet  ist,  die  erste  der  genannten  Bedin- 
gungen zu  erfüllen,  lässt  sich  nicht  unschwer  ausführen,  da, 
wje  bekannt,  vorzugsweise  die  Unterleibsarterien  von  der  Rei- 
zung des  Rückenmarks  beeinflusst  werden«  Es  genügt  desshalb, 
die  drei  Darmarlerien  zu  umschlingen  und  die  Geschwindigkeit, 
mit  welcher  das  Blut  aus  der  vena  cava  inferior  hervorslrömt,  zu 
messen,  entweder  wenn  die  Unterleibsarterien  offen  oder  wenn 
sie  geschlossen  sind.  Diesen  Versuch  auszuführen  war  ich  umso- 
mehr  geneigt,  als  er  ein  eigenthümliches  Gegenstück  zu  den  Er- 
scheinungen liefei-n  musste,  welche  die  Unterbindung  der  Pfortader 
hervorruft.  Der  Versuch  selbst  wird  dadurch  vorbereitet,  dass 
zuerst  die  arteria  mesenterica  inferior  fest  verschlossen  wird  und 
dass  darauf  je  eine  seidene  Schnur  um  die  arteria  coeliaca  und 
die  arteria  mesenterica  superior  gezogen  wird  ;  beide  sind  mit 
Ligaturstäbchen  versehen.  Die  Aufsuchung  dieser  Arterien  ge- 
schieht am  besten  ausserhalb  des  Bauchfelles  durch  einen  Schnitt, 
der  neben  dem  langen  Rttckgratstrecker  zur  Aorta  führt.  Alle 
Gefässe,  welche  bei  der  Blosslegung  der  Aorta  bluten,  müssen 
auf  das  sorgfältigste  unterbunden  werden,  damit  die  Wunde  voll- 
kommen klar  und  rein  bleibt.  Zu  diesem  Ende  empfiehlt  es  sich 
auch,  die  Lumbaivene,  welche  einen  grossen  Theil  des  Blutes 
aus  dem  m.  sacro-lumbaris  sammelt  und  über  die  Nebenniere 
zur  Hohlvene  führt,  vor  der  Durchschpeidung  zu  unterbinden, 
weil  sie  sonst  sehr  reichlich  blutet  und  die  Gegend  beschmutzt, 
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in  welcher  die  vena  mesenterica  superior  liegt.  Das  Gleiche  gilt 
von  der  eDtsprechenden  Lumbatartene.  Die  Schonung  des 
Bauchfells  jst  nicht  aliein  dessbalb  erforderlich,  weil  hierdurch 
der  Vorfall  des  Dünndarms  im  Interesse  der  Klarheit  .des 
Operationsfeldes  verhütet  wird,  sondern  auch  noch  darum,  weil 
man  nur  hierdurch  Veränderungen  in  der  Wand  des  Darmes 
vermeiden  kann,  die  den  normalen  Blutstrom  durch  dieselbe  be- 
einträchtigen. Mit  der  Umschlingung  der  genannten  Unterleibs- 
arterien habe  ich  beim  Kaninchen  auch  noch  diejenige  der  vena 
portarum  combinirt,  wobei  ich  mich  genau  an  die  Vorschriften 
hielt,  die  in  der  Abhandlung  von  Tappeiner  gegeben  sintl. 

Zunächst  stellte  ich  mir  die  Frage,  wie  sich  einerseits  nach 
Unterbindung  der  Unterleibsarterien,  und  wie  sich  andrerseits 
nach  Unterbindung  der  vena  portarum  der  Druck  in  der  Carotis 
gestalten  möchte.  Die  Antwort  hierauf  erhielt  ich  durch  den 
folgenden  Versuch. 

Kanineben.   Körpergewicht  1740  Gramm. 

n.  Vagi  durchschnitten. 

Druck  in  der  ft. 
carotis  ia  Mm.  Hg. 

Nach  Ausführung  der  vorbereitenden  Operationen  78 

150  Secunden  nach  Unterbindung  der  v.  portarum  47 

80  Secunden  nach  Wiedereröffnung  der  v.  portarum  79 

Nach  Unterbindung  der  arteria  coeliaca  72 

Nach  darauffolgender  Unterbindung  der  a.  mesenterica  sup.  88 

Mehrere  Minuten  nach  dieser  Unterbindung  83 

Nach  Hinzutritt  der  Unterbindung  der  v.  portarum  85 

Mehrere  Minuten  nachher  85 

a.  coeliaca  und  a.  mesenterica  geöffnet  44 

V.  portarum  geöffnet  53 

a.  coeliaca  und  a.  mesenterica  geschlossen  77 

V.  portarum  geschlossen                                        *  77 

In  diesem  Versuche,  welcher  mit  ganz  ahnlichem  Erfolge 
öfter  wiederholt  worden  ist,  sprechen  sich  verschiedene  Eigen- 
thUmiichkeiten  des  Stromlaufes  aus.  Zuerst  zeigt  sich,  dass  die 
Zuflusswege  zu  den  Gefössen  der  Yerdauungswerkzeuge  sehr 
ausgiebig  unterbunden  sein  müssen,  wenn  hierdurch  ein  An- 
steigen des  Druckes  erzeugt  werden  soll.  Und  auch  dann,  wenn 
die  Arterien  der  Yerdauungswerkzeuge  sämmtlich  unterbunden 
sind,  ist  der  Zuwachs  des  arteriellen  Druckes  beim  Kanin- 
chen kein  bedeutender.  Unmittelbar  nach  dem  Verschluss 
der  Arterien  erhebt  sich  allerdings  der  Druck  öfter  um  20  bis 
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24  Mm.  Hg.  hoher,  als  er  vor  der  Unterbindung  gewesen.  Aber 
von  diesem  Stand  sinkt  er  alsbald  ab,  bis  er  um  5  bis  i 2 
Mm.  höher  als  vor  der  Unterbindung  steht.  Erst  bei  diesem 
Werthe  des  Zuwachses  halt  er  sich  constant,  so  dass  während 
eines  Zeitraums  von  mindestens  \  0  Minuten  keine  Veränderung 
desselben  sichtbar  wird. 

Der  mitgetheilte  Versuch  lehrt  ferner,  dass  die  Unterbin- 
dung unserer  Strombahn  zu  wesettlich  verschiedenen  Erfolgen 
führte,  je  nach  dem  Orte,  an  dem  sie  angebracht  wurde.  Ge- 
schah die  Verschliessung  an  den  Arterien,  so  trat  ein  Steigen, 
geschah  sie  an  der  v.  portarum,  so  trat  ein  Sinken  des  arteriellen 
Druckes  ein.  Dieser  Unterschied  lässt  sich  nur  auf  hydraulische 
Ursachen  zurückführen,  denn  die  Unterbindung  der  v.  portarum 
bleibt  wirkungslos,  wenn  sie  erst  nach  vorhergegangenem  Ver- 
schluss der  Darmarterien  angelegt  wird.  Warum  aber  die  Ver- 
schliessung des  Darmkreislaufes  an  seinem  Anfang  anders  wirkt 
als  an  der  v.  portarum,  weiss  ich  nicht  anzugeben,  vorausgesetzt 
dass,  wie  Tappeiner  behauptet,  die  in  den  Gefässen  des  Darmes 
angehäufte  Blutmenge  das  Absinken  des  arteriellen  Druckes  nicht 
zu  erklären  vermag,  welches  die  Unterbindung  der  Pforlader 
hervorbringt. 

Während  die  Unterbindungen  der  Darmarterien  und  der 
Pfortader  in  ihren  Wirkungen  rücksichtlich  des  Aortendruckes 
nach  entgegengesetzten  Richtungen  hin  auseinandergehen,  treffen 
sie  bezüglich  der  Geschwindigkeit  überein,  die  sie  in  der  zum 
Herzen  geführten  Blutmenge  veranlassen.  Tappeiner  hat  be- 
wiesen, dass  durch  die  Unterbindung  der  vena  portarum  die 
Blutmenge,  welche  das  Herz  empfangt,  vermindeit  wird.  Das- 
selbe geschieht,  wenn  die  Darmarterien  verschlossen  werden. 
Dieses  zeigt  der  nachstehende  Versuch  an  der  vena  cava  inferior. 
Hund.   Körpergewicht  7620  Gramm. 

0  5         40         4  5         20      Secnnden. 

I    86       76         59         55         68     Dinolc  in  Millim.  Hg. 
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Aus  der  geöffneten  v.  cava  floss  also  jedesmal  ein  geringeres 
Volumen  Blut  hervor,  wenn  die  Darmarterien  geschlossen  waren. 
Dieser  Versuch  beweist  ftlr  die  Verminderung  der  zum  Herzen 
geführten  Blutmenge  um  so  deutlicher,  als  der  Zustand,  in  wel- 
chem sich  die  Darmgefässe  während  desselben  befanden,  ein 
wesentlich  verschiedenartiger  war.  Dieses  letztere  geht  aus  dem 
ungleichen  Stande  hervor,  welchen  der  arterielle  Druck  in  den 
verschiedenen  Zeitabschnitten  des  Versuches  darbot.  Vor  dem 
Beginn  der  ersten  Blutung  bei  offenen  Darmartenen  stand  der 
arterielle  Druck  auf  86  Mm.,  vor  dem  Beginn  der  zweiten  war 
er  auf  55,  und  vor  dem  Beginn  der  dritten  sogar  auf  49  Mm. 
gesunken.  Dem  entsprechend  hatten  auch  die  in  gleichen  Zeiten 
aus  der  Hohlvene  abfliessenden  Blutvolumina  abgenommen,  ein 
Verhalten,  welches  den  Vorstellungen  entspricht,  die  man  gegen- 
wänig  über  die  Abhängigkeit  zwischen  Druck  und  Geschwin- 
digkeit besitzt.  Die  nach  den  wiederholten  Unterbindungen  der 
Darmarterien  eintretende  Verminderung  des  arteriellen  Druckes 
ist  wahrscheinlich  auf  eine  Lähmung  der  Darmgef^sse  zurückzu- 
führen. In  den  zwei  aufeinanderfolgenden  Beobachtungen  bei 
unterbundenen  Darmarterien  verhielt  sich  der  arterielle  Druck 
gerade  umgekehrt,  indem  er  nach  dem  ersten  Verschlusse  be- 
deutend weniger  anstieg,  als  nach  dem  zweiten.  Trotzdem  floss 
während  der  Dauer  der  ersten  Verschliessung  nur  ein  Merkliches 
mehr  an  Blut  aus  der  Hohl  veno  hervor,  als  während  der  zweiten. 
Auch  selbst  wenn  man  das  Maximum  des  Ausflusses  während 
der  Unterbindungszeit  mit  dem  Minimum  desselben  bei  ofl'en- 
stehenden  Darmarterien  vergleicht,  ergiebt  sich  immer  noch  ein 
Uebergewicht  des  Stromes  in  der  untern  Hohlvene  für  die  Zeit, 
in  .welcher  die  Arterien  offen  waren. 

Die  Unterbindung  der  Darmarterien  war  in  der  Absiebt 
unternommen  worden,  um  die  Hypothese  zu  prüfen,  welche  den 
vermehrten  Strom  in  der  vena  cava  während  der  Tetanisirung 
des  Rückenmarkes  erklären  sollte.  Wäre  durch  die  Ligatur  sol- 
cher Arterien,  die  auch  durch  die  Tetanisirung  des  Rückenmarkes 
verschlossen  werden,  der  Druck  in  den  Arterien  und  die  Ge- 
schwindigkeit in  der  vena  cava  erhöht  worden,  so  wäre  dieses 
als  eine  willkommene  Bestätigung  unserer  Vorstellungen  anzu- 
sehen gewesen.  Diese  Uebereinstimmung  trat  jedoch  nicht  ein, 
und  es  fragt  sich  nun,  ob  hierdurch  unsere  Hypothese  unhaltbar 
geworden.    Für  die  weitere  Aufhellung  dieser  Frage  war  es  nun 
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zunächst  geboten,  die  Geschwindigkeit  des  Blulstromes  während 
der  Reizung  der  nervi  splancbnici  zu  ermitteln.  Von  den  hierzu 
noth wendigen  Versuchen  habe  ich  einen  an  der  a.  carotis  des 
Kaninchens  und  einen  zweiten  an  der  vena  cava  inferior  des 
Hundes  angestellt.  Beidemal  war  der  linke  nervus  splanch- 
nicus  durchschnitten,  und  mit  sorgfältig  isolirten  Electroden 
versehen. 

Kaninchen.   Körpergewicht  1500  Gramm. 
Curarevergiftung.   Das  Blut  wurde  aus  der  a.  carolis  aufgefangen. 

0  3       10       15       20       25       30      Secii&de&. 

Linker  n.  splancli-  j  103  80  65  51  48  48  48  Drnek  jn  Millim.  Hg. 
aicusdnrohBchrntt.    J  73     ^q     33     ^,4     1,0     0,6  Sa.  =  18,6  Ccm. 

Linkern,  splancli-    (125     133       84       70       67       65       60      Druck  in MlUim. Hg. 
nicnstetanisixt.      |  45     74     53     37     ^,6     U  Sa.  =  24  Ccm. 

Hund.   Körpergewicht  7100  Gramm. 

N.  Vagi  und  linker   n.  splanchnicus  durchschnitten.     Das  Blut  aus  der 

in  die  untere  Hohlvene  eingebundenen  Metallröbre  aufgefangen. 
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32  Druck  in  Millim.  Hg. 
15,4  Sa.  =  70  Com. 

Linker  n.  splanchnicus 
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19,3  18,7  16,6  Sa.  =  80.6Ccm. 

Linker  n.  splanchnicus 
ruhend. 

88 
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18     16 

16  Druck  in  Millim.  Hg. 
16      Sa.  =  72  Gern. 

Linker  n.  splanchnicus 
ruhend. 

48 

46 
26 

43      42 
19,3  18 

42  Druck  in  Millim.  Hg. 
17,3  8a.  =  80.6  Ccm. 

Linker  n.  splanchnicus 
tetanisirt. 

53 

61 
26 

62       57       59      Druck  in  MilUm.  Hg. 
20,6  18,7  18       8a.=:83,3Ccm. 

Linker  n.  splanchnicus    i 
ruhend.                1 

51 

46       42      42 
22,6  20     16 

44  Druck  in  Millim.  Hg. 
16,7  Sa.  =  75,3  Ccm. 

Demnach  liegt  der  Unterschied  des  Erfolges  beider  Eingriffe 
in  die  Strom wege  des  Unterleibs  auf  der  Hand.  Die  Reizung  des 
n.  splanchnicus  beschleunigt  den  Zufluss  zum  Herzen,  wahrend 
ihn  die  Unterbindung  der  Unterleihsarterien  unter  das  gewöhn- 
liehe  Maass  herabdrUckt.  Da  beide  Male  ein  höherer  Druck  in 
der  Aorla  vorhanden  war,  so  kann  dieser  an  und  für  sich  auch 
nicht  die  Ursache  der  nach  entgegengesetzter  Richtung  hin  abge- 
änderten Geschwindigkeiten  gewesen  sein.  Worin  liegt  nun  aber 
dieselbe?  Im  Sinne  der  von  mir  vertretenen  Hypothese  würde 
sie  nur  darin  zu  finden  sein,  dass  die  Gefässbezirke,  deren  Ner- 
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ven  gereizt  werden,  ihr  Blut  austreiben,  während  sie,  wenn  nur 
ihre  Arterien  unterbunden  waren,  damit  gefüllt  bleiben.  Be- 
kanntlich ist  dieser  Gegensatz  der  Füllung  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  wenigstens  deutlich  ausgesprochen,  aber  immerhin  unter- 
liegt es  dem  Zweifel,  ob  derselbe  in  der  That  ausreicht,  um 
den  Unterschied  der  Füllungen  in  den  wegsamen  Stromröhren 
zu  erklären.  Denn  es  ist  zu  beachten,  dass  nach  der  Unter- 
bindung der  Darraarterien  die  Geschwindigkeit  unter  ihren  Nor- 
malwerth  herabsinkt,  woraus  unter  Festhaltung  unserer  Vor- 
stellungen folgen  würde,  dass  die  Gefässe  der  Baucheingeweide 
mit  einer  grössern  Blutmasse  als  vorher  gefüllt  gewesen  wären. 
Dieses  ist  von  vornherein  nicht  recht  wahrscheinlich.  —  Somit 
lassen  meine  Bemühungen,  die  Wirkung  der  Nervenreizung  im 
Gegensatz  zu  derjenigen  der  Unterbindung  aufzuhellen,  noch  eine 
Lücke,  die  durch  zukünftige  Versuche  auszufüllen  ist. 


Drvek  von  Broitkopf  nnd  Hftit«!  in  Leipsig. 
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